
AlONYZntEAD G E PICIK AI N EPONlK^AYAiniKAIlAfi L E BAIJOl 




EgTBSGSBSS! SheEH ctpathi-qynto 



Das griechische theater 

Wilhelm Dörpfeld, Emil Reisch 





3 AIONYLI'EACV G E PlElK AI N EPONIKAAYAiniKAIIAfl I E BAITOl 
TkTTT SB : ANaN £ o h m- g ggf hToyKito j 



4*iiwj?«ivw.v 



T 

T 



«TN 



Das griechische theater 

Wilhelm Dörpfeld, Emil Reisch 



/ • • • . *» • • < - • •••«••• 



i 

i 

i 

i 
i 



* 

1 



O 



Digitized by Google 



DAS GRIECHISCHE THEATER 



Digitized by Google 



DAS GRIECHISCHE THEATER 



BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE 
DES DIONYSOS -TH EATERS IN ATHEN 
UND ANDERER GRIECHISCHER THEATER 

VON 

i 

WILHELM DORPFELD 

"5- 

UND 

EMIL REISCH 



MIT XII TAFELN UND 99 ABBILDUNGEN IM TEXT 



VERLAG : 



ATHEN 
BARTH & VON 

1896. 



HIRST 



Alle Rechte vorbehalten. 



ve>n Meissner & Kargaduris in Athen 



Digitized by Google 



VORWORT. 



Lange Zeit beruhte unser Wissen von dem altgi iechischen Thealer fast aus- 
schliesslich auf Nachrichten römischer Zeit und auf den Überresten römischer 
Theater. Erst die Ausgrabungen der beiden letzten Jahrzehnte haben uns auch 
griechische Theatergebäude geliefert und so die Augen geöffnet über die Ver- 
schiedenheiten des griechischen und römischen Schauspielwesens. Wie diese Un- 
terschiede zuerst dem Architekten bei der genauen Erforschung der Theater 
von Athen und Epidauros bemerkbar wurden, ist im ersten Abschnitt ausführ- 
lich erzählt. Anfangs schien ein unüberbrückbarer Widerspruch zu bestehen zwi- 
schen den Aussagen der Baurcstc und den Nachrichten der Literatur. In das 
scheinbar wohlgefügte System, das die Altertumswissenschaft im Laufe der Jahr- 
hundertc von den «Bühnenaltcrtümcrn » aufgebaut hatte, wollten die neugewonne- 
nen Thatsachen und Erkenntnisse sich nicht einfügen. Aber eine nähere Prüfung 
zeigte, dass die Stützen dieses Systems trügerisch und innerlich morsch waren. 
Und schon war, unabhängig von diesen baulichen Funden, lediglich auf Grund 
der literarischen Nachrichten der Versuch gemacht worden, Bresche in jenes 
System zu legen und den Gedanken zu verfechten, dass Schauspieler und Chor 
im griechischen Theater auf demscll>cn Boden gespielt haben müssten. Da die 
Resultate der Ausgrabungen denselben Gedanken nahelegten, musstc die literari- 
sche Überlieferung von Neuem untersucht werden. Eine genaue Durchforschung 
der Dramen ergab auf Schritt und Tritt, dass in der That eine «erhöhte Bühne» 
als besonderer Sprechplatz der Schauspieler für das V. Jahrhundert undenkbar ist. 
Allmählich löste sich der dichte Schleier von Missverständnissen, der sich um 
die wenigen anderen literarischen Zeugnisse gelegt hatte. Und immer klarer trat 
ein neues Bild vom altgricchischcn Theater hervor, — es war Zeit, die Welt der 
Antike von jenem wunderlichen Zerrbilde zu befreien, das uns als «griechisches 
Theater» geläufig geworden war. 

In den Mittelpunkt unserer Darlegungen ist, wie billig, das Dionysos -Theater 
von Athen gestellt worden. Wie es im Altertum die Wiege des Dramas war, so 
ist es auch für uns der Ausgangspunkt einer richtigeren Beurteilung des antiken 
Schauspiel« csens geworden. Überdies Hessen sich an ihm alle Stufen seiner Ent- 
wickelung noch nachweisen, und wichtige Wendepunkte zeitlich festlegen. Von 
hier ausgehend, haben wir versucht, nach allen Richtungen hin die literarische 
und monumentale Überlieferung zu durchforschen. 

Der grössere Teil der Untersuchungen, die wir hier vorlegen, ist schon in 
den Jahren 1884-1888 seinem wesentlichen Inhalt nach abgeschlossen worden. 
Aber einerseits der Wunsch, durch Verwertung der im Gange befindlichen Aus- 
grabungen das Bild des Theaters voller und richtiger zu gestalten, und anderer- 
seits äussere Umstände, die mit der Sache nicht in innerem Zusammenhange 
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stehen, haben die Herausgabe des Buches bis heute verzögert. Dies hat das 
Gute gehabt, dass wir jetzt nicht mehr vor unvorbereitete Leser treten. Die 
Ansichten, die hier vorgetragen werden, haben durch mündliche und schriftliche 
Lehre schon in weiteren Kreisen immer mehr an Hoden gewonnen. In mancher- 
lei Untersuchungen ist schon von verschiedenen Seiten der Versuch gemacht 
worden, einzelne Punkte weiter auszuführen, noch bevor der Gesamtzusammen- 
hang genügend dargelegt worden war. Wenn einige unserer Ausfuhrungen da- 
durch den Reiz der Neuheit verloren haben, so durften wir sie doch hier nicht 
bei Seite lassen, um das Bild unserer Untersuchungen nicht zu verstümmeln. 
Andrerseits glaubten wir eine ins Einzelne gehende Polemik vermeiden zu sollen 
gegen Behauptungen, denen wir die Grundlagen durch die von uns dargelegten 
neuen Thatsachen entzogen haben. 

Obwohl jeder von uns durch seine Unterschrift für einzelne Abschnitte eine 
besondere Verantwortung übernommen hat, ist der Inhalt des ganzen Buches 
doch in vielfacher gemeinsamer Arbeit erörtert und festgestellt worden. Die 
von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehenden Einzeluntersuchungen sind daher 
doch einheitlich und in ihren Ergebnissen übereinstimmend. Auf einige Meinungs- 
verschiedenheiten, die in Einzelfragcn blieben, glaubten wir einige Male selbst 
hinweisen zu sollen. Manches mag noch künftig sich berichtigen lassen ; aber nach 
jahrelangem Prüfen und Überprüfen dürfen wir die begründete Hoffnung ausspre- 
chen, dass die Fundamente der Untersuchungen sich als tragfähig erweisen werden. 

Die dem Buche beigegebenen Zeichnungen sind fast alle von dem Architekten 
Wilhelm Wilberg nach unseren Aufnahmen oder Angaben angefertigt. Auch bei 
der Vervollständigung der Aufnahmen hat er wertvolle Hülfe geleistet. Wo fremde, 
schon veröffentlichte Zeichnungen benutzt sind, wie z. B. bei mehreren Grundris- 
sen von Theatern ausserhalb Athens, ist dies im Text ausdrücklich hervorgehoben. 

Dem Kaiserlich Deutschen Archäologischen Institute sind wir zu besonderem 
Danke verpflichtet, weil es die Herausgabe des Werkes vielfach gefördert hat. 
Auch mehreren Freunden und Fachgenossen, welche uns mit Ratschlägen zur 
Seite gestanden, oder bei der Drucklegung freundlich unterstützt haben, Paul 
Wolters, Wilhelm Wilberg, Ernst Bodensteiner, Theodor Wiegand und Paul Els- 
ncr, möchten wir auch hier unseren Dank aussprechen. 

Wir schliessen unsere Arbeit mit dem Wunsche ab, dass sich recht viele 
Fachgenossen an der weiteren Ausbildung unserer Untersuchungen beteiligen möch- 
ten, damit das Bild des griechischen Theaters bald ein möglichst richtiges und 
vollständiges werde. Die Erkenntnis seiner wahren Gestalt und der Art und Wei- 
se, wie wirklich in ihm gespielt worden ist, wird dann unzweifelhaft auch dazu 
beitragen, das Verständnis und die Wertschätzung der antiken Dramen zu fördern. 

Athen und Innsbruck, Juli 1896. 
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I. ABSCHNITT 



DAS DIONYSOS-THEATER IN ATHEN. 

A. Die Ausgrabung und Erforschung des Theaters. 

Bis zum vorigen Jahrhundert war die wirkliche Lage des athenischen Diony- 
sos-Theaters unbekannt. Eine machtige Schutthalde, aus der nur wenige Mauern 
hervorragten, bedeckte damals noch den ganzen Südabhang der Akropolis. In 
den Ruinen des Hcrodcs-Thcatcrs, dessen obere Mauern und Gewölbe sichtbar 
waren, glaubte man das dionysische Theater erkennen zu dürfen (vcrgl. Stuart 
und Revctt, Die Altertümer von Athen II, i). 

Der Erste, welcher die richtige Lage des Theaters und des zugehörigen Be- 
zirks des Dionysos erkannte, war R. Chandler, der Athen im Jahre 1765 besuch- 
te. Er brachte die Rundung des Burgfelsens beim choregischen Denkmale des 
Thrasyllos mit dem Zuschauerraum des Theaters in Verbindung und suchte dar- 
nach mit Recht diesen Bau an dem südöstlichen Abhänge der Burg und das 
Heiligtum des Dionysos etwas tiefer im Ilissos-Thale (R. Chandler, Voyages en 
Grecc II, 420). Den genaueren Beweis, dass diese Ansctzung richtig sei, erbrachte 
M. Leake in seiner «Topographie Athens» (S. 208). Seitdem ist die Lage des 
Theaters niemals ernstlich bezweifelt worden. 

Die ersten Ausgrabungen zur Aufdeckung des Theaters wurden im Jahre 1841 
bald nach der Gründung der griechischen Archäologischen Gesellschaft von 
dieser selbst unternommen; sie waren aber so erfolglos, dass der Sekretär der 
Gesellschaft A. R. Rangabe" in dem Jahresberichte (llfaxTini 1841, a. 120) wört- 
lich sagen konnte: t's äp-/atcv O^ipsv 8*v 6xip-/si z/isv, das alte Theater existirt 
nicht mehr! Trotzdem wurde die Arbeit in den Jahren 1858 und 1859 auf 
Anraten von A. Russopulos von derselben Gesellschaft wieder aufgenommen, aber 
bald wieder eingestellt, weil Differenzen mit dem Ministerium, welches oben auf 
der Burg Ausgrabungen veranstaltet hatte, über die Eortschaffung der Erdmas- 
sen entstanden. Man deckte damals neben der Grotte des Thrasyllos - Denk- 
mals einige aus dem Felsen gehauene Stufen auf, welche die Unterlagen der 
eigentlichen Sitzstufen gebildet haben, fand weiter unten aber alles zerstört. 

Die vollständige Ausgrabung des Theaters und seiner Umgebung begann erst, 
als im Jahre 1862 der deutsche Architekt J. H. Strack bei einer Versuchsgra- 
bung mehrere Sitzstufen und die prächtigen Marmorscssel fand. Nachdem Strack 
leider vor dem Abschluss der Arbeit Athen verlassen hatte, setzte die griechische 
Archäologische Gesellschaft das angefangene Werk fort, indem sie zunächst den 
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Zuschauerraum, die Orchcstra und das Skcncngcbäudc und schliesslich den ganzen 
heiligen Bezirk freilegte (vergl. J. H. Strack, Archäolog. Anzeiger XX, 327; W. 
Vischcr, Neues Schweizer Museum 1863, S. 1 und 35; A. Russopulos, 'EftyUptc 
äp-/ai:/.5Ytxf ( 1S62, S. 64, 94, 102, 128 usw). 

Die Resultate dieser Arbeiten, welche bis zum Jahre 1863 erzielt waren, ver- 
anschaulicht am besten ein von Ii. Zillcr angefertigter Plan, welcher von A. 
Russopulos in der zuletzt genannten Zeitschrift (1862, S. 285) veröffentlicht ist 
Besonders wichtig sind diese Zeichnungen deshalb, weil sie einige Mauern und 
Statuenbasen enthalten, welche leider spater abgebrochen wurden und daher jetzt 
nicht mehr untersucht werden können. 

Eine abschliessende Veröffentlichung der Ergebnisse der langjährigen Arbeit 
ist von Seiten der griechischen Archäologischen Gesellschaft nicht erfolgt. Auch 
Strack hat seine Absicht, ein ausführliches Werk über das 'I*hcatcr zu verfassen, 
nicht zur Ausführung gebracht. Er hatte manche Vorbereitungen dazu getroffen 
und eine Reihe von Plänen und Zeichnungen angefangen. Da ich den Wunsch 
hegte, diese Zeichnungen, soweit sie eine Veröffentlichung zuliessen, zur Erinne- 
rung an den verdienten Architekten zu publiciren, waren sie mir auf meine Ritte 
von der Familie des Verstorbenen zugeschickt worden. Später wurden sie zu- 
rückverlangt und sind daher fiir die beiliegenden Pläne nicht benutzt worden. 
Zeichnungen, deren Veröffentlichung besonders wünschenswert gewesen wäre, be- 
fanden sich unter den Papieren Strack's allerdings nicht. 

Der beste Plan des Theaters ist im Jahre 1870 von Ernst Zillcr aufgenom- 
men und 1877 vervollständigt worden. Veröffentlicht wurde er mit einem erläu- 
ternden Texte von Leopold Julius in Lützow's Zeitschrift für bildende Kunst XIII 
S. 193. Diese gewissenhafte Aufnahme bildet die Grundlage aller später veröffent- 
lichten Pläne, bei denen höchstens einige kleinere Veränderungen vorgenommen 
und einige Masse neu gemessen worden sind. 

Während der Plan Zillcr's und die Beschreibung von Julius, soweit der Zu- 
schauerraum und die Orchcstra in Retracht kommt, wenig zu wünschen übrig 
lassen, sind sie für das Skenengebäude mangelhaft. Mehrere Mauern sind in ihrer 
Bedeutung nicht erkannt worden und ihr Zusammenhang ist dunkel geblieben; 
eine Rcconstruction des Grundrisses für die verschiedenen Perioden der Entwicklung 
des Theaters ist nicht einmal versucht. Die späteren Reschreibungen und Rc- 
handlungcn des Skcncngebäudcs sind in der Erkenntnis der verschiedenen Um- 
bauten kaum um einen Schritt weiter gekommen ; auch die fleissige Arbeit von 
J. R. Whccler in den Papcrs of the American School at Athens (I, S. 123) enthält 
keine neuen Resultate. 

Um diese Tücke in unserer Kenntnis des athenischen Theaters möglichst 
auszufüllen, habe ich mich seit dem Jahre 18S2 im Auftrage tles Deutschen 
Archäologischen Instituts eingehend mit den aufgedeckten Ruinen beschäftigt. Es 
zeigte sich bald, dass diese Arbeit nur dann zu einem befriedigenden Ergebnisse 
fuhren konnte, wenn neue Ausgrabungen zur Untersuchung und weiteren Auf- 
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deckung einzelner Mauerzüge vorgenommen würden. Mit den Mitteln des Insti- 
tuts fanden diese Grabungen in den Jahren 1886, 1889 und 1895 statt. Sie er- 
streckten sich auf das Skencngebäude, die Orchestra, den oberen Teil des Zu- 
schauerraumes und die Umgebung des alten Dionysos-Tempels. Mehrere bis dahin 
kaum sichtbare Mauern wurden bis zu ihren Fundamenten untersucht und einige 
andere bei weiteren Tiefgrabungen erst aufgefunden. 

Meine wichtigste Aufgabe bestand aber darin, die vielen und sehr verschie- 
denartigen Mauern des Skenengebäudes nach ihrem Alter zu sondern und so 
die Gestalt der Skenc für die verschiedenen Zeiten zu bestimmen. Nach eingehen- 
der Erforschung zeigte sich, dass die Ruinen sehr verschiedenen Perioden ihre 
Entstehung verdanken ; ja es stellte sich heraus, dass alle Entwicklungsstufen, 
welche das griechische Theater vom V. Jahrhundert bis zur römischen Zeit durch- 
gemacht hat, in Athen bauliche Reste zurückgelassen haben. 

Trotz mehrfacher römischer Umbauten zeigten sich die aus dem IV. Jahr- 
hundert und aus der unmittelbar folgenden Epoche stammenden Mauern so gut 
erhalten, dass es ohne Schwierigkeit möglich war, den Grundriss der Skenc der 
griechischen Zeit wiederherzustellen. Das Bild, welches ich dabei von der Skenc 
gewann, passte durchaus nicht zu demjenigen, welches ich mir auf Grund der 
litterarischen Überlieferung von dem griechischen Theater gemacht hatte. Wie 
wenig es der damals herrschenden Anschauung über die Gestalt des griechischen 
Theaters entsprach, ergiebt sich namentlich daraus, dass Ziller, Julius und Andere 
früher kein Bedenken getragen hatten, in einer der wichtigsten Mauern des grie- 
chischen Skenengebäudes, der Schwelle des säulengeschmückten Proskenion, eine 
mittelalterliche Zuthat zu vermuten, weil sie den ausserhalb des Orchcstrakrciscs, 
aber in der Höhe seines Fussbodens gelegenen Stylobat im griechischen Theater 
nicht unterbringen konnten (a. a. O., S. 2.38). Ich selbst vermochte auch anfangs 
einige Mauern nicht zu erklären. Der von mir angefertigte Plan würde daher, 
wenn ich ihn damals veröffentlicht hätte, ebensowenig wie der zillcrschc ein klares 
und richtiges Bild des griechischen oder römischen Skenengebäudes geboten haben. 

Andere Theater mussten herangezogen werden, um die noch vorhandenen 
Rätsel zu lösen. Im Jahre 1 88 1 hatte P. Kawadias das Theater in Epidauros 
ausgegraben und mehrere von dem Hauptmann N. Solomos angefertigte Pläne 
in «len Ilpaxnxa von 1881 veröffentlicht. Die Einrichtung der Skenc und Orche- 
stra war dort nicht wie in Athen in römischer Zeit umgeändert worden, sondern 
zeigte noch ihre alte griechische Torrn. Da man sie aber nicht recht verstanden 
hatte, waren die Zeichnungen in Bezug auf die Skenc nicht ganz richtig und 
daher irreführend. Im Jahre 1884 wurde ich von der griechischen Archäologischen 
Gesellschaft gebeten, das Theater nochmals zu untersuchen und aufzunehmen. Ich 
fand dort ein Skencngebäude, welches der jüngeren griechischen Entwicklungsstufe 
des athenischen Theaters genau entsprach. Neben einer kreisrunden Orchestra lagen 
die Reste einer mit Halbsäulen ausgestatteten Wand, und in der Mitte der letzteren 
zeigten sich noch die deutlichen Spuren einer Thür, deren Schwelle in der Höhe 
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des Orehcstra-Fussbodens lag. Eine ebensolche Säulenstcllung hatte sich offenbar in 
Athen auf jener Mauer befunden, welche man für mittelalterlich gehalten hatte. 

Was bedeutete diese Säulenwand? Nach der früheren Ansicht konnte sie nur 
die Vorderwand der erhöhten Bühne für die Schauspieler sein, also diejenige Wand, 
die man gewöhnlich Hyposkenion zu nennen pflegte. Aber nach den Angaben 
Vitruvs hatte man sich diese Wand als Sehne des Orchcstrakreiscs und nicht, wie 
es hier der Fall war, ausserhalb des Kreises gedacht. Ausserdem musstc es auffallen, 
dass dem Podium für die Schauspieler die Gestalt und die Höhe einer Säulen- 
halle gegeben war, sodass der Schauspieler, wenn er oben auf dem Podium auftrat, 
auf dem Dache eines Hauses oder seiner Vorhalle zu stehen schien. Wo war 
ferner die Verbindungstreppe zwischen der hohen Bühne und der tief liegenden 
Orchestra, deren Vorhandensein als unbedingtes Erfordernis für die Aufführung 
eines antiken, mit Chor ausgestatteten Dramas galt ? Im Gegenteil zeigten die 
Baurcstc in Athen und Epidauros in gleich deutlicher Weise, dass niemals eine 
solche Verbindungstreppe weder aus Stein noch aus Holz vorhanden gewesen 
sein konnte. Was bedeuteten endlich die Thürcn zwischen den Säulen, und wozu 
waren sie gerade in der Mitte angebracht, also an der Stelle, wo nach Analogie 
des römischen Theaters die Treppe zur Bühne angenommen wurde ? 

Diese Fragen drängten sich mir naturgemäss bei der Untersuchung des Thea- 
ters auf, ohne dass es mir gelang, sie sofort in befriedigender Weise zu beant- 
worten. Es musstc hier offenbar irgend ein Irrtum vorliegen. Entweder waren die 
beiden Theater von mir falsch ergänzt, oder die bisherige Ansicht über die Art 
des Auftretens von Schauspielern untl Chor war unrichtig. Die erstcre Möglichkeit 
schien ausgeschlossen, weil inzwischen noch andere Theatergebäude zu Tage ge- 
kommen waren (z. B. in Assos und im Piräus), bei denen sich an Stelle der ver- 
meintlichen Bühne ebenfalls eine ausserhalb des ürchestrakreises gelegene, mit 
Säulen ausgestattete Wand befand, welche eine oder mehrere Thüren enthielt und 
keine unmittelbare Verbindung zwischen ihrem oberen Rande und der Orchestra 
aufwies. In einigen dieser Theater war die Säulcnwand so gut erhalten, dass über 
ihre Gestalt und Abmessungen auch nicht der geringste Zweifel mehr bestehen 
konnte. Dazu kam die sehr beachtenswerte Thatsache, dass die Beschreibung, 
welche Vitruv (V, 7, 1) vom griechischen Theater giebt, in jeder Beziehung auf 
das Theater in Epidauros und auf die entsprechende Bauperiode des athenischen 
Theaters passtc, wenn man den Grundkreis der vitruvischen Construction nicht in 
dem Orchestra-Kreis, sondern in der untersten Sitzreihe erkannte. 

Andrerseits schien es aber auch unzulässig, die frühere Ansicht über den 
Standort der Schauspieler und des Chors für unrichtig zu halten. So verlockend 
es auch war, die Orchestra als den Spielplatz der Schauspieler zu betrachten und 
demnach in jener Säulcnwand ein Wohnhaus zu erkennen, das den Hintergrund 
des Spieles gebildet habe, und in den erwähnten Thüren die Eingangsthüren der 
Skene zu sehen, durch welche die Schauspieler den Spielplatz betreten hätten, so 
widersprach einer solchen Auffassung nicht nur die ausdrückliche Angabe Vitruvs, 
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dass die Schauspieler oben auf jenem Podium gespielt hätten, sondern es war 
auch in allen Lehrbüchern des antiken Theaterwesens zu lesen, dass die gesamte 
litterarische Tradition des Altertums den Standort des Schauspielers von demje- 
nigen des Chores trenne. Die zweite Möglichkeit, jene Schwierigkeiten zu lösen, 
schien also zunächst auch ausgeschlossen. 

Erst bei einer genaueren Prüfung der litterarischen Überlieferung drängten 
sich mir Zweifel an der Richtigkeit der herrschenden Auffassung auf. Diese 
Zweifel wurden bestärkt durch die im Jahre 1884 erschienene wertvolle Dis- 
sertation von J. Höpken <De theatro attico saeculi a. Chr. quinti». Der Ver- 
fasser hatte sich beim Studium der alten Dramen davon überzeugt, dass Schau- 
spieler und Chor im V. Jahrhundert unmöglich so sehr getrennt von einander 
gespielt haben könnten, wie dies Vitruv angebe, und stellte deshalb die Hypo- 
these auf, dass in der ürchestra ein Gerüst aufgeschlagen worden sei, welches 
mit dem Proskenion, das er als Bühne nahm, gleiche Höhe gehabt habe. Chor 
und Schauspieler sollten gemeinsam auf diesem Gerüst, also in derselben Höhe 
aufgetreten sein. Die Angaben Vitruvs, welche dieser Hypothese widersprachen, 
schaffte er ohne Bedenken durch Annahme einer späteren Interpolation aus dem 
Wege. So strich er z. B. die bestimmte Angabe, dass das Proskenion 10 — 12 
Fuss hoch sei. War dieses Auskunftsmittel schon aus allgemeinen Gründen be- 
denklich, so musste es im besonderen deshalb als ganz unhaltbar bezeichnet 
werden, weil Vitruvs Angaben über Höhe und Abmessungen des Proskenion durch 
die ausgegrabenen Theater als richtig erwiesen waren. Überhaupt waren alle po- 
sitiven Vorschlage Höpkens, soweit sie sich auf das Schauspielhaus bezogen, wenig 
glucklich ; trotzdem wird ihm das Verdienst bleiben, zuerst den richtigen Ge- 
danken öffentlich ausgesprochen und verteidigt zu haben, dass Schauspieler und 
Chor im griechischen Theater gewöhnlich in derselben Höhe gespielt haben. 

Durch diesen Gedanken glaubte auch ich den schweren und verhängnisvollen 
Irrtum in der früheren Behandlung der antiken Theaterkunde gefunden zu haben. 
Mir ergab sich aus dem Studium der Theaterruinen eine kreisrunde Orchestra 
als Mittelpunkt und Hauptteil des griechischen Theaters. Um diesen Platz herum 
sassen auf drei Seiten die Zuschauer, an der vierten befand sich die Skenc, nicht 
als Bühne mit einer Hinterwand, sondern als ein ursprünglich sehr einfaches Haus 
oder Zelt, welches erst in späterer Zeit als festes Gebäude mit einer als Dekora- 
tion dienenden Säulenstellung ausgestattet war. Von irgend einem Bühnengerüst, 
welches vor der Skenc errichtet worden wäre und einen Teil der Orchestra ein- 
genommen hätte, fand sich in den Bauwerken nicht die geringste Spur. Alles wies 
darauf hin, dass nur auf dem centralen Platze, also vor der Skenc und dem 
Proskenion gespielt worden sei. 

Auch die litterarische Überlieferung sprach hierfür und zeigte sogar, wenn 
man von Vitruv absah, eine bemerkenswerte Einstimmigkeit Vitruv war der ein- 
zige, der das Dach des Proskenion als den gewöhnlichen Standplatz der Schau- 
spieler bezeichnete, während dies nach den Bauwerken für unmöglich erklärt 
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werden musste. Alle anderen Schriftsteller, und namentlich unsere hesten Zeu- 
gen für die Art des Spiels in der älteren Zeit, die grossen Dichter des V. Jahr- 
hunderts, kennen im griechischen Theater keine von der Orchestra getrennte Bühne 
als gesonderten Standplatz der Schauspieler, sondern lehren, wie im IV. Abschnitte 
im Einzelnen gezeigt werden wird, aufs Deutlichste, dass Chor und Schauspieler 
stets neben einander auf demselben Platze gespielt haben. 

So befestigte sich in mir die Ül>crzcugung, dasa die Angabc Vitruvs auf 
einem Irrtume beruhen müsse. Wodurch dieser Irrtum entstanden und wie der 
Widerspruch zu heben sei, darüber konnte man verschiedener Ansicht sein; tlass 
er aber bestand, durfte als festgestellt gelten. Ich trug daher kein Bedenken, 
schon am Winckelmannsfeste des Jahres 1884 im athenischen Institute einen 
Vortrag über das griechische Theater zu halten und die Behauptung aufzustellen, 
tlass die kreisrunde Orchestra ursprünglich den gemeinsamen Spielplatz des Chors 
und der Schauspieler gebildet habe, und dass erst durch eine Zerlegung dieses 
Kreises in eine vertiefte Konistra und eine erhöhte Bühne die römische Hin- 
richtung des griechischen Theaters entstanden sei. 

Wenn diese Ansicht anfangs wenig Beifall fand, so war das begreiflich. Einer- 
seits war sie sehr revolutionär und widersprach vollständig «1er landläufigen Lehre, 
und andrerseits waren in der Theorie noch einige unaufgeklärte Punkte geblieben, 
für die sich erst später die richtige Lösung fand. 

Mehrere Jahre sind seit jenem Vortrage vergangen, ohne dass ich dazu 
gekommen wäre, die Theaterstudien ganz zum Abschluss zu bringen und im 
Zusammenhange zu veröffentlichen. Inzwischen wurde tlie einmal aufgeworfene 
Frage von vielen Seiten lebhaft besprochen und umstritten. Auch beeilte man 
sich, durch Ausgrabung neuer griechischer Theater weiteres Material für die Lö- 
sung der Frage beizubringen. Es entstand ein wahrer Wettkampf in der Auf- 
deckung und Erforschung neuer Theater. Ich erinnere nur an die Ausgrabung 
der Theater von Oropos, Thorikos, Erctria, Thespiai, Sikyon, Megalopolis, Gy- 
theion, Dclos, Trallcs und Magnesia. Durch die Vermehrung des Materials konnte 
die neue Lehre in einigen Punkten berichtigt und erweitert werden. Auch die 
Baugeschichtc des athenischen Theaters Hess sich durch einen Vergleich mit den 
antlern Theatern genauer feststellen; sie erhielt ausserdem noch eine sehr er- 
wünschte Aufklärung durch die erst im Jahre 1895 erfolgte Auffindung der Bau- 
glieder der lykurgischen Paraskenien und durch die Entdeckung der unter der 
Orchestra befindlichen Gänge und Hohlräume. 

B. Der Bezirk des Dionysos Eleuthereus. 

Das im heiligen Bezirk des Dionysos Eleuthereus gelegene Theater (tb iv 
Atsväasu Qfarpsv) darf nicht getrennt von dem ganzen Heiligtum behandelt wer- 
den. Es bildete kein Gebäude für sich, wie unsere modernen Theater, sondern 
gehörte zu der Gruppe der dem Cultus des Dionysos dienenden Gebäude, welche 
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der Bezirk umschloss. Ausserdem ist auch die Baugcschichtc des Theaters nur 
im Zusammenhang mit derjenigen der übrigen Anlagen des Heiligtums zu ver- 
stehen. Der Beschreibung des Bezirks schicken wir eine kurze Untersuchung über 
die verschiedenen Heiligtümer und Feste des Dionysos in Athen voraus, um da- 
durch festzustellen, welche Nachrichten der litterarischen Überlieferung auf unse- 
ren Bezirk bezogen werden dürfen. 

i. Die verschiedenen Bezirke und Feste des Dionysos. 
Es gab in Athen zwei grosse Heiligtümer des Dionysos und dem entsprechend 
auch zwei Hauptfestc des Gottes. Der eine Bezirk lag am südöstlichen Fussc der 
Akropolis und war dem Dionysos Kleuthercus geweiht, der andere lag iv At|xvai;, 
in den Sümpfen, und gehörte dem älteren Dionysos, den wir als den Limnaios oder 
Lcnaios bezeichnen dürfen. Bis vor kurzem glaubte man allgemein, dass beide 
Heiligtümer identisch seien. Die Limnai suchte man südöstlich von der Burg 
und nahm an, dass in dem Hieron beim Theater nicht nur der Eleuthereus, son- 
dern auch der Lcnaios verehrt worden sei. Dass diese Ansicht nicht haltbar 
ist, hat zuerst U. v. Wilamowitz in seinem Aufsatze über die Bühne des Aischylos 
(Hermes XXI, S. 597) mit Erfolg dargelegt. Zwar hatten schon früher einige Ge- 
lehrte verschiedene Theater für die verschiedenen Feste angenommen (vergl. A- 
Müller, Lehrbuch S. 85 und 319), ohne jedoch ihrer Ansicht Geltung verschaffen 
zu können. 

Jetzt ist die Frage durch den Spaten entschieden. Wie ich in dem II. Be- 
richte über die Ausgrabungen am Westabhange der Akropolis (Athen. Mitth. 
1895, S. 161) bewiesen habe, ist der Bezirk des älteren Dionysos, welchem 
das Fest der Anthestericn galt, in der Thalmuldc am Westabhange der Akro- 
polis und südlich vom Areopag thatsächlich aufgefunden und freigelegt. Ich 
darf daher hier darauf verzichten, die Frage nochmals eingehend zu behan- 
deln. Mit Rücksicht auf ihre Wichtigkeit scheint es mir aber geboten, hier 
wenigstens auf die littcrarischen Gründe für die Trennung der beiden Heiligtü- 
mer kurz einzugchen. 

a. Thukydides führt in seiner Schilderung des ältesten Athen (II, 1 5) unter 
den bei der alten Polis gelegenen Heiligtumern als letztes das des Dionysos in 
den Limnai an, <T> -ci äpyaiir£psc Aiovysta Tfj JwJsxaTir; uoistiai 4v uv't 'AvOiarijptüvt. 
Der Comparativ lehrt, dass es damals in Athen noch ein zweites und zwar jünge- 
res Fest des Dionysos gegeben haben muss, welches an einer anderen Stelle und 
in einem anderen Monat gefeiert wurde. Dieses jüngere Fest waren zweifellos die 
grossen oder städtischen Dionysien, welche am Südost-Fussc der Burg im Monat 
Elaphebolion begangen wurden. Ganz in Übereinstimmung mit Thukydides nennt 
auch Dcmosthcncs (oder Apollodor) gegen Ncaira 76 das Dionysion in den Lim- 
nai das älteste und heiligste Hieron des Gottes und unterscheidet es damit 
deutlich von dem jüngeren, beim Theater gelegenen Bezirk. 

b. Die amtlichen Namen der athenischen Dionysos -Feste mit skenischen 
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Agonen waren nach dem Gesetze des Kucgoros (Dcmosthcncs gegen Meidias IO) 
und nach anderen Quellen (z. B. CIA II, 741) : 

1. -.2-l/ äxtst oder imxi Atsvüata, 

2. ts ln\ Ar,vatw Atsvüata oder i ist Anjvaüo äyiot oder xä A^vaia. 

Die unterscheidenden Angaben sind unzweifelhaft lokaler Natur, wie schon 
U. v. Wilaniowitz (a. a. 0., S. 616) betont hat. Die Dionysien h iVrei können 
unmöglich eist Ar,va:w gefeiert wordcu sein. Das Lenaion ist also nicht mit dem 
Hicron des Klcuthcreus, wo der Agon an den städtischen Dionysien stattfand, 
identisch. Freilich möchte man auch umgekehrt schliessen, dass das Lenaion 
nicht in dem Asty gelegen haben könne, und U. v. Wilamowitz hat auch wirklich 
so geschlossen. Ich halte diesen Schluss aber nicht für richtig. Den Gegensatz 
zu den städtischen Dionysien bildet das ländliche Dionysosfest ; aber die Agone, 
welche an dem ländlichen Feste stattfanden, wurden nicht auf dem Lande, son- 
dern in der Stadt abgehalten und zwar ursprünglich l>ei dem Lenaion und vom 
Ende des IV. Jahrhunderts an in dem Theater des Klcuthcreus, das im Demos 
Kollytos ') lag. In ältester Zeit, als die Stadt sich auf die Akropolis und ihren 
Abhang beschränkte, lag das Lenaion auf dem Lande (iv «Ypst;) und war erst 
später, als die Stadt sich über die pclargische Mauer ausgedehnt hatte, städtisch 
geworden. Das ganze Fest aber war trotzdem ein ländliches geblieben, während 
die vielleicht erst im VI. Jahrhundert gegründeten grossen Dionysien von vorne 
herein ein ausschliesslich städtisches Fest waren. 

c. Nach einem bekannten Zeugnis der Lexikographen (z. B. Timaeus: 'Op- 
•/^orpa* tb tsü Ositps-j \Uaov '/Mptsv, %a\ tSws; ixtfavrjs tt; icav^vupiv, JvOa 'AppoUni 
xai 'ApurroYtttevoj etxivE; 1, hatte Athen zwei Orchcstren, die eine im grossen 
Theater beim Bezirk des Klcuthcreus, die andere am Markte, nämlich den Platz, 
wo die Standbilder der Tyrannenmörder aufgestellt waren. Auf der erstcren, deren 
Reste gefunden sind, fanden die Agone an den städtischen Dionysien statt. Dass 
aber auch auf der zweiten Ürchcstra in alter Zeit gespielt worden ist, wird durch 
die mehrfache Überlieferung bestätigt, dass vor der Krbauung des Theaters, 
nämlich desjenigen des Klcuthcreus, skenische Agone am Markte begangen 
worden seien. Diese zweite Orchcstra ist zwar noch nicht gefunden, muss aber 
nach dem einstimmigen Zeugnisse der alten Quellen am Areopag gelegen haben. 
Sic befand sich also in der Nähe des alten Bezirks des Dionysos, der jetzt süd- 
lich vom Areopag ausgegraben ist. 

d. Der Bezirk des älteren Dionysos in den Limnai wurde nur an einem 
einzigen Tage des Jahres geöffnet, nämlich am 12. Tage des Monats Anthcstc- 
rion (vcrgl. Dcmosthcncs oder Apollodor gegen Ncaira 76). Die frühere Ansicht, 
dass nur der Tempel an diesem Tage geöffnet gewesen sei, ist unhaltbar, weil 



') In einem Vortrage im Athenischen Institute h.-ibe ich nachgewiesen, dass Kollytos, Alopcke 
und Kynosargcs im SU.lcn der Akropolis gelegen haben. Der Vortrag soll in den Athenischen 
Miltheilungen veröffentlicht werden. 
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nach den Worten des Dcmosthcncs die steinerne Stele mit dem Gesetz über die 
Basilinna beim Altar, der gewöhnlich neben dem Tempel frei im H c z i r k stand, 
aufgestellt war. Ware nun das Heiligtum des Dionysos in den Limnai mit dem- 
jenigen des Flcuthcrcus beim Theater identisch, wie man früher meinte, so 
hätte weder das Bild des Klcuthcreus an den städtischen Dionysien aus dem 
Tempel zur Akademie und später in die Orchcstra gebracht, noch überhaupt 
an diesem Feste «1er Tempel und Bezirk des Gottes betreten werden können. 
Die Nachricht des Demosthcnes zwingt uns also, zwei getrennte Bezirke des 
Dionysos anzunehmen. 

Mit der Frage nach der Zahl und Lage der Dionysos-Heiligtümer eng ver- 
bunden ist die andere nach der Zahl und dem Namen der Feste des Gottes. 

Seitdem A. Böckh in seiner epochemachenden Abhandlung tVom Unter- 
schiede der Lcnaien, Anthesterien und ländlichen Dionysien > (Kleine Schriften 
V, 65) das Vorhandensein von vier verschiedenen Festen des Dionysos für Athen 
bewiesen hatte, betrachtete man gewöhnlich als feststehend, dass es folgende 
Dionysos-Feste in Athen gegeben habe : 

1. die ländlichen Dionysien, 

2. die Lcnaien, 

3. die Anthesterien und 

4. die grossen oder städtischen Dionysien. 

Ich habe mich aber von der Richtigkeit dieser Ansetzimg nicht überzeugen 
können, sondern bin der Ansicht, dass die drei ersten Feste, wenigstens für die 
ältere Zeit, identisch sind. Das älteste Dionysos-Fest waren die Anthesterien, 
welche dem Dionysos in den Limnai gefeiert wurden. Der skenische Agon an 
diesem Feste fand auf der Orchcstra am Arcopag statt und wurde s ist ATjvatw 
aytuv oder t* A^vata genannt. Als er im IV. Jahrhundert ins Theater des Flcuthe- 
rcus verlegt wurde, durfte der erstere Name nicht beibehalten werden, sondern 
wurde ganz durch den zweiten ersetzt. Die Anthesterien waren das ländliche 
Fest der Stadt Athen ; sie stammten aus der Zeit, als die alte Polis sich auf 
den Umfang der pclargischcn Mauer beschränkte. Viele Demen haben daneben 
noch ihre besonderen ländlichen Dionysien gehabt, wie wir von einigen (l'iräus, 
Salamis, Ikaria usw.) sicher wissen. Neben dem uralten Feste der Anthesterien 
waren die grossen Dionysien als rein städtisches Fest gegründet worden. 

Ich trete damit in der Hauptsache einer Ansicht bei, welche O. Gilbert in 
der Schrift «Über die Festzeit der attischen Dionysien» zuerst eingehend ent- 
wickelt hat. Obwohl ich ihm in manchen Punkten nicht beistimmen kann, halte 
ich das Resultat seiner Untersuchung im Wesentlichen für richtig. Die Beweis- 
führung konnte schon deshalb nicht ganz richtig sein, weil Gilbert noch von der 
irrtümlichen Voraussetzung ausgeht, dass die Limnai im Sudosten der Burg lägen. 
Es würde mich zu weit führen, hier auch nur die wichtigsten Gründe für meine 
Auffassung anzuführen. Ich muss mich damit begnügen, meine Ansicht ange- 
deutet zu haben. 
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J. Abschnitt. 



Da«. Dionvau*- Theater in Athen. 



Diese kurze Besprechung der verschiedenen Bezirke und Feste des Diony- 
sos nntsstc der Beschreibung des Hicron des Klcuthcreus vorangeschickt wer- 
den, um entscheiden zu können, welche Nachrichten der alten Schriftsteller auf 
den heim Theater gelegenen jüngeren Bezirk und welche auf das altere beim 
Areopag gelegene Dionysion bezogen werden müssen. Früher brachte man alle 
Zeugnisse, die von einem Bezirk des Dionysos berichten, mit dem Hicron beim 
Theater in Verbindung, und diesen Umstände ist es zum Teil zuzuschreiben, 
wenn die verschiedenen Ruinen des Bezirks nicht richtig erklärt worden sind. 
Wir dürfen nur diejenigen Nachrichten heranziehen, welche ausdrücklich von dem 
Bezirk des Klcuthcreus sprechen oder mit Sicherheit auf ihn bezogen werden 
können. Alle Angaben, welche sich auf das Lenaion oder den Bezirk in den 
I.imnai oder auf ein Theater am Markte beziehen, sind auszuschliessen '). 



Die Ruinen, welche bei den Ausgrabungen südlich vom Theater gefunden wur- 
den, sind in ihrem gegenwartigen Zustande auf Tafel I, ergänzt dagegen auf Tafel 
H wiedergegeben. Indem wir das Theater selbst vorläufig ausschliesscn, besprechen 
wir zunächst die Grenzen des Heiligtums und die darin gefundenen Bauwerke. 

Obwohl die Umfassungsmauern des Bezirks nicht überall erhalten sind, 
lasst sich ihre Lage mit einiger Sicherheit so bestimmen, wie es in dem ergänzten 
Grundrisse geschehen ist. An der Südseite ist die Pcribolosmauer auf eine längere 
Strecke aufgedeckt. Einst eine hohe Futtermauer, welche den hochgelegenen Bezirk 
nicht nur begrenzte, sondern auch stutzte, ist sie jetzt nur wenige Quadcrschichtcn 
hoch erhalten. Ihr Material ist der poröse Kalkstein vom Piräus, gewöhnlich kurz 
Porös genannt. Die ehemalige Höhe der Mauer lasst sich nicht genau angeben, 
weil südlich ausserhalb des Bezirks, wo noch fast keine Grabungen gemacht 
Bind, die antike Bodenhöhe nicht bekannt ist. Der Unterschied zwischen dem 
Fussboden im Inneren und Äusseren des Bezirks war aber hier auf jeden Fall 
so gross, dass kaum daran zu denken ist, dass der Zugang zu dem Hieron je- 
mals an der Südseite gelegen hat. Nach den Bodenverhältnissen müssen wir 
ihn vielmehr an der östlichen oder westlichen Seite des Bezirks suchen, an den 
Stellen, wo der äussere und innere Boden ungefähr in einer Höhe lagen. 

Im Westen ist auch von der alten Grenzmaucr nichts gefunden. Da man bis 
unter den antiken Boden gegraben hat, ist auch von weiteren Ausgrabungen 
keine neue Auskunft zu erwarten. Der Verlauf der Mauer lässt sich aber nach 
den beiden Tempeln, nach einigen römischen Mauern und nach einer alten 
Wasserleitung, welche wahrscheinlich in dem neben der Mauer anzunehmenden 
Wege lag, ungefähr so herstellen, wie es auf Tafel II geschehen ist. 

') Ich bemerk« hier ausdrücklich, dass Heisch mehrfache Hederiken sowuhl gegen d' c AnscUung 
des älteren Dionysion beim Areopag, als auch gegen die GlcichscUung der Lenaicn und Anthestc- 
rien hat. Die elfteren halte ich für nicht berechtigt, die letzteren scheinen mir den von (iilhert 
und mir dargelegten Argumenten gegenüber nicht auschlaggebcnd *u sein. 



Die Bauwerke im Bezirk des Fleuthereus. 




Die llauwcrkc im Iic/irk des Klcuthcreu«. II 



Die östliche Grenzmauer ist besser erhalten, aber leider noch nicht ganz 
ausgegraben. Die wichtige S. O. Kckc liegt zu Tage und im Nordosten ist auch 
der Anschluss an das Theatergebäude erhalten. Wenn das letztere Stück im 
Gegensatz zu den übrigen aus anderem Materiale (Kieselconglomerat oder Brcc- 
cia) besteht, so erklärt sich dies vermutlich daraus, dass nur die Fundament- 
schichten, nicht aber die sichtbaren Teile vorhandeil sind. 

Aus topographischen Gründen dürfen wir im Zuge der Ostmauer ein E i n- 
gangsthor des Bezirkes annehmen. Tansanias (I, 20, 2) betritt nämlich das Hei- 
ligtum von Osten, von der Tripodenstrassc her, und verlässt es wieder an 
derselben Stelle, um das nordöstlich vom Bezirk gelegene Odcion des I'erikles 
zu besuchen und sich erst darauf zum Theater selbst zu wenden. Hin Neben thor 
darf vermutungsweise an der Westseite angenommen werden, weil ein directer 
Zugang von der Seite des Marktes und der Pnyx kaum gefehlt haben kann. 
Für das Hauptthor passen am besten die Angaben, welche bei Andokides (I, 38) 
der Sklave Dioklcides über die Hermenfrcvler macht. Er will vom Propylon des 
Dionysion aus gesehen haben, wie jene von dem Odcion kommend in die Orchestra 
hinabgingen und dort tanzten. Da zur Zeit dieses Vorfalles noch kein festes 
Skenengcbäude den Blick auf die Orchestra verdeckte, war die letztere und 
der Weg vom Odcion zur Orchestra von einem in der Ostmauer gelegenen 
Thorgebäude aus gut zu Ubersehen. 

Sichere Reste eines Thores haben sich aber bisher nicht gefunden. Seine 
genaue Lage wird sich erst bestimmen lassen, wenn die elenden Häuser abge- 
brochen sind, welche jetzt noch über dem östlichen Teile des Bezirkes stehen. 
Nach den Bodenverhältnissen muss dies Thor nicht weit von der N. O. Kcke 
des Hieron gelegen haben; möglicherweise können einige der dort sichtbaren, 
aber noch nicht ganz freigelegten Steine dazu gehören. Von dem westlichen 
Thorc etwas zu finden, ist keine Hoffnung mehr vorhanden. 

Im Inneren des Bezirks sind vier Gebäude in ziemlich spärlichen Resten 
erhalten : 1 . Hin langgestreckter, an die Südseite des Skcnengebäudcs sich an- 
schliessender Bau, welcher nach seinem Grundrisse zu urteilen nur eine Säu- 
lenhalle gewesen sein kann ; 2. der Rest eines Baues, der an die S. W. Kckc 
dieser Stoa anstösst und meines Frachtens der ältere Tempel des Dionysos 
war; 3. weiter südlich die Fundamente eines grossen, aus zwei Räumen beste- 
henden Bauwerkes, in dem man den jüngeren Tempel des Gottes er- 
kennen darf; 4. östlich von dem letzteren eine breite Mauer, in welcher vielleicht 
das Fundament des grossen Altars erhalten ist. 

Die Säulenhalle. Dass der Bezirk eine Säulenhalle enthielt, durfte man 
aus Vitruv V 9, I schliessen, weil dort unter den in «1er Nähe des athenischen 
Theaters befindlichen Hallen neben der Stoa des Hnmcncs und dem Odcion des 
Pcriklcs auch der Bezirk des Dionysos genannt wird. Wie unser Plan zeigt, sind 
von der Stoa ausser den Fundamenten noch einzelne Stufensteinc der sudlichen 
Säulcnwand und einige hochkantige Platten der übrigen geschlossenen Wände 
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erhalten. Darnach ist es sicher, dass sie nur an der zum Bezirk gerichteten 
Seite Säulen hatte. Inncnsäulen waren wegen der geringen Tiefe des Baues 
nicht vorhanden. 

In Ermangelung des bisher nicht nachgewiesenen Oberbaues haben wir einen 
sichern Anhalt zur Datirung der Säulenhalle zunächst in dem Baumaterial der 
erhaltenen Teile. Auf dieses müssen wir etwas naher eingehen, weil wir beim 
Skcncngcbäudc des Theaters dieselben Bausteine wiederfinden werden. Zu den 
Fundamenten sind regelmässige viereckige Quadern aus Breccia verwendet ; die 
Stufen der Vorderfront und die hochkantigen Platten der übrigen Wände be- 
stehen aus bläulichem Marmor, der vermutlich vom Hymettos stammt und den 
wir daher, im Gegensatz zu dem wahrscheinlich bei dem Oberbau angewende- 
ten weissen Marmor vom I'cntclikon, kurz hymettischen Marmor nennen werden. 
Er liegt bei der Stoa nicht unmittelbar auf der Breccia des Fundaments auf, 
sondern ist überall durch eine Zwischenschicht aus Piräuskalk (Porös) von ihr 
geschieden. Aus dem letzteren Baustein bestehen ferner diejenigen Blatten der 
Rückwand, welche verdeckt lagen. Auch der Oberteil dieser Wand war wahr- 
scheinlich ganz aus Porosquadcrn hergestellt. Die gleichzeitige Benutzung dieser 
drei Steinsorten ist für die athenischen Bauwerke einer bestimmten Zeit charak- 
teristisch. Man findet sie z. B. nebeneinander beim choregischen Denkmal des 
Lysikratcs, bei den Stocn des Attalos und des F.umcncs, bei der Stoa im As- 
klepieion und beim Dipylon, also bei Bauten, welche der Zeit vom IV. bis zum 
II. Jahrhundert vor Chr. angehören. Wahrend Porös allein bekanntlich schon bei 
viel älteren und auch noch bei jüngeren Bauwerken Verwendung gefunden hat, 
kommen die Breccia und der Hymettos - Marmor auch einzeln fast ausschliesslich 
in jenem Zeitabschnitt vor. Ein Gebäude mit Fundamenten aus Breccia, welches 
sicher aus noch älterer Zeit stammte, ist mir in Athen nicht bekannt. Und was 
den Hymettos- Marmor betrifft, so ist schon früher bemerkt worden, dass er zu 
Inschriften, von wenigen Ausnahmen abgesehen, erst vom IV. Jahrhundert ab und 
namentlich erst seit der Zeit des Lykurg benutzt worden ist. Von seiner Ver- 
wendung bei Gebäuden gilt dasselbe. 

Wir dürfen hiernach, solange nichts dagegen spricht, die Säulenhalle unse- 
res Bezirks der Periode vom IV. bis II. Jahrhundert zuweisen. Eine etwas ge- 
nauere Bestimmung ermöglichen die zur Verbindung der Quadern verwendeten 
Kiscnklammern. Während nämlich im IV. Jahrhundert noch fast allgemein die 

älteren | 1 förmigen Klammem zur Anwendung gelangen, benutzt man in den 

folgenden Jahrhunderten fast nur die jüngeren, j [ förmigen Eisen. Da nun bei 
der Stoa die ältere Form vorkommt, dürfen wir den Bau in die Zeit vom 
Ende des V. bis zum III. Jahrhundert setzen. Dass sie in der That im IV. 
Jahrhundert erbaut ist, wird sich bei der Besprechung des Skencngcbäudcs zeigen, 
mit dem sie, wie der Augenschein lehrt, gleichzeitig ist. 

Über den Aufbau der Halle lässt sich nur wenig sagen. Auf drei Stufen aus 
Hymettos-Marmor erhoben sich an der Südseite, also nach dem Inneren des 
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Bezirkes hin, die Säulen vermutlich in dorischem Stil. Obwohl kein Stein von 
den Säulen und ihrem Gebälk gefunden ist, lässt sich die Grösse der Säulen- 
Ax weite mit ziemlicher Sicherheit aus der Länge der Steine des Unterbaues er- 
mitteln, weil diese in der Periode, aus der unsere Halle stammt, bei fast allen 
Bauwerken der Hälfte oder dem dritten Teile der Axwcitc entsprechen. Die Steine 
der aus Porös bestehenden Euthyntcria haben mit Ausnahme der Ecksteine sämt- 
lich eine Länge von 0,93 m und die Marmorblöckc der Stufen hatten, wie man 
noch erkennen kann, dieselben Masse. Zwei solcher Steine ergeben zusammen 
1,86 m, ein Mass, das zwar kleiner ist als die Axwcitc der Attalos-Stoa, aber 
für die beschränkteren Abmessungen unserer 1 lalle sehr gut als Säulenabstand 
passt. Es ist auch noch grosser als die Axweite der später zu besprechenden 
•Paraskenien-Säulen des lykurgischen Theaters, welche nur 1,27 m misst. Wenn 
wir dagegen drei Steine auf die Axweite rechnen würden, so erhielten wir ein 
Mass von 2,79 m, das für die Verhältnisse unserer Stoa ohne Bedenken als zu 
gross bezeichnet werden darf. 

Unter Zugrundelegung einer Axweite von 1,86 m ergeben sich für die ganze 
Säulenhalle 34 Stützen, nämlich 32 Säulen und 2 Eckpfeiler. Bei der Rcconstruc- 
tion des Aufrisses der Halle in dem Durchschnitt auf Tafel V hat dies Mass der 
Axweite als Ausgangspunkt für die Bestimmung der mutmasslichen Abmessungen 
der Säulen und des Gebälkes gedient. 

Ob ein oberes Stockwerk vorhanden war, wie z. B. bei den Stoen des Attalos 
und des Eumencs, wissen wir nicht. Irgend welche bestimmte Anzeichen, die hier- 
für angeführt werden konnten, wie etwa die Spuren einer nach oben führenden 
Treppe, sind nicht vorhanden. Eür die im westlichen Teile der Halle in ihren Eun- 
damenten erhaltene Quermauer weiss ich nur die Erklärung, dass hier ein Stück 
von der Stoa abgeschnitten war und einen geschlossenen Raum bildete. Diese 
Anordnung war scheinbar durch den neben der Halle liegenden alten Dionysos- 
Tempel veranlasst, der so dicht an die Halle heransticss, dass nicht nur kein 
Zwischenraum zwischen beiden vorhanden war, sondern die Stufen der Halle 
sogar schräg abgeschnitten werden mussten. Die Vorderwand der Halle hatte in 
ihrem westlichen Teile wahrscheinlich anstatt einer offenen Siulenstcllung eine 
geschlossene Wand mit Halbsäulen. 

Der Zweck der Stoa bestand, wie wir vermuten dürfen, nicht nur darin, den 
Besuchern des Heiligtums und des Theaters im Sommer einen schattigen und im 
Winter einen geschützten Aufenthaltsort zu bieten, sondern sie sollte auch einen 
architektonischen Schmuck der kahlen Hinterwand der Skenc bilden. 

Der alte Tempel. Die am westlichen Ende der Stoa erhaltene altertümliche 
Mauer aus Kalkstein dürfen wir für den letzten Rest des alten Tempels halten, 
den Pausanias in dem Bezirk sah. Nach dem Periegelen war dieser Bau der 
älteste Tempel des Dionysos in Athen und enthielt das aus Elcutherai stam- 
mende Xoanon des Gottes. Wie die umstehende Abbildung Eig. 1 zeigt, be- 
stehen die erhaltenen Reste aus einer längeren Mauer, welche an ihrer südli- 
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rhcn Seite die Ansätze zweier Quermauern aufweist. Die westliche Quermauer 
Mar die Abschlussmauer des Baues, wie das Herumgehen der Stufe beweist, die 
andere muss als innere Querwand gedient Ilaben, weil die Längsmauer noch 
über sie nach Osten hinausreicht. Der Bau bestand also aus zwei Räumen, de- 
ren Grösse wir zwar nicht unmittelbar messen, aber doch annähernd bestimmen 
können. Sic lagen so zu einander, wie wir bei einem Tempel erwarten müssen. 
Im Westen befand sich ein geschlossenes Gemach, dessen Tiefe etwa 6,50m be- 
trug, und davor, nach Osten gerichtet, ein zweiter als Vorhalle dienender Raum, 
dessen Tiefe zunächst unbekannt ist, weil das Ostende der Nordmauer nicht 
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Kigur 1. Alter l>ionysos-Tem|»el. Erhaltener ZusUad. 

mehr erhalten ist. Auch dieses Mass lässt sich aber annähernd bestimmen, 
wenn wir uns erinnern, dass der westliche Teil der Säulenhalle durch eine Quer- 
wand abgetrennt ist, deren Lage durch die Länge des Tempels bedingt schien. 
Dazu passt, dass die Stufen und das Fundament der Halle bis tingefahr an diese 
Querwand schräg abgeschnitten sind. Hiernach habe ich die Tiefe der Vorhalle 
zu etwa 4 m angenommen. Das Brcitcnmass des ganzen Baues ergiebt sich fer- 
ner aus den später zu besprechenden Baugliedern, welche vor der Vorhalle ge- 
funden sind. Da die Triglyphcn 0,52m breit und 0,80m hoch sind, dürfen wir 
in Krmangclung von Mctopen die Axweite der Triglyphcn zu rund 1,25m und 
die Axweite der Säulen zu 2,50m annehmen. Die äussere Breite des Tempels 
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bctr.igt darnach bei 4 Säulen rund 8 m, die innere 6,50m. Dass die Cella also 
gerade quadratisch war, darf als Bestätigung Tür die Richtigkeit dieser Berech- 
nung angeführt werden, denn die Gellen des alten Athena -Tempels auf der Burg 
und des alten Dionysos- Tempels am Wcstabhangc der Burg waren ebenfalls 
quadratisch. 

Was berechtigt uns, in dem Bau einen Tempel zu erkennen? Ausser der 
Grundrissform, die allerdings bei der grossen Zerstörung des Baues kein siche- 
res Argument liefert, dürfen wir auf seine Lage im Verhältnis zu dem jüngeren 
Tempel hinweisen, ein Verhältnis, auf das wir bei Besprechung des letzteren noch 
zurückkommen werden. Auch muss er wegen seiner eigentümlichen Lage zur 
Stoa ein sehr wichtiges Gebäude gewesen sein. Denn handelte es sich um einen 
gewöhnlichen Bau, so würde man ihn bei Errichtung der Halle weder so sorg- 
faltig geschont, noch seincthalbcn den Hallengrundriss so beschränkt haben. Wir 
dürfen daher den Bau ohne Zögern als Tempel bezeichnen. 

Sein hohes Alter ist gesichert durch das Baumaterial, die Bearbeitungsart 
der Steine und die Form der zur Verbindung iler oberen Quadern dienenden Ei- 
senklammern. Das Material der Fundamente ist harter bläulicher Kalkstein des 
Akropolisfclscns, das der oberen Stufe, welche den Sockel der Wand bildete, ein 
hellerer, sehr harter Kalkstein, der bei «lern heute Karä genannten Orte am Fusse 
des Hymcttos gebrochen wurde (s. Lcpsius, Gricch. Marmorstudien, S. 116). Zu 
dem Oberbau war, wie die gefundenen Bauglicdcr beweisen, gewöhnlicher Porös 
aus dem Piräus verwendet. Diese drei verschiedenen Bausteine finden sich bei 
allen bisher bekannten vorpersischen Bauwerken in Athen, sodass auch unser 
Bau spätestens aus dem VI. Jahrhundert stammen wird. Dazu passt ferner die 
Form der Steine und ihre Bearbeitung. Zu den Fundamenten sind die Steine in 
den unteren Schichten gar nicht, in den mittleren nur wenig bearbeitet ; die 
oberste Schicht zeigt dagegen an ihrer Aussenseitc eine vorzügliche rechtwinklige 
Fugenbildung und in ihrem Inneren eine polygonale Fügung. Auch das ist die 
Bauweise der vorpersischen Anlagen. Schliesslich finden wir zur Verbindung der 

Eckquader der Stufenschicht mit den Nachbarsteinen eine ' j förmige und eine 

im Grandrias 1 1 förmige Eiscnklammcr benutzt, Klammerformen, die als sehr 

alte bezeichnet werden dürfen. 

Ist hierdurch zwar bewiesen, dass der Tempel aus der vorpersischen Periode 
stammt, so muss es leider ungewiss bleiben, ob er etwa von den Peisistratiden 
erbaut ist oder einer noch älteren Zeit seine Entstehung verdankt. Die Bauart 
der erhaltenen Ruine gleicht derjenigen der ältesten Teile des alten Athena- 
Tcmpcls auf der Burg, und ist nicht so gut wie die Bauweise der mit Sicherheit 
auf Pcisistratos zurückzuführenden Ringhalle dieses Tempels und der ebenso alten 
Fundamente des athenischen Olympicion. Aber daraus dürfen wir noch nicht den 
Schluss ziehen, dass der Tempel wirklich älter ist als die Zeit der Peisistratiden, 
denn einmal handelt es sich hierbei um eine lange Periode, in der die Bauweise 
wohl kleine Schwankungen durchgemacht haben kann, und ausserdem sind ver- 
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mutlich jene grossartigen Bauwerke .solider hergestellt worden als der kleine Dio- 
nysos -Tempel. 

Die Frage nach der Krbauungszeit des Tempels steht im engsten Zusam- 
menhang mit der anderen nach der Gründungszeit des ganzen Heiligtums. Dass 
der Bezirk des Klcuthcrcus jünger war als das Dionysion in den Limnal, lässt 
sich aus Thukydidcs (II 15) sicher folgern. Dieses reichte bis in die Zeit vor 
Thescus, also bis in die Königszeit zurück. Jenes dagegen war vielleicht erst 
eine Gründung tler Tyrannenzeit, kann aber auch sehr wohl älter gewesen sein. 
Im Jahre 534 führte bekanntlich Thcspis die erste Tragödie an den städtischen 
Dionysicn auf, also wohl in unserem Bezirke und auf der jetzt aufgefundenen Ter- 
rasse. Damals muss der Bezirk jedenfalls, der Tempel höchst wahrscheinlich be- 
standen haben. Die Angabe des Pausanias, dass unser Tempel das älteste Hei- 
ligtum des Dionysos sei, widerspricht unserer Ansicht nur scheinbar, denn der 
l'ericgct kennt das uralte Heiligtum in den Limnai, das jetzt westlich von der 
Burg aufgedeckt ist, überhaupt nicht, weil es damals nicht mehr bestand. Unser 
Tempel war in römischer Zeit thatsächlich das älteste Hicron des Gottes in Athen. 

Zur Zeit der Tyrannen wurden südöstlich von der Burg mehrere neue Hei- 
ligtümer gegründet. Dort begann Pcisistratos den Bau des grossen Tempels des 
olympischen Zeus, dessen ältestes Heiligtum, in dem die Diasien gefeiert wurden, 
vermutlich am nordwestlichen Abhänge der Burg lag (vcrgl. Athen. Mittheil. 1895, 
S. 199). In derselben Gegend wurde damals für die Feier der Thargclicn der 
grosse Bezirk des Apollon Pythios angelegt, dessen ältestes Heiligtum sich neben 
dem Burgthor in einer Fclsgrotte der Akropolis befand. Ks ist daher sehr wahr- 
scheinlich, dass damals auch das neue Dionysos-I leiligtum am Südostfuss der Burg 
im Anschlüsse an die Stiftung des neuen grossen Dionysos-Festes gegründet w urde. 
Gesichert ist diese Annahme aber nicht. Vielmehr muss nach den Ruinen tlic 
Möglichkeit zugegeben werden, tlass Bezirk und Tempel schon älter sind. 

Dürfen wir hiernach in unserem Bau ohne das geringste Bedenken einen 
sehr alten und wertvollen Tempel erkennen, so müssen wir uns sehr wundern, 
dass seine Reste bei der Ausgrabung und auch später gar nicht beachtet und 
sogar für eine spätgriechische Mauer erklärt worden sind (Ziller - Julius, Zeit- 
schrift f. bild. Kunst, XIII S. 237). Soweit ich sehe, hat damals niemand daran ge- 
dacht, in den unscheinbaren Resten den alten Dionysos - Tempel zu erkennen 
Da die irrtümliche Ansicht sich ausgesproehenermassen auf d;is zeitliche Verhält- 
nis der Tempelreste zu der daneben liegenden Stoa stutzt, so müssen wir auf 
dieses Verhältnis noch besonders eingehen. L. Julius behauptet nämlich, die Stoa 
habe zuerst bestanden, und später sei die Mauer, die wir als Tcmpelrcst erkann- 
ten, errichtet worden. Das Verhältnis ist aber unzweifelhaft umgekehrt. Der Tem- 
pel stand schon lange, als die Säulenhalle erbaut wurde. Beweis dafür ist ein- 
mal der Umstand, tlass tlie Steine der Halle über diejenigen des Tempels 
hinübergreifen, und tlie letzteren sogar zur Aufnahme tler jüngeren Mauer ab- 
gearbeitet sind ; sodann auch tlie Überlegung, tlass man die Stufen der Halle 
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niemals schräg abgeschnitten haben würde, wenn der Tempel spater als die 
Halle erbaut worden wäre. Eine geringe Verschiebung des Baues nach Süden, 
der nichts im Wege stand, würde die unschöne Anordnung überflüssig gemacht 
haben. Bestand dagegen der Tempel schon und sollte er bei Errichtung der 
Stoa unverändert bestehen bleiben, so konnte man meines Erachtens kaum an- 
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Figur 2. Anten-Kapitell ilcs alten Illonjsos-TcmpcR Seitenansicht. 

ders verfahren, als geschehen ist, wenn man der Stoa nicht ein ganz unzuläs- 
siges Ticfcnmass geben wollte. Die frühere Ansicht darf daher als irrtümlich 
bezeichnet werden. 

Trotz der grossen Zerstörung lässt sich der Gruitdriss des Tempels, wie wir 
oben schon sahen, mit einiger Sicherheit in seinen allgemeinen Linien wieder- 
herstellen ; im Einzelnen bleibt dagegen vieles unbekannt. So ist es zwar sicher, 
dass der Pronaos im Osten lag und der Tempel also die gewöhnliche Richtung 
hatte; wie aber diese Vorhalle gestaltet war. ist nicht mit Sicherheit zu bc- 

i 
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stimmen. Sic kann an ihrer Vorderseite vier Säulen, aber auch zwei Anten und 
zwei Säulen gehabt haben. Bei der Ergänzung (vcrgl. Figur l und Tafel II) 
habe ich mich für die letztere Möglichkeit entschieden, weil die Vorhallen der 
altdorischcn Bauten — und diesen Stil hatte der Tempel — fast immer die Form 
des ttcmplum in antis» aufweisen. Freilich scheint der jüngere Tempel, wie 
wir später sehen werden, ein l'rostylos gewesen zu sein. 

Bei Ausgrabungen, die ich unmittelbar vor dem Tempel vorgenommen habe, 
fanden sich in einem mittelalterlichen Fundament mehrere dorische Bauglieder 
aus Porös, welche in ihren Massen und Formen zu dem Tempel passen und ihm 
daher mit einiger Sicherheit zugeteilt werden dürfen. Es sind Fragmente cancl- 

lirtcr Säulcntrommcln, Stücke von Trigly- 
phen, ein halbes Antenkapitell und ein Stuck 
eines Giebcldreiccks. Besonders beachtens- 
wert ist tlas in Figur 2 abgebildete Anten- 
kapitell, weil es noch seine reiche Heina- 
hing und eine auffallende l'roftlirung zeigt. 
Der unter dem dorischen Kyma befindliche 
dreieckige Steg springt so weit vor und hat 
eine so ungewöhnliche Gestalt, dass er für 
den Steinbau nicht erfunden sein kann, son- 
dern als eine Nachahmung eines Profites 
aus Hotz oder Metall gelten muss. Bei der 
Bemalung sind als Farben rot, blau, gelb, 
grün und schwarz verwendet worden, welche 
in der Abbildung durch verschiedene Schtaf- 
firung und dttreh Buchstaben bezeichnet sind. 
Figur 3 stellt ferner einen Triglyph dar, an 
den, wie die Falze beweisen, dünne Meto- 
penplatten anstiessen, die vielleicht ebenso 
wie beim alten Athena-Tcmpcl aus Marmor 
bestanden. 

Besondere Erwähnung verdient noch ein mit Spuren blauer Farbe versehe- 
nes Stück eines Giebelfeldes, welches bei den übrigen Bausteinen gefunden ist 
und auch dem Tempel zugewiesen werden müsste, wenn es nicht eine etwas gros- 
sere Giebclneigung aufwiese als ein mit Reliefs ausgestattetes Gicbclstück, welches 
F. Studniczka im XI. Bande der Athen. Mittheilungen (Tafel II, 2 und S. 78) be- 
sprochen und veröffentlicht hat. Dieses Relief ist wegen seiner Darstellung (zwei 
Satyrn und eine Mainade), wegen seines Fundortes (in der Nahe tles Dionysos- 
Bezirks) und wegen seines Materials (Porös) dem alten Dionysos- Tempel zuge- 
schrieben worden. Die obere schräge Linie des Reliefs, welche einem Giebel- 
fcldc von den Verhaltnissen i: 10 entspricht, passt aber nicht zu der Neigung 
jenes Fragmentes, welche auf einen Giebel von den Verhaltnissen 1:8 führt. 
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Ks gehOren daher entweder beule Stücke nicht zu demselben Hau, oder der eine 
Stein ist vorpersisch, der andere eine nachpersischc Erneuerung, oder aber die 
obere Flache des Rcliefsteincs ist später, als er bereits aus dein Giebel entfernt 
war, aus irgend einem Grunde abgearbeitet worden. Ich weiss nicht, welcher von 
diesen Möglichkeiten icli den Vorzug geben soll und lasse daher die Frage der 
Zugehörigkeit der beiden Steine unentschieden. Die naheliegende Annahme, dass 
der eine Gicbelstein zum jüngeren, der andere zum älteren Tempel gehört habe, 
ist dadurch ausgeschlossen, dass der Oberbau des jüngeren Baues jedenfalls aus 
Marmor bestand. 

Die gefundenen Fragmente von dorischen Porossäulen zeigen 20 Kanellurcn 
von geringer Tiefe und an ihren Lagerfugen grosse quadratische Löcher für Holz- 
dübel. Ihr Durchmesser von etwa 0,75"' zeigt, dass die Stücke zum oberen Teile 
der Säule gehören. Der untere Durchmesser wird bei einer Axweitc von 2,50™ 
etwa 1'" gross gewesen sein. 

Wann der Tempel gänzlich zerstört worden ist, lasst sich nicht sagen. Ver- 
mutlich geschah es erst, als im Mittelalter die Festungsmaucr gebaut wurde, 
welche mitten durch das Skcncngcbäudc ging und den Südabhang der Burg um- 
gab. Eine starke Beschädigung des Tempels wird von Gem. Alex. Protrept. IV, 
53 (p. 47 Pott.) berichtet; ein Blitz xarr ( pii'|i£ tsO &I9V099M tsö 'E/.suOjpiw; tIv vsmv. 
Allerdings kann sich diese Nachricht auch auf den jüngeren Tempel bezichen. 

Der jüngere Tempel. Wenige Meter sudlich von den Resten des äl- 
teren Tempels liegen mehrere aus Brccciaquadcrn erbaute Fundamentmauern, 
die im Grundriss ein grosses, in der Mitte geteiltes Rechteck bilden. Schon bei 
der Ausgrabung hat man in ihnen die Fundamente eines Tempels erkannt. Ob 
es der ältere oder der jüngere Tempel sei, haben Ziller - Julius (a. a. O. S. 242) 
nicht zu entscheiden gewagt. Dass es der jüngere Tempel ist, für welchen Ah 
kamencs das aus Gold und Elfenbein bestehende Cultbild angefertigt hatte, kann 
wegen des Baumaterials, wegen der Grösse des ganzen Baues und wegen des 
Vorhamienseins des Fundamentes für ein grosses Cultbild nicht zweifelhaft sein. 

Der Grundriss besteht, wie die auf der umstehenden Abbildung Figur 4 
verzeichneten Fundamentmaliern deutlich zeigen, aus zwei in westöstlicher Rich- 
tung nebeneinander liegenden Räumen, von denen der westliche der grös- 
sere ist. Der östliche war demnach der Pronaos, der westliche die geschlos- 
sene Cella. Von einer Ringhallc ist nichts erhalten, sie ist auch sicherlich 
nicht vorhanden gewesen. Das in dem Innern der Cella erhaltene Fundament 
besteht aus den gleichen Brccciaquadcrn wie die Mauerfundamente, wird also 
zugleich mit dem Tempel selbst hergestellt sein. Es liegt scheinbar nicht in 
der Mitte der Cella, sondern von der Axe nach Norden verschoben. Man 
kann aber an Ort und Stelle leicht erkennen, dass es an seiner Sudseite nicht 
mehr vollständig ist; bei der gänzlichen Zerstörung des Oberbaues des Tem- 
pels sind auch einige der Fundamentquadern der Basis herausgebrochen wor- 
den. Man darf daher das Fundament in der Zeichnung soweit nach Süden 
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vergrösscrn, bis die Basis genau in der Mitte des Baues liegt. Die Masse, 
die sich so für das Fundament erpeben, sind 4,90™ für die Breite und 5,10™ 
für die Tiefe. Bei der Ungcnauigkcit des Mauerwerks nehmen wir hierfür 
ohne Zögern ein Quadrat von 5™ an. Die obere Basis selbst, von der nichts 
erhalten ist, bildete vermutlich ein Quadrat von 10 griechischen Kllen (4,91 '"). 

Vom Oberbau der Cclla und des l'ronaos ist auch nicht ein Stein ge- 
funden, wenigstens lässt sich von den in der Nahe herumliegenden Bauglic- 
dern kein Stein als sicher zugehörig erweisen. Daher vermögen wir auch über 
die Gestalt des Pronaos und über den Baustil des Tempels nichts Sicheres 
anzugeben. Die Ergänzung, welche in der nachstehenden Abbildung Figur 5 ge- 
zeichnet ist, kann also keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit machen. Sic 
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Figur 4. JUngercr Dionysos-Tempel. Krhaltencr Zustand. 



stützt sich auf einige Anhaltspunkte, die uns die Fundamente liefern. Krstcns 
ist der Pronaos auffallend tief und daher schwerlich als «templum in antis> ge- 
staltet gewesen. Zweitens bemerkt man in Abbildung 4 eine Verbreiterung 
der Fundamente in dem ganzen östlichen Teile des Pronaos, die am leichte- 
sten dadurch erklärt wird, dass hier für die vortretenden Stufen des Baues 
ein besonderes, weniger tiefes Fundament hergestellt war. Soweit diese Stu- 
fen reichten, wird der Pronaos geöffnet, d.h. mit Säulen ausgestattet gewe- 
sen sein; wo keine Stufen waren, war die Wand geschlossen. Geht man 
bei der Ergänzung hiervon aus, so ergeben sich je zwei Intcrcolumnien für 
die beiden Langsciten. Die Ergänzung darf jedoch nicht als sicher bezeichnet 
werden, weil die Länge der Stufen nicht ganz feststeht. An der Gicbclscitc 
haben sicherlich vier Säulen gestanden, weil bei sechs Säulen die Axweite 
nicht nur kleiner werden würde als beim alten Tempel, sondern auch klei- 
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ncr als es für einen Tempel überhaupt zulässig ist. Bei vier Säulen berech- 
net sich, vorausgesetzt, dass der Tempel in dorischem Stile erbaut war, tlie 
Grösse der mittleren Axweite auf etwa 2,70'", die der beiden anderen auf 
rund 2,50'". War der Stil aber jonisch, was sehr unwahrscheinlich ist, so 
würden alle drei Axweiten etwa 2,60"' messen. 

Ks ist die Vermutung geäussert worden, dass die grosse Tiefe der Vor- 
halle mit Rücksicht auf die Gemälde gewählt sei, welche nach der Beschrei- 
bung tlcs Pausanias (I, 20, 3) hier angebracht gewesen seien. Träfe diese Ver- 
mutung das Richtige, so würde unsere Rcconstruction unrichtig sein, die bei- 
den Seitenmauern müssten dann als geschlossene Wände ergänzt werden. Al- 
lein abgesehen davon, dass auch bei unserer Ergänzung im Pronaos noch 




V'igur 5- Jitngerer Dionysos-Tempel. Ergänzter Gromlrm. 



IMatz für Gemälde vorhanden ist, wissen wir nicht genau, in welchem Ge- 
bäude und in welchem Räume sich die Gemälde befanden. Nach dem Wort- 
laute der Stelle bei Pausanias ist es nicht ausgeschlossen, an tlie Cclla des 
jüngeren Tempels oder auch an die Stoa zu denken. 

Kür die Bestimmung der Bauzeit des Tempels sind wir einerseits auf das 
Baumaterial und die Bauweise der Fundamente, andererseits auf die Nach- 
richt des Pausanias angewiesen, dass Alkamcncs das Cultbild gemacht habe. 
Da die Verwendung der Brcccia zur Fundamcntirung von Gebäuden erst in 
der Zeit nach Pcriklcs üblich geworden ist, so kann der Tempel frühestens 
am Ende des V. Jahrhunderts erbaut sein. Man möchte sogar lieber in das 
IV. Jahrhundert hinabgehen, weil das am Ende des V. errichtete Ercchthcion 
noch die ältere Fundamcntirung mit l'oros zeigt. Dies scheint aber der zwei- 
te Anhaltspunkt nicht zu gestatten, nämlich tlie Nachricht ül>cr den Vcr- 
fertiger des Cultbildcs. Den Dionysos des Alkamcncs und die Zeit seiner Ent- 
stehung hat E. Rcisch in dem lEranos Vindoboncnsis» 1893 ausführlich behan- 
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dclt und den Zeitabschnitt von 421—415 für die Anfertigung des BiKies und 
die Erbauung des Tempels ermittelt. Indem ich im Allgemeinen seinen Ausfüh- 
rungen beitrete, m lichte ich es doch wenigstens als denkbar bezeichnen, dass 
Tempel und Bild erst im Anfange des IV. Jahrhunderts entstanden sind. Wenn 
Alkamcncs noch im Jahre 403 für Thrasybulos arbeitet, so kann er meines 
Krachtcns auch noch etwa 10 Jahre spater das Bild des Dionysos geschaffen 
haben. Unmittelbar nach dem peloponnesischen Kriege werden die Athener aller- 
dings schwerlich einen neuen Dionysos-Tempel gebaut und ein grosses Goldclfcn- 
beinbild gemacht haben. Aber am Ende der neunziger Jahre des IV. Jahrhun- 
derts waren die schlimmen Zeiten so weit vorüber, dass die Erbauung des 
Tempels möglich erscheint. 

Obwohl sichere Beweise fehlen, ist antlrerseits der Gedanke nicht ganz 
abzuweisen, dass Nikias, der Sohn des Xikcratos, der bekannte athenische 
Feldherr des peloponnesischen Krieges, den Tempel erbaut habe. Da nämlich 
von IMutarch (Nikias 3) unter den Wcihgcschcnkcn des Nikias auch b 7;?; 
yr;pr,Yix5t? tpfitsitv jrix«(ti.£vj; cv Aiivjssj vtw? genannt wird, hatte zuerst E. 
Reisch die Vermutung ausgesprochen (Gricch. Wcihgeschcnkc, S. 100), dass hiermit 
unser Tempel gemeint sei. Obwohl die obige Ansctzung (421 — 415) sehr gut 
hierzu passt, hat er sie neuerdings (Eranos Vindobon. 1 X93, S. 2) zurückgezogen, 
weil ihr der Wortlaut des IMutarch entgegenstehe. « da man in der Zeit des 
I'lutarch einer solchen Umschreibung nicht bedurft haben wird, um den gröss- 
ten Culttempel des Gottes zu bezeichnen ». Indessen scheint mir dieser Ge- 
gengrund nicht durchschlagend. Aus den erhaltenen Ruinen und den beim 
Theater gefundenen Baugliedern geht hervor, dass Dreifusse nicht nur auf dem 
Burgfelsen in tler Nahe des Theaters, sondern auch auf den Dächern der 
beim Theater liegenden Gebäude, z. B. auf der Stoa im Asklepicion, aufgestellt 
waren. Ist es da nicht fast selbstverständlich, dass in erster Linie auf dem 
Dache des grössten Dionysos-Tempels solche Weihgeschenke standen? Wenn 
aber der Tempel mit Dreifussen überladen war, so scheint es mir sehr 
wohl denkbar, dass I'lutarch jene Bezeichnung wählte, anstatt den Bau iden 
jüngeren Tempel» zu nennen. !•* raglich könnte sein, ob Nikias die Mittel be- 
sessen habe, um auf eigene Kosten einen solchen Tempel zu bauen, aber 
nach den Worten Blutarchs über die Tracht seiner öffentlichen Leistungen zwei- 
fle ich nicht, dass sein Vermögen dazu ausreichte. War Nikias wirklich der 
Erbauer und Stifter, so muss die Errichtung des Baues natürlich vor die sici- 
lische Expedition fallen, bei der Nikias seinen Tod fand. Der oben nachge- 
wiesene Zeitraum von 421—415 Würde also sehr gut passen. 

Besondere Beachtung verdient noch die Lage des neueren Tempels im 
Vcrhältniss zu dem älteren. Beide liegen in dem westlichen Teile des Bezirks, 
wie es wegen ihrer nach Osten gerichteten Vorhallen zur erwarten war. Sie 
haben unzweifelhaft gleichzeitig bestanden; der ältere ist nicht etwa durch 
den jüngeren ersetzt worden. Dazu stimmt, dass sie nicht unmittelbar neben- 
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einander liegen, wie z. H. der alte Athcna-Tcmpel auf der Burg und das E- 
rechtheion oder wie die beiden Tempel in Rhamnus, sondern dass ihr Ver- 
hältnis zu einander in Bezug auf ihre Lage demjenigen zwischen dem Par- 
thenon und dem alten Athcna-Tempel entspricht. In beiden Fallen liegt fer- 
ner der jüngere Tempel südlich von dem älteren in einem Abstände, wel- 
cher schon allein deutlich zeigt, da.ss nicht der eine Bau durch den anderen 
ersetzt werden sollte. Ob es auf einem Zufall beruht, davs beide Male der 
jüngere Tempel um das Stück, um welches er grösser ist, gegen tlcn älteren 
Bau nach Osten vorgeschoben ist, wage ich nicht zu entscheiden. 

Der Altar. Das letzte der aufgefundenen Fundamente, welches in dem 
südlichen Teile des Bezirks liegt, glaube ich für die Reste eines grossen Al- 
tars halten zu dürfen. Ks besteht ebenso wie der jüngere Tempel aus Brec- 
ciaquadern und wird daher zugleich mit diesem Bau oder in der nächstfol- 
genden Zeit errichtet worden sein. Im Grundriss bildet es ein Rechteck von 
11,50"' Lange und 3,30"" Breite, das im Innern einen schmalen Hohlraum hat, 
wie er bei grossen Basen und Altären öfter vorkommt. Grösser ist der Bau 
nie gewesen, denn an keiner Seite weist der Zustand des Mauerwerks auf 
dcil Abbruch eines anderen Bauteiles hin. Da nur das Fundament erhalten 
und von dem Oberbau kein Stein nachzuweisen ist, lässt sich über die Be- 
deutung des Baues nicht mit Sicherheit urteilen. Nach I-age und Gestalt muss 
man in erster Linie an einen Altar denken, weil Altäre von dieser länglichen 
Gestalt bekannt sind. So hat ein in Megalopolis ebenfalls in der Nähe des The- 
aters gefundener Altar ganz ähnliche Abmessungen, nämlich eine Länge von 
12'" und eine Breite von 2"' (Kxcavations at Megalopolis, 1S90— 1891, S.51). 
Nur ein wesentliches Bedenken habe ich gegen die Erklärung des Baues als 
Altar, nämlich die grosse Tiefe des Fundaments. Zwar ist die Höhe des al- 
ten Fussbodens neben dem Fundament nicht genau bekannt, aber nach dem 
auf Tafel V gegebenen Durchschnitt berechnet sich die ehemalige Tiefe auf 
etwa 2"'. Selbst in angeschüttetem Boden würde man für einen Altar nur dann 
ein so tiefes Fundament anfertigen, wenn er einen besonders hohen Aufbau 
trüge. Da hierüber nichts bekannt ist, muss die Möglichkeit offen gelassen 
werden, dass auf dem Fundament irgend ein grosses Weihgeschenk gestan- 
den haben kann. Die von F. Reisch (Kranos Vindob. 1893, S. 2) aufgeworfene 
Frage, ob das Fundament nicht den Tempel des Nikias getragen haben könne, 
glaube ich auf Grund der jetzt genauer festgestellten Beschaffenheit der Fun- 
damente verneinen zu müssen. 

Bevor wir uns zur Betrachtung des Theaters wenden, mögen kurz noch 
einige kleinere Anlagen erwähnt werden, welche ausser den vier grösseren 
Gebäuden im Innern des Bezirks gefunden und auf Plan I verzeichnet sind. 

Zunächst ist hier die einzige, vielleicht noch an ihrer alten Stelle be- 
findliche Basis zu nennen, die südlich vom jüngeren Tempel und westlich von 
dem Altarfundamcnt liegt. Sie ist besonders tieshalb wichtig, weil sie einen 
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Anhalt zur Bestimmung der Fussbodcnhöhc in dem südlichen Teile des Bezirks 
liefert. Auf einem Fundament aus Breccia liegt eine Quader aus Piräuskalk 
von etwa i,tO zu 1,0™ und darüber der nicht ganz erhaltene Oberstein aus 
dunkelblauem cleusinischem Kalkstein. Dass die Basis einst ein Standbild trug, 
zeigen die erhaltenen Fusspiircn. Genaueres über den Stifter oder den Künst- 
ler wissen wir aber nicht, weil keine Inschrift erhalten ist. Man könnte 
übrigens zweifeln, ob die Basis noch an ihrer alten Stelle steht : mir scheint 
dieser Zweifel aber wenigstens für die unteren Steine nicht berechtigt. 

Sodann muss die Wasserleitung erwähnt werden, welche von dem Altar- 
fundament nach Nordosten lief und jetzt leider ganz zerstört ist. Höhenlage 
und Richtung der I-eitung wie auch die Form der Thonrohrc machen es sehr 
wahrscheinlich, dass wir hier ein Stück der grossen Wasserleitung vor uns 
haben, die Pcisistratos bei der Anlage der Knncakrunos herstellte, um Wasser 
vom oberen Missos-Thalc zu der alten Kallirroe nach der Pnyx zu leiten. Das 
hohe Alter dieses Stückes wird dadurch bestätigt, dass es offenbar alter sein 
muss als die Erbauung des Altarfundamentes, also wahrscheinlich älter als das 
IV. Jahrhundert. 

Nach Krbauung des Altars und des jüngeren Tempels ist die Wasserlei- 
tung weiter nach Norden verlegt und zwischen beiden Tempeln hindurchge- 
führt worden. Denn der dort im Jahre 1895 aufgedeckte und im Altertum 
mehrfach reparirte Canal ist unzweifelhaft ein Stück der grossen Fnncakrunos- 
Wasscrlcitung. Im östlichen Teile des Bezirks ist die Leitung nochmals wei- 
ter nach Norden verlegt worden. Die merkwürdigen Biegungen, welche sie 
hier im Grundriss zeigt, erklären sich durch das ehemalige Vorhandensein von 
Bäumen, Altären oder Standbildern, um welche der nicht sehr tief liegende 
Canal herumgeführt werden musstc. In römischer Zeit war die Leitung mit 
einem teilweise noch jetzt erhaltenen Zicgclgcwölbc überdeckt. 

Die Wasscrrinnc, welche an der westlichen Grenze des Bezirks entlang 
läuft, ist nicht für Trinkwasser bestimmt, sondern sollte das von dem Asklc- 
picion und dem benachbarten Teile des Burgfclscns kommende Kcgcnwasscr 
abführen. Sie besteht aus hartem Kalkstein und ist mit Brccciaquadcrn in der 
Weise ummauert und überdeckt, dass ein begehbarer Canal gebildet wird. 

Die byzantinischen und neueren Mauern und Wasserbehälter, welche an 
mehreren Stellen des Bezirks zu Tage gekommen waren, sind in unserem Plane 
x nicht gezeichnet und brauchen auch hier, da sie für unsere Untersuchung 

wertlos sind, nicht erwähnt zu werden. 

C. Beschreibung und Geschichte des Dionysos-Theaters. 

Wer das Dionysos-Theater betritt und die erhaltenen Ruinen untersucht, 
um nach ihnen ein Bild zu gewinnen von dem ehemaligen Zustande des Baues 
untl von der Hinrichtung des griechischen Theaters überhaupt, ^der kommt sehr 
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bald zu der Erkenntnis, dass dies keine leichte Aufgabe ist. Er sieht nicht 
etwa einen einheitlichen Bau vor sich, dessen Reste er nur im Geiste oder 
in der Zeichnung zu ergänzen braucht, um ein volles Bild der ganzen An- 
lage zu erhalten, sondern ein Gewirr von Fundamenten und Mauern, die aus 
sehr verschiedenen Zeiten und Epochen stammen und unmöglich alle zu ein und 
demselben Theatergebäude gehört haben können. 

Durch die Ausgrabungen sind die Reste ganz verschiedener Entwickelungs- 
stufen des Theaters zu Tage gefördert worden. Sie sind erhalten, weil bei 
Umbauten die älteren Reste und namentlich die Fundamente nicht vollstän- 
dig abgebrochen wurden, sondern unter der Erde verdeckt liegen blieben und 
so im Altertum nicht sichtbar waren. Auf Tafel I und III sind alle erhalte- 
nen Mauern je nach ihrem Matcrialc in verschiedener Weise dargestellt. 

Da sind einzelne Mauern, welche nach Material und Technik aus jener 
alten Zeit stammen, in welcher das griechische Drama entstanden ist, oder 
wenigstens der Zeit angehören, in welcher die grossen Dramatiker lebten und 
ihre Werke aufTührtcn. Da finden sich viele Mauern und Bautrümmer, welche 
wegen ihres Materials und ihrer Bauweise aus einer jüngeren griechischen Zeit 
stammen müssen. Da sind ausserdem Steine und Fundamentmauern, welche nach 
ihren Kunstformen der ersten Kaiserzeit zugeschrieben werden müssen. Da giebt 
es endlich auch Bauteile, die wegen ihrer schlechten Ausführung den spät- 
römischen Ursprung nicht verläugnen können. 

Unter Beachtung der verschiedenen Baumaterialien, der verschiedenen Tech- 
nik der einzelnen Mauern, der noch erhaltenen Kunstformen und einiger auf- 
gefundener Inschriften ist es uns gelungen, fünf verschiedene Perioden in der 
Baugcschichtc des Theaters zu unterscheiden : 

1. das Theater des VI. und V. Jahrhunderts, 

2. das Theater des IV. Jahrhunderts (Lykurg), 

3. das hellenistische Theater, 

4. das frührömischc Theater (Kaiser Nero), 

5. das spätrömische Theater (Fhaidros). 

Zur Erläuterung der nachfolgenden Beschreibung dieser verschiedenen An- 
lagen dienen die Tafeln I und III, welche die Grundrisse des ganzen Thea- 
ters und des Skenengcbäudes mit der Orchcstra im erhaltenen Zustande wie- 
dergeben und ferner die auf den Tafeln II und IV abgebildeten Frgänzun- 
gen derselben Grundrisse. 

1 . Das Theater des VI. und V. Jahrhunderts. 

Seitdem das Theater ausgegraben war, pflegte man fast allgemein den Zu- 
schauerraum und einen grossen Teil des Skenengcbäudes für ein Werk aus 
dem Anfang des V. Jahrhunderts zu halten. Man glaubte, dass die erhalte- 
nen Ruinen die Reste desjenigen Theaters seien, in welchem die grossen klassi- 

4 
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sehen Dramatiker ihre Werke zur Aufführung gebracht haben. Dass diese An- 
sicht unrichtig ist, wird der Verlauf unserer Untersuchung zeigen. Es sind in 
Wirklichkeit nur sehr geringe Reste von jenem berühmten Theater übrig ge- 
blieben. Krst im IV. Jahrhundert und in noch jüngeren Zeiten sind die erhal- 
tenen grossen Baurcstc entstanden. 

Unter den verschiedenartigen Mauern, welche im Gebiete des Theaters 
freigelegt sind, fallen drei durch ihre altertümliche Bauweise und durch ihr 
nur bei sehr alten Gebäuden vorkommendes Material auf. Sie bestehen aus 
dem harten Kalkstein der Burg, welcher in Athen fast nur in der ältesten 
Periode Verwendung gefunden hat, und ihre Bauweise ist die polygonale, wel- 
che nach dem V. Jahrhundert nur noch ausnahmsweise angewendet worden 
ist. Die eine Mauer ( R auf den Plänen ) liegt in der ostlichen 1 lälfte des 
Skcncngebäudes, die zweite (D) ist westlich von der Skene gefunden und die 
dritte ist im oberen Teile des Zuschauerraumes aufgedeckt. Sic dienten alle 
drei als Stütz - oder Futtermauern von Terrassen und haben demnach nur je 
eine gut ausgearbeitete Aussenseitc. Die dritte Mauer kann bei unserer Be- 
sprechung unberücksichtigt bleiben, weil sie nicht zum Theater selbst gehört, 
sondern die Grenzmauer eines terrassenförmigen Hciligtumcs war, das ehemals 
ausserhalb des Theaters lag und erst im IV. Jahrhundert bei einer Vcrgrössc- 
rung des Zuschauerraums in das Theater hineingezogen wurde. 

Obwohl die beiden anderen Mauern aus demselben Materiale bestehen und 
die polygonale Bauweise zeigen, gehören sie doch nicht derselben Periode an, 
weil ihre Bauart etwas verschieden ist. Bei der Mauer R sind die Steine weder 
so regelmässig bearbeitet noch so gut gefügt wie bei der anderen ; letztere 
macht daher einen entschieden jüngeren Eindruck. Wenn man ein bestimmtes 
Datum angeben soll, würde man Mauer R wohl dem VI., Mauer D dage- 
gen dem V. Jahrhundert zuschreiben. 

Der wichtigste dieser Reste ist unzweifelhaft die unscheinbare Mauer A, 
sie darf sogar unbedenklich als eine der wertvollsten Mauern des alten Athen 
bezeichnet werden. Wie der Plan III und die nebenstehenden Zeichnungen 
(Figur 6) lehren, ist die Mauer im Grundriss gebogen. Die Krümmung be- 
trägt 0,17"" bei einer Sehnenlänge von 4'"; der Durchmesser des Kreises be- 
rechnet sich darnach auf etwa 24™. Jetzt nur 1- hoch, ist die Mauer im Al- 
tertum beträchtlich höher gewesen. Die ursprüngliche Höhe lässt sich annä- 
hernd ermitteln ; die Mauer muss nämlich bis zur Höhe des jetzigen Orchc- 
strabodens hinaufgereicht haben, weil der Fels hinter der Mauer noch heute bis 
unmittelbar an den Bodenbelag der Orchestra erhalten ist. 

Der Fuss der Mauer liegt jetzt 1,80"' unter dem Boden der späteren Or- 
chestra. Da nun die Höhe der Mauer in der Axe des Theaters etwas grösser 
gewesen ist als an dem aufgefundenen Stück, so muss sie dort mindestens 2'" 
betragen haben. Die Starke der Mauer ist jetzt nur sehr gering (etwa 0,50 ""), 
war aber unzweifelhaft ursprünglich grösser. Denn erhaltene Reste machen es 
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sicher, dass eine Hintermauerung von kleinen Steinen vorhanden war, wie sie 
bei ähnlichen Stützmauern nicht fehlen darf. Die kleinen Steine sind leider bei 
der Ausgrabung, weil man die Bedeutung tler Mauer nicht ahnte, entfernt wor- 
den. Dass nicht zugleich auch die ganze Mauer zerstört worden ist, muss als ein 
besonderes Glück bezeichnet werden. Die altertümliche Mauer ist offenbar der 
Rest der Futtermauer eines runden Platzes von etwa 24™ Durchmesser, welcher 
vor Erbauung des jüngeren Theaters am Kusse der Akropolis schräg vor dem 
alten Dionysos-Tempel lag. Dieser Platz kann nichts anderes als die alte kreis- 
runde Orchcstra gewesen sein, welche wir im Dionysos-Bezirk in älterer 
Zeit voraussetzen müssen. Sic bildete keinen Halbkreis, sondern einen vollen Kreis, 
denn die erhaltene Mauer ist ein Stück des von der Burg abgewendeten Halb- 
kreises, zu dem der andere Kreisbogen unbedingt ergänzt werden muss. 
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higur 6. Mauerrest der alten Orchestra. 

Sinti noch andere Reste dieser alten Orchestra erhalten ? Wenn man die 
Kreislinie im Theater selbst oder auf dem Plane zieht, wie es auf den Tafeln I 
und MI vermittelst einer punktirten Linie geschehen ist, so erkennt man bald, 
dass in der östlichen Parodos (bei V) der Kels nach der Kreislinie bearbeitet und 
ausserdem in der westlichen Hälfte des Skenengebäudes bei Q eine Mauer erhal- 
ten ist, welche zu dem Kreise passt. Letztcrc besteht aus zwei grösseren Steinen 
eines sehr weichen Piräuskalkcs und kleinen harten Kalksteinen. Die Piräussteine 
sind so sehr beschädigt, dass man nicht mehr bestimmen kann, ob sie an ihrer 
Aussenseitc einst rund waren. Das hohe Alter dieses Mauerstückes ist aber gc- 
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sichert durch die Thatsachc, dass es unter einem Pfeiler-Fundament des Skcncn- 
saalcs liegt und wegen seiner Richtung älter sein muss als der lykurgische Bau. 

Die Verschiedenheit des Materials zwischen den beiden Stücken der alten 
Orchcstra-Einfassung erklärt sich wohl am besten daraus, dass die eine Mauer 
sichtbar war und dem entsprechend aus hartem Materiale bestand, während die 
andere unter der Erde lag und daher aus einem weniger guten Baustein hergestellt 
werden konnte. Sie befand sich nämlich an derjenigen Stelle der Orchestra, wo 
scheinbar ein Weg, die Parodos, aus dem Bezirk zur Orchestra führte. Es liegt 
aber auch die Möglichkeit vor, dass die aus weichem Stein hergestellte Mauer 
im Äusseren noch eine Verkleidung aus hartem Kalkstein gehabt hat. Sollte 
trotzdem die Verschiedenheit des Materials jemanden abhalten, beide Mauern 
derselben alten Orchestra zuzuschreiben, so wird ihm das eine gut erhaltene 
runde Mauerstück zur vollen Ergänzung des alten Orchestrakrcises genügen. 

Zu der westlichen Parodos dieses Tanzplatzes gehörte als Stützmauer ver- 
mutlich die oben erwähnte Mauer D, welche aus sauber bearbeiteten Polygonen 
besteht und auf einem Fundament aus kleinen Kalksteinen ruht. Ich sage ver- 
mutlich, weil sie möglicher Weise auch die Stützmauer für einen Zuschauerraum 
gebildet haben kann. Jedoch spricht ihre geringe Stärke mehr für die erstere 



Wie man auf dem Plane deutlich erkennt, lag die ältere Orchestra weiter 
nach Süden als die jüngere und reichte fast bis an die Axe des alten Dionysos- 
Tempels heran. Später wurde sie um 15'" nach Norden verschoben und zwar zu 
einem doppelten Zweck : einmal sollte zwischen Orchestra und Tempel Raum für 
ein Skenengebäude gewonnen werden, und zum andern wurde so der Burgabhang 
steiler gemacht und eignete sich besser zur Aufnahme der Sitzreihen. 

Um die Orchestra herum haben wir uns schon in der alten Zeit einen 
Zuschauerraum zu denken, dessen Gestalt und Ausdehnung aber leider aus 
dem Zustande der Ruine nicht bestimmt werden kann. Nur negativ lässt sich mit 
voller Sicherheit feststellen, dass der jetzige Sitzraum mit den steinernen Bänken 
und schönen Thronen der Procdria nicht dem Theater des VI. oder V. Jahrhun- 
derts angehört. Die Beweise werden wir bei Besprechung des lykurgischen Thea- 
ters kennen lernen. 

Was die litterarische Überlieferung über den Zuschauerraum des älteren Thea- 
ters lehrt, hat U. v. Wilamowitz (Aus Kydathen, S. 164) in die Worte zusammen- 
gefasst : «Die Komödie redet durchaus von ^j\x der Volksversammlung. Ganz 
entsprechend giebt es auch im Theater keine Stcinsitzc für die Zuschauer. Auch 
hier redet die Komödie nur von Ilolzgerüstcn, und die Reste des Theaters stim- 
men zu. Die Grammatiker kennen nur das lykurgischc Theater». In der That 
können im Theater des VI. und V. Jahrhunderts die Sitzreihen, wenn solche über- 
haupt vorhanden waren, nur von Holz gewesen sein. Denn unter den erhaltenen 
steinernen Sitzbänken ist auch nicht eine, die nachweisbar älter wäre als das IV. 
Jahrhundert, und auch sonst hat sich nicht der kleinste Rest einer älteren, noch- 
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nials verwendeten steinernen Sitzbank gefunden. Ein Stein mit der Aufschrift 
jäsXi«; £>-r ( p£Twv, welcher uns spater noch beschäftigen wird, muss zwar dem 
Theater des V. Jahrhunderts angehören, kann aber keine Sitzbank gewesen sein, 
weil er nicht gerundet ist und auch keine Profilirung hat. 

Hölzerne Sitzreihen konnten nur an dem Burgabhangc selbst, also nur an 
einer Seite der Orchcstra ohne besondere Unterbauten hergestellt werden. An 
den beiden anderen Seiten musstc dagegen entweder durch Erdanschüttung ein 
ansteigender Kaum zur Aufstellung der Bänke hergerichtet oder ein hohes Bal- 
kengeriist zur Unterstützung der hölzernen Sitze aufgeschlagen werden. Einfacher 
war das letztere. Und so sind denn auch nach dem Bericht der Lexikographen 
ixpta für die Zuschauer vorhanden gewesen (vcrgl. Hcsych. s. v. Txpia : xal ?a *üXiv3, 
ovtw; eXt'-pvTa 'AOrivujjiv, a?' <Lv cOiwvts irps vqQ tö tv Aiovjsij O^atpsv '(ivIqQm, oder 
Schob Aristoph. 395 : w; en ixpüiiv ;vtu>v it tü Osxxpu xa: iv xa?; ixxXYjafat; eVt 
$üXü>v xaOrjuivwv, uptv -f'xp ytvivQn xb Ofaxpsv, $j\x t?ea|i£U5v xal oüxw; eQsüpsjv. 
Ähnlich Suidas und Photius s. v. fxpia). 

Aber, wird man einwenden, befanden sich diese Txpia nach Photius s. v. ixpia 
und Eustath. 1472,7 nicht an der Agora? Allerdings sind an der Orcheslra des 
Marktes auch Ikria gewesen, aber das schliesst nicht aus, dass auch an der zwei- 
ten Orchcstra, derjenigen im Dionysos-Bezirk, hölzerne Gerüste und hölzerne 
Bänke errichtet zu werden pflegten. 

Auf derjenigen Seite der Orchcstra, welche von der Burg abgewandt war, 
werden sich wohl niemals Zuschauer befunden haben. Denn da die Umfassung der 
Orchestra hier eine etwa 2™ hohe Stützmauer bildete, und die Orchcstra also eine 
hochgelegene Terrasse war, hätten hohe kostspielige Gerüste gebaut werden müs- 
sen, um auch an dieser Seite Sitzreihen in der Höhe der Orchcstra und höher 
hinauf anzuordnen. Der Sitzraum beschränkte sich daher auf drei Seiten der 
Orchcstra, umfasstc also einen Raum, der grösser war als ein Halbkreis. 

Je grösser die Zahl der Zuschauer wurde, um so höhere und gefährlichere 
Gerüste mussten aufgeführt werden, damit alle Zuschauer auf die Orchestra 
hinab sehen konnten. Was nun zu allen Zeiten und überall mit solchen hölzernen 
Zuschauersitzen oder Tribünen, wie wir sie heute nennen, zuweilen zu geschehen 
pflegt, das ist auch nach der Überlieferung in Athen einmal vorgekommen. In 
der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts stürzten bei einer Aufführung die Gerüste 
des Theaters ein. Überliefert ist diese Nachricht bei Suidas wahrscheinlich für die 
70. Olympiade, also für 500 vor Chr. (s. v. HpaTiva;" ävxr.YwvtJrrO Ii AiayjXw xe xa't 
XoiptXw eVi ti",; kils\t.r l *.Z3?f l i; 'OXu|Mtio3o£, . . . hct3uxvu|liirOU J* xeüxsu wviir, xa Txpia, 
iy' wv EJT^xsaav 0! Osaxa(, ixe«?v, xal ex xsixwv Os'axpsv mxsJsijut,')*; 'AOtjvadt;). Da 
andererseits derselbe Suidas (s. v. Atcr/iiXs;) den Einsturz der Gerüste mit der 
Elucht des Aischylos nach Sizilien (458?) in Verbindung bringt, so werden wir 
uns am richtigsten mit der ungenauen Angabc «erste Hälfte des V. Jahrhun- 
dcrts> begnügen. 

Es wird nicht ausdrücklich überliefert, ob es die Tribünen am Markt waren, 
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die damals einstürzten, oder diejenigen im Bezirk des Eleu* 
thercus. Wir können aber diese Eragc unbeantwortet lassen, 
weil es uns hier nur auf den Zusatz ankommt, dass damals 
ein festes Theatron gebaut worden sei. Letztere Angabe steht 
scheinbar im Widerspruch mit der spater zu beweisenden 
Thatsache, dass die steinernen Sitzreihen unseres Theaters 
erst aus dem IV. Jahrhundert stammen. Man könnte diese 
Schwierigkeit durch die Annahme zu heben suchen, dass die 
beiden Nachrichten über den Einstun der Gerüste und über 
die Erbauung eines steinernen Theaters irrtümlicher Weise 
mit einander verbunden seien, und zwei Ereignisse betrafen, 
die durch ein Jahrhundert von einander getrennt sind. Allein 
wir brauchen zu diesem Auskunftsmittcl nicht zu greifen, 
weil tlcr Bau selbst uns eine andere, Mög- 
lichkeit zeigt, jene Schwierigkeit zu he- 
ben. Bei den Ausgrabungen im Zuschauer- 
räume des Theaters, welche ich im Jahre 
1889 vorgenommen habe, hat sich näm- 
lich gezeigt, dass in der That schon im 
V. Jahrhundert Erdanschüttungen behufs 
Herstellung eines Zuschauerraumes statt- 
gefunden haben. 

Über jene Ausgrabung hat A. Schnei- 
der im XIV. Bande (1889) der Atheni- 
schen Mittheilungen berichtet, indem er 
ein dort gefundenes Gcfass veröffentlichte 
und besprach. Man konnte in dem westlich 
von der Axe ausgehobenen Graben (vcrgl. 
den Durchschnitt in Eigur 7) unterhalb 
der Linie der steinernen Stufen verschie- 
dene Erdanschüttun- 
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gen erkennen, deren 
Schichten deutlich 
gesondert waren. In 
der untersten ange- 
schütteten Schicht, 
welche der ersten 
I Ierstellung eines Zu- 
schauerraumes ent- 
spricht, kamen fast 
ausschliesslich solche 
Vasenscherben vor, 
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welche alter sind als das Jahr 500. Nur vereinzelte Scherben wurden gefunden, 
welche noch in das V. Jahrhundert hinabreichen. In den oberen Schichten, soweit 
sie noch unter der Höhenlinie der Steinstufen lagen, kamen dagegen jüngere 
Vasenscherben in grosser Anzahl vor. Die erste Anschüttung kann daher kaum 
junger als die Mitte des V. Jahrhunderts sein, die zweite und grössere muss 
dagegen in eine jüngere Epoche gesetzt werden. 

Spricht so der sichere Thatbcstand für die Richtigkeit der Überlieferung, so 
schwindet die erwähnte Schwierigkeit vollständig, wenn wir beachten, dass die 
Nachricht des Suidas nicht von steinernen Stufen redet, sondern nur von einem 
festen Theater, welches nicht mehr einstürzen konnte. Ein solches Theater konnte 
durch Erdanschüttungen und Stützmauern hergestellt und doch mit hölzernen 
Sitzreihen ausgestattet werden. Zu dieser Auffassung der Worte des Lexikogra- 
phen passt auch der Umstand, dass bei dem älteren eingestürzten Theater nicht 
die hölzernen Sitzreihen, sondern die Holzgcrüste (txpia] genannt werden. BiaTfa 
aus Erde ohne steinerne Sitzstufen hat es in Griechenland vielfach gegel>en, von 
flcnen hier nur die beiden Thcatra des athenischen und olympischen Stadion 
(C. L A. II 176, Z. 15 und Olympia, Textband II, S. 79) und die Pnyx in Athen 
erwähnt sein mögen. Im V. Jahrhundert scheint es sogar überhaupt in ganz 
Griechenland noch kein Theatron mit steinernen Sitzreihen gegeben zu haben ; 
alle grossen Thcaterräume bestanden damals aus Erdwällen und enthielten ent- 
weder gar keine oder nur hölzerne Sitzbänke. 

Das Theater, in welchem die Dramen der grossen Tragiker des V. Jahr- 
hunderts aufgeführt wurden, war also kein prächtiges Hauwerk mit steinernen 
Sitzreihen und marmornen Thronen, sondern ein einfacher Zuschauerraum mit 
hölzernen Bänken. Das verdient denen gegenüber nochmals betont zu werden, 
welche sich auch jetzt noch nicht von der irrtümlichen Vorstellung befreien 
können, dass das Athen des l'criklcs eine Marmorstadt gewesen sei. 

Sind von dem im V. Jahrhundert errichteten Zuschauerraum noch Reste er- 
halten ? Schon oben ( S. 28) erwähnte ich das Stück einer polygonalen Mauer, 
welche möglicher Weise die Stützmauer eines Zuschauerraumes sein könne, aber 
ihre geringe Dicke Hess uns eher an eine Mauer der I'arodos denken. Zeitlich 
würde -sie zu dem Umbau des V. Jahrhunderts passen. 

Mit nicht grösserem Rechte dürfen die Mauern B (im Westen) und J (im Osten) 
als Reste des altgriechischen Zuschauerraumes betrachtet werden, weil sie mit den 
späteren Umbauten nicht in Verbindung gebracht werden können und aus einem 
Material (weichem Piräusstein) bestehen, das bei jüngeren athenischen Bauwerken 
nicht vorkommt. Welchen Zweck sie in dem alten Theater gehabt haben, ist bei 
der geringen Ausdehnung der Reste nicht festzustellen. Möglicher Weise gehörten 
sie zu Stutzmauern des Zuschauerraumes. 

Zu dem Theater des V. Jahrhunderts gehörte vielleicht auch der schon erwähnte 
Stein mit der Aufschrift ß;'/.f;; u-r,j:£?<iv (C. I. A. I 499), indem er eine Abteilung 
des Zuschauerraumes bezeichnete, die für die Diener der Bule bestimmt war. 
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Irgend eine Stelle, wo der Stein angebracht gewesen sein könnte, lässt sich auch 
nicht einmal vermutungsweise angeben. Denn da die Stützmauer nicht in Betracht 
kommt, weil der Stein dort keinen Teil des Sitzraumes bezeichnen könnte, begreift 
man nicht recht, wo ein gerader Block — er hat nämlich keine Rundung — in 
einem runden Theaterraum gelegen haben kann. Auch die Inschrift C. L A. IV, 
1555 b: ; xipäx:/ (vergl. v. Wilamowitz, Hermes XXI, S. 597, Anm. l) kann 
möglicher Weise zu dem Theater des V. Jahrhunderts gehört haben. 

Xebcn der Orchestra und dem Zuschauerraum hat es im VI. und V. Jahr- 
hundert noch kein festes Skenengcbäude gegeben. Auf mehrere Beweise 
gestutzt, dürfen wir das mit Bestimmtheit aussprechen. Erstens sind bei tlcn Aus- 
grabungen keinerlei Reste eines steinernen Gebäudes neben der Orchestra zu 
Tage gekommen. Zwar folgt daraus noch nicht mit Sicherheit, dass es auch 
keine Skene gegeben hat ; aber wenn wir bedenken, dass von dem späteren 
Skenengcbäude und allen seinen Umbauten nicht unbedeutende Ruinen erhalten 
sind, so darf eine Hypothese, welche annehmen muss, dass allein von der Skcnc 
des V. Jahrhunderts auch die letzten Reste zerstört worden seien, als sehr 
bedenklich tiezeichnet werden. Zweitens ist beachtenswert, dass die Stützmauer 
der Orchestra nach Aussen eine sichtbare Aussenfläche hatte und daher un- 
möglich bestimmt gewesen ist, von einem daneben errichteten Skenengcbäude 
verdeckt zu werden. Drittens lässt auch die Lage der Orchestra im Verhältnis 
zum alten Dionysos-Tempel kein dauernd vorhandenes Skcnengebäudc zu. Dass 
vor «lein Eingang zum Tempel neben dem alten Tanzplatz an den Ecsten des 
V. Jahrhunderts ein Spielhaus aufgeschlagen wurde, lässt sich allerdings nicht 
leugnen, aber dort ein festes Haus anzunehmen, ist schon deshalb nicht mög- 
lich, weil bei der Errichtung eines Spielhauses im IV. Jahrhundert durch Ver- 
legung der Orchestra der Raum für ein solches Haus erst geschaffen worden 
ist. Viertens dürfen wit auf die im VI. Abschnitt näher erörterte Thatsache 
hinweisen, dass das Spielhaus mit einem Ausdruck (ixr.vf,) benannt wurde, wel- 
cher seinen provisorischen Charakter über jeden Zweifel erhebt. Ware man nach 
Erfindung der Skcnc bald dazu übergegangen, diese als festes Haus aus Stei- 
nen zu errichten, so würde sich der Name «Zelt> schwerlich dafür eingebür- 
gert haben. Schliesslich wissen wir aus Andokides (I, 38), dass man am Ende 
tles V. Jahrhunderts von dem Thor des Dionysos- Bezirks die Orchestra über- 
sehen konnte Das war aber im IV. Jahrhundert, als ein steinernes Skenengc- 
bäude bestand, nicht mehr möglich. Im V. Jahrhundert kann mithin noch keine 
feste Skene vorhanden gewesen sein. 

Dass aber schon in der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts bei den Auf- 
fuhrungen gewöhnlich ein provisorisches Spielhaus, eine Skene, neben der Orche- 
stra errichtet wurde, wissen wir aus der Littcratur. tPrimum Agatharchus Athc- 
nis Aeschylo docentc tragoediam scaenam fecit et de ea commentarium reliquit> 
sagt Vitruv VII praef. 11, und seine Angabe wird durch andere Nachrichten be- 
stätigt (z. B. Horaz epist ad Pis. 279: « Acschytus . . . modicis instravit pulpita 
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lignis», wo «pulpitum» gleich sxrjvr, ist). Irgend welche baulichen Reste, welche uns 
über die Grösse und Gestalt dieses aus Holz und Zeug errichteten Baues unmit- 
telbar Aufschluss geben könnten, giebt es nicht. Auch Fundamente aus Stein sind 
für diesen Holzbau nicht vorhanden gewesen. Indirekt können uns aber die Rui- 
nen des IV. Jahrhunderts Auskunft erteilen. Da wir diese aber erst weiter unten 
kennen lernen werden, empfiehlt es sich, die Besprechung der Form und Aus- 
dehnung der alten Skene bis dahin zu verschieben. Nur ein Doppeltes mag hier 
schon betont werden : Einmal, dass die Skene naturgemäss zuerst eine sehr ein- 
fache Anlage gewesen sein muss, die erst allmählich vergrössert und zu der 
Form ausgebaut wurde, welche sie im IV. Jahrhundert hatte. Und zum Andern, 
dass wir auch nicht den geringsten baulichen Anhaltspunkt zu der Annahme 
haben, dass die Skene in ältester Zeit etwas anderes als ein Zelt oder Haus 
war, oder dass vor der Skene damals irgend ein Podium oder Ben» errichtet 
worden sei. 

Konnten wir aus den Ruinen die Grösse der Orchestra des VI. und V. Jahr- 
hunderts feststellen, so geben sie uns leider keinen Aufschluss über ihre Herrich- 
tung für die Aufführungen. Kein Stück des alten Orchcstrabodens ist in seiner 
ursprunglichen Gestalt erhalten, und weder ein Fundament, noch eine Felsbcarbci- 
tung giebt die geringste Kunde von einem Altarbau, der in der Mitte des Kreises 
oder an seinem Rande gestanden haben könnte. 

Und doch dürfen wir in der Orchestramitte einen Altar sowohl für die 
älteste Zeit als auch für das V. Jahrhundert annehmen. Darüber lassen die litte- 
rarischen Nachrichten der späteren Zeit keinen Zweifel. Leider befinden wir 
uns aber hier nicht in der glücklichen Lage wie bei der Skene, dass wir den 
Mangel an alten Bauwerken durch die erhaltenen Ruinen einer jüngeren Zeit eini- 
germassen ersetzen können, denn auch in dem Theater des IV. Jahrhunderts kön- 
nen keinerlei Reste des Altars nachgewiesen werden. Wir haben daher keine 
Veranlassung die Untersuchung über die Gestalt des Altars bis zur Besprechung 
des jüngeren Theaters hinauszuschieben, wollen vielmehr hier festzustellen suchen, 
was wir über seine Form, Grösse und Verwendung wissen. 

Was die antiken Schriftsteller über den Altar der Orchestra berichten, ist 
im V. Abschnitte unter dem Worte Öjpit/.t] zusammengestellt (vcrgl. auch A. 
Miillcr, Lehrbuch der Bühncnaltcrtümcr, S. 129). Hier mögen nur zwei wichtige 
Nachrichten erwähnt werden. Erstens spricht Pollux (IV, 123) von der Orchestra, 
it f t xa; i, 6uu,£a»j, i?t£ ßjjtii ti oJsa, ifti ßupi:;, und über den e).»i; : eXts; Ii 
xpaKe^a ipyiix, 19' r,v irpö Bt'j-iS:; t'; ti{ ävaSij te?i •/epcjTaT; äiuxpivaTS ; und 
zweitens steht im Etym. Magn. s. v. SupiXi;: * ( tsO Oiätpsj [u'ypi v3v izi tij? tpa- 
■zisr,; divsnaffTai Tcapa xb ir.' ai^; tä Ojt; [up^esGat, tcutcjti Ta Oaijxcva UpsTa. xpa- 
Tft^a 3' J.v, i?' irrwT«; iv t:T; *YP 5 -? f*' IV > 1*4** t*5w XaSiJdir;; TpavwJ-a;. 

Meines Erachtens ist man zunächst zu der Annahme verpflichtet, dass der 
in der Orchestra befindliche Altar ursprünglich die gewöhnliche Gestalt eines 
Opfcraltars gehabt hat, weil es anfangs der Hauptaltar des Dionysos gewesen 

S 
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I. Abschnitt. 



l>as Dionysos -Theater in Athen. 



sein wird, um den man tanzte. Nun waren allerdings die Altäre im Altertum 
von verschiedener Grösse und Gestalt, aber im Allgemeinen enthielten wenig- 
stens die grösseren von ihnen zwei Teile, den eigentlichen Altar oder Tisch, aul 
dem das Opfer verbrannt oder nur niedergelegt wurde, und davor einen nur um 
eine oder mehrere Stufen über den Boden erhobenen Platz, der als Standplatz 
für den Priester und als Stelle für das Schlachten der Opfertiere diente. 

Wir besitzen in Athen in einem noch aus dem VI. Jahrhundert stammenden 
Theatron einen das Centrum der" Anlage einnehmenden Felsaltar, der uns eine 
Vorstellung von dem Altar unseres Theaters geben kann, nämlich das aus 
dem Felsen gehauene Heina der Pnyx (vcrgl. Curtius, Atlas von Athen, Ta- 
fel 5). Dieser für die Volksversammlungen bestimmte Raum war ein Theatron 



der alten Form und wird mit seinen hölzernen Sitzreihen und ihrem geringen 
Steigungsverhältnis dem Dionysos-Theater des VI. und V. Jahrhunderts sehr 
ähnlich gewesen sein. Der Altar, in der Mitte deS ungefähr einen Halbkreis 
bildenden Raumes gelegen, besteht aus einem Podium oder Bema, das sich um 
drei Stufen über den Fussboden erhebt, und aus einem höheren Würfel, dem 
eigentlichen Altare, zu dem zwei schmale seitliche Treppen hinaufführen. Sehen 
wir von dem letzteren Umstände ab, der vermutlich durch die örtlichen Ver- 
hältnisse, namentlich durch die in derselben I leihe angebrachten Sitze der Pry- 
tanen veranlasst ist, so hat der Hau eine ahnliche Form, wie wir sie vielfach 
bei Altären finden und wie sie auch der in den Figuren 8 und 9 abgebildete, 
in Athen gefundene Altar der Aphrodite zeigt. Dieser ist im Ganzen 1,64'" zu 





Figur 8. Altar der Aphrodite. 
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1,54"' gross und hat einen nur um eine Stufe erhöhten Standplatz von 0,41"' 
zu 1,64"'. Wie nun in der Pnyx die Redner auf das Bema des Altars traten 
und von dort zu dem im Halbkreise herumsitzenden Volke sprachen, so werden 
auch in der Orchcstra des dionysischen Theaters die ersten Schauspieler auf 
dem Tritt des Altars gestanden haben, wenn sie sich mit längeren Reden 
an den Chor wandten. Auch die Flötenbläser, die den Tanz und Gesang 
mit ihrem Spiel begleiteten, haben wir uns auf den Stufen oder dem Tritt 
des Altars zu denken. 

Während der Altar in der älteren Zeit möglicher Weise ein fester Bau war, 
scheint er zur Zeit der skenischen Aufführungen verschiedene Abmessungen und 
Formen gehabt zu haben, wie sie grade 
das Drama verlangte. Kür das eine Stück 
genügte ein kleiner Rundaltar, für das 
andere war ein grosser für mehrere Göt- 
ter bestimmter Altar, eine Koinobomia, 
notwendig. Als mittlere Abmessungen ei- 
nes Altars, wie wir ihn uns im VI. und V. 
Jahrhundert im Theater zu denken haben, 
können vielleicht die hierneben angegebe- 
nen Masse des Aphrodite- Altars dienen. 

Für die Bestimmung der Art und 
Weise des Spieles wäre es wertvoll ge- 
wesen, wenn sich hätte ermitteln lassen, 
ob unter der älteren ürchestra ein unter- 
irdischer Gang vorhanden war, wie er in 
Erctria, Sikyon und Magnesia am Mäan- 
der aufgefunden ist. Die unter der jüngeren Orchcstra aufgedeckten Gänge und 
Hohlräume sollen beim lykurgischen Theater besprochen werden. Thatsächlich 
ist unter der Hälfte der alten Orchcstra der Fels bis zu einer solchen Tiefe ab- 
gearbeitet, dass nicht nur ein unterirdischer Gang, sondern sogar grössere unterir- 
dische Räume unterhalb ihres Fussbodens bestanden haben können. Aber leider 
ist nicht gewiss, ob diese Felsarbciten schon im V. Jahrhundert oder erst zur 
Zeit Lykurgs ausgeführt worden sind ; es kann daher auch nicht mit Sicherheit 
festgestellt werden, ob unter der Orchestra des V. Jahrhunderts wirklich ein 
Gang war oder nicht. In dem Theater des Lykurg gab es dagegen, wie wir später 
nachweisen werden, keinen bei Aufführungen J benutzbaren unterirdischen Gang. 

Auf Grund der geringen Reste des älteren Theaters und unter Zuhülfc- 
nahme der Nachrichten der alten Schriftsteller dürfen wir uns von der Orchcstra 
und dem Zuschauerräume des VI. und V. Jahrhunderts folgendes Bild machen : 
Innerhalb des heiligen Bezirks war am unteren Abhang der Akropolis eine 
kreisrunde Terrasse von etwa 24'" Durchmesser angelegt und von einer polygo- 
nalen Kalkstcinmaucr gestützt. Sic lag vor der Vorhalle des Dionysos-Tempels, 
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Figur 9. Gruntin»* des Aphrodite-Altars. 
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aber aus der Tcmpclaxc etwas nach Norden verschoben. Zwei Rampen führten 
von Osten und Westen aus dem Bezirk zu der Orchcstra hinauf. In der Mitte 
dieses Platzes dürfen wir, obwohl nichts davon erhalten ist, einen Altar annehmen, 
um den die Chöre ihre kyklisehcn Tanze ausführten, und auf dessen Thymcle 
die Musiker und anfangs auch die Schauspieler Platz fanden. Nach der Bergseite 
hin war die Orchestra von einem Zuschauerraum umgeben, der ursprünglich wohl 
keine regelmässige Gestalt hatte, aber im V. Jahrhundert mit Stützmauern um- 
geben war und ungefähr die Form des späteren Theaters zeigte. Für das Fest 
des Gottes wurde er mit hölzernen Sitzbänken versehen. Ein Skcnengcbäudc aus 
Stein gab es noch nicht. Während im VL und im Anfange das V. Jahrhunderts 
überhaupt keine Skene vorhanden war, wurde etwa von der Mitte des V. Jahr- 
hunderts ab für die Aufführungen regelmässig ein Spiclhaus aus Holz errichtet. 

Wie auf diesem Festplatze gespielt wurde, wo bei den Auffuhrungen der 
Chor und wo die Schauspieler standen, werden wir später im Einzelnen festzu- 
stellen suchen. Hier mag zur Vervollständigung des Bildes nur hinzugefügt werden, 
dass Tanz, Gesang und Spiel in der Orchcstra stattfanden. Die auf- und abtre- 
tenden Kunstler betraten den Platz auf den beiden seitlichen Zugängen, die Pa- 
rodoi genannt wurden. Durch Errichtung der Skene wurde die Orchcstra, die 
bis dahin ein Platz im heiligen Bezirke war, zum Platz vor dem Königspalast 
oder Tempel oder was sonst die Skene darstellte. Aus dem Spiclhausc kamen 
nunmehr diejenigen Schauspieler heraus, welche zu ihm gehörten, welche in dem 
Hause ihren dauernden oder vorübergehenden Aufcuthalt hatten. Die übrigen 
Schauspieler betraten die Orchcstra nach wie vor durch die Parodoi. 



Die meisten Mauern und Fundamente des Theaters, sowohl des Zuschauer- 
raumes wie des Skenengebäudcs, gehören wegen ihres gleichen Materials und 
ihrer gleichmässigcn Bauart augenscheinlich einer einzigen Bauepoche an, näm- 
lich einer Zeit, welche Breccia, Piräusstein und hymettischen und pcntclischcn 
Marmor nebeneinander als Baumaterialien verwendete. Die aus diesen Steinarten 
bestehenden Mauern bilden auch, wie man sich leicht überzeugt, einen zusam- 
menhängenden und einheitlichen Plan, der mit den älteren Mauern in keiner 
Beziehung steht und nicht als ein Umbau eines älteren Theaters, sondern als ein 
vollständiger Neubau ausgeführt ist. Es gehören zu diesem einheitlich geplanten 
Bau : die Stützmauern des ganzen Zuschauerraumes, die Sitzreihen aus Kalk- 
stein und Marmor, die Orchestra mit ihrer Stcinschwelle und dem grossen Was- 
sercanal und ein Skenengebäude mit vorspringenden Paraskcnicn. Auf Tafel I 
sind alle Mauern, welche dieser Epoche angehören, mit grauer Farbe colo- 
rirt. Auch giebt Tafel III einen grösseren Grundriss der Skene und der Orchcstra 
dieser Epoche, in welchem die verschiedenen Baumaterialien verschieden gezeich- 
net sind. Reconstructioncn des Theaters geben die Tafeln II und IV. 

Bevor wir die einzelnen Bauteile beschreiben, ist es ratsam, uns zunächst 
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die Frage vorzulegen, ob die Ruinen selbst gestatten, die Zeit dieses Neubaues 
zu bestimmen. In der That liefern sie mehrere feste und untrügliche Anhalts- 
punkte zur Ermittelung ihrer Entstehungszeit : 

1. Schon einige der Baumaterialien an und für sich, nämlich die Breccia und 
der Hymcttos - Marmor weisen auf das IV. bis II. vorchristliche Jahrhundert hin 
(vcrgl. oben S. 12). In dieselbe Periode führt uns die Art und Weise, wie diese 
Materialien auf die einzelnen Teile der Mauern verteilt und mit l'iräusstein ver- 
bunden sintl. Die Breccia ist für die Fundamente, der Hymcttos - Marmor für 
die Schwellen und Orthostaten, und der Piräusstcin als Zwischcnlage zwischen 
den beulen anderen und ausserdem als Material der sichtbaren Mauern des Zu- 
schauerraumes verwendet. Wir lernten diese Bauweise schon bei Besprechung der 
im Dionysos- Bezirk befindlichen Säulenhalle kennen. Dass der I lymettos - Mar- 
mor nicht etwa, wie man annehmen könnte, ein späterer Zusatz ist, geht mit 
Sicherheit daraus hervor, dass der grosse Wassercanal, welcher das Regenwasser 
aus der Orchestra unter dem Skenengebäudc hindurch ableitet, mit Platten hymet- 
tischen Marmors abgedeckt ist. Da diese Platten unbedingt vor Erbauung des 
Skenengcbäudcs verlegt sind, so muss auch der Beginn des Baues in eine Zeit 
fallen, in welcher dieses Material schon Verwendung fand, also frühestens ins 
IV. Jahrhundert. 

2. Die Stützmauern des Zuschauerraumes sind aus Breceiaquadero erbaut 
und besitzen eine äussere Verkleidung von Piräuskalk. An den Quadern des 
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Figur lo. Steinmel/ieichen. 



FlgU II. Steinmetz/eichen <iml Inschrift. 



letzteren Materials kommen mehrfach Buchstaben als Stcinmctzzcichcn vor. Ich 
habe folgende Buchstaben gefunden: AI 0 II XU. Ihre Form und namentlich das 
Vorkommen des Li sind sichere Beweise dafür, dass der Bau nicht vor der Ein- 
führung des jonischen Alphabets, also nicht vor dem Ende des V. Jahrhunderts 
entstanden ist. Von der Quader mit 0 und !>, welche in der westlichen Stütz- 
mauer sitzt, giebt Figur IO ein Bild. Man könnte einwenden, dass die Buchstaben, 
weil sie sich an der Aussenseite der Mauer befinden, möglicher Weise erst später 
hinzugefügt seien. Allein dieser Einwand wird durch die Thatsache vollständig 
entkräftet, dass in einem Falle diese Buchstaben (O und X) an der Seitenfläche 
einer Quader stehen, wo sie nach Vollendung des Baues nicht mehr sichtbar 



Digitized by Google 



38 



I. Abschnitt. Das Dionysos - ThettCt in Athen. 



waren (vergl. Figur Ii). Erst jetzt in Folge der Zerstörung eines grossen Teiles 
der Mauer sind mit jener Seitenfläche die beiden Buchstaben wieder zum Vor- 
schein gekommen. 

3. Hin an der Ecke A der Stützmauer des Zuschauerraumes eingemauerter 
Stein, derselbe, welcher die Buchstaben O und X tragt, hat an seiner Stoss fläche 
eine Inschrift, welche umgekehrt, d. h. auf dem Kopf stehend, eingemauert ist. 
Die Inschrift lautet, wie Figur 11 zeigt: BOA HS VIIHPETON. Irrtümlich sind 
die Buchstaben 0 und X als zu der Inschrift gehörig und demnach als Zahl- 
zeichen betrachtet worden, während sie unzweifelhaft Steinmetzzeichen oder Ver- 
satzmarken sind und nichts mit der Inschrift zu thun haben. Sic sind in anderer 
Weise und anderer Grösse eingearbeitet und rühren von der zweiten Verwendung 
der Quader her. Offenbar ist die Inschrift hergestellt, bevor der Stein an seine 
jetzige Stelle kam, denn er gehörte zu einem älteren Gebäude und wurde hier 
zum zweiten Male als Baustein benutzt. 

Die Entsteht! ngszeit der Inschrift wird verschieden angegeben. Kirchhof! setzt 
sie (C. I. A. I, 499) ans Ende des V. Jahrhunderts, während andere sie für 
etwas älter halten. Man stimmt aber darin überein, dass sie in die zweite 
I lalftc des V. Jahrhunderts zu setzen ist. Der Neubau des Theaters, bei 
welchem sie als gewöhnlicher Baustein verwendet wurde, muss natürlich jünger 
sein als die Inschrift und kann daher keinenfalls vor den Anfang des IV. Jahr- 
hunderts fallen. 

4. Wir werden später die Basis eines Standbildes des Dichters Astydamas 
kennen lernen, welche an der südwestlichen Ecke des Sitzraumes in der Flucht 
der Proedria gestanden hat und jetzt zum Teil wieder aufgestellt ist (vergl. Figur 
23). Die Basis war scheinbar nicht nur zum Schmucke aufgestellt, sondern bildete 
ein gutes Widerlager für die auf der westlichen Stützmauer angebrachte Brüstung. 
Die Gestalt des Steines lässt darauf schliessen, dass die Basis erst aufgestellt 
wurde, nachdem die Stützmauer und ihre Brüstung erbaut waren. Da nun dem 
Dichter Astydamas im Jahre 340 nach der Aufführung seines Dramas I'artheno- 
paios eine Statue zuerkannt wurde (vergl. U. Köhler, Athen. Mittheil. III S. 115), 
und demnach die Aufstellung der Basis bald nachher erfolgt sein wird, so muss 
die Stützmauer und der untere Teil des Zuschauerraumes damals fertig gewesen 
sein, wenn man nicht annehmen will, dass die Statue anfangs an einer anderen 
Stelle stand und erst später an ihrem jetzigen Platze errichtet wurde. Am 
wahrscheinlichsten dtirfte es sein, dass die Stützmauer des Theaters gerade vol- 
lendet war, als man im Jahre 340 die Aufstellung einer Statue des Astydamas 
beschloss. Die Basis wurde dann als unterer architektonischer Abschluss der 
Bekrönung der Mauer aufgestellt. 

5. Als das choregische Weihgeschenk des Thrasyllos oberhalb des Theaters 
vor der Grotte der Panagia Spiliotissa gebaut wurde, war der Fels schon in der 
Weise abgearbeitet, wie es für den jetzigen Zuschauerraum notwendig war. Da 
nun die Zeit der Errichtung des Thrasyllos - Monuments bekannt ist (3 19 vor Chr.), 
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so muss der Neubau des Theaters vor diesem Jahre erfolgt sein. Man darf sogar 
vermuten, dass beide Neubauten zeitlich ziemlich zusammenfallen, denn die Grotte 
oberhalb des Theaters, welche bei Errichtung des letzteren entweder zum Vor- 
schein gekommen oder wenigstens verändert worden war, wird wahrscheinlich 
sehr bald nach der Vollendung des Theaters ihre Fassade, nämlich das Monu- 
ment des Thrasyllos, erhalten haben. Für Gleichzeitigkeit spricht ferner der Um- 
stand, dass sowohl an mehreren Steinen des Skencngebäudes als auch an einigen 
des choregischen Monuments ein schmaler Streifen des Wcrkzolls neben der Fuge 
stehen geblieben ist, eine technische Eigentümlichkeit, die sich an anderen Rau- 
ten nur sehr selten vorfindet. 

Haben wir so gefunden, dass der Neubau des Theaters einerseits nach dem 
V. Jahrhundert und andererseits nicht viel vor dem Jahre 319 ausgeführt worden 
ist, und dass ferner ein Teil des Zuschauerraumes schon im Jahre 340 wahr- 
scheinlich gerade vollendet war, so sind wir berechtigt, die Erbauung des 
Theaters rund in die Zeit von 350 — 325 zu setzen. 

Dazu stimmt nun vorzüglich, dass auch sichere litterarischc Zeugnisse von 
einem Theaterbau aus dieser Zeit berichten. Als älteste Nachricht dieser Art 
wird vielfach ein Volksbeschluss aus tlem Jahre 343/42 (C. I. A. II, 114 B) an- 
geführt, in welchem der Rat von Athen belobt wird, weil er xa>.r7i; xal Jtxai«; 
i*i[|uX^lh] Tfjl; j'jx:j|jua; tij (haTpsy. Von anderer Seite (vergl. A. Muller, Bühncn- 
altertümer, S. 87 Anm. 4) ist aber darauf hingewiesen worden, dass sich diese 
ejxssjx'la auf eine Aufführung im Theater beziehe, bei welcher die Bulc für den 
Schmuck und die Ordnung der Aufführung gut gesorgt habe. Wenn wir jedoch 
erwägen, dass nach unserem 4. Beweise gerade im Jahre 340 ein Teil des Thea- 
ters fertig gestellt war, so möchte man glauben, dass es sich doch um den 
Neubau des Theaters handelt. Die anderen literarischen Zeugnisse, welche hier 
in Betracht kommen, sind folgende (vergl. A. Müller, S. 86 Anm. 2) : 

1. Ilyperidcs bei Apsin. Walz, Rhet. Gr. IX p. 545: Aux^pvn) xayßAi 5' ist 
rij ?i5ix^,55i t<T»v ypr^huri s'pe itisjj;, <öxi?5:/r ( i£ Ii Öt'aTpsv, ts (jtittiv, vtiipia. 

2. Plut. Vit. X orat. VII 4 p. 841 C: xa't tb iv Aisvjju OtaTp:v isurraTÜv (Au- 

3. Ebenda, 3. Pscphisma # 5 wird von Lykurg berichtet : zpb^ Ii tc jt:t; i,[i.hf{x 
zapaXatüv tsu; « v!u>a:!x:j; xa't tt,v axrj:9/ ( xr,v xa': tb 0£atp:v ?b Aisvjjtaxiv «;-tp- 
yasaTO xai ixfcÜASt. 

4. Dasselbe wird bestätigt durch C. I. A. II, 240 b: tf,v ii s[x£j:0rjx7;v xa't ti 
Öfaxpsv tb] Ai:vU7iaxbv j!;Y;pyäjaT3. 

5. Baus. I 29, 16 sagt ebenso von Lykurg: ■J.t.tlz^i^-z Ii iKt-.ü.ivz |ib tl 
Oe'atpcv et^swv ü-ap;a:vivwv. 

Diese Nachrichten stimmen alle darin überein, dass Lykurg an tlem Dio- 
nysos - Theater gebaut habe: nur in Bezug auf das Mass seiner Bauthätigkeit 
schwanken sie. Während nämlich Ilyperidcs angiebt, dass Lykurg neben anderen 
Gebäuden auch das Theater erbaut habe, wird in den übrigen Nachrichten über- 
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einstimmend und auch offenbar genauer gesagt, dass er den vorher von Anderen 
begonnenen Hau nur vollendet habe. 

Nachdem wir aus den erhaltenen Ruinen gelernt haben, dass gerade im IV. 
Jahrhundert ein vollständiger Neubau des Theaters erfolgt ist, kann es nicht zwei- 
felhaft sein, dass dieser Bau mit dem unter der Verwaltung Lykurgs zu Ende ge- 
führten Theater identisch ist. Man hat zwar früher vielfach behauptet, dass sich 
die Bauthätigkeit des Lykurg auf eine Reparatur oder auf einen Umbau eines 
im V. Jahrhundert errichteten Theaters beschränkt habe, aber weder mit dem 
klaren Ausdruck der angeführten Nachrichten, noch mit dem Thatbestandc der 
Ruinen ist diese Annahme in Minklang zu bringen. Jene berichten nicht, dass 
Lykurg ein langst fertiges Theater umgebaut oder verändert habe, sondern be- 
zeugen, dass der Theaterbau halbfertig war, als ihn Lykurg ubernahm und vol- 
lendete. Einige Bestätigungen dieses Resultates werden sich im Laufe unserer 
Untersuchung noch ergeben. 

Die Namen der Männer, welche den grossartigen Umbau geplant und auch 
schon begonnen haben, sind uns nicht überliefert; wir wissen nur, dass Lykurg es 
war, der den von ihnen begonnenen Theaterbau wahrend seiner Finanzverwaltung 
(338 — 326) durchführte und zum Absehluss brachte. Da sein Name mehrfach 
überliefert ist, darf man annehmen, dass seine Thatigkeit sich nicht nur auf die 
Fertigstellung eines fast vollendeten Baues beschrankte, sondern dass die Aus- 
fuhrung des Baues zum grossen Teil ihm verdankt wird (vcrgl. W. Schmid im 
Philologus 1888, S. 573). Man darf vielleicht annehmen, dass ausser dem Skc- 
nengebaude auch der obere Teil des Zuschauerraumes von ihm gebaut ist. 

Bei der Wichtigkeit, welche das lykurgische Theater für die Geschichte des 
griechischen Theaters hat, und bei seiner verhältnismässig guten Erhaltung ist 
es unsere Pflicht, die Gestalt seines Zuschauerraumes, seiner Orchestra und seiner 
Skcne im Einzelnen möglichst genau festzustellen. 

a. Der Zuschauerraum, das Oti:?:v. 

Die Umfassungslinie des Zuschauerraumes hat eine ungewöhnliche Form. Sic 
bildet in ihrem nördlichen und westlichen Teile fast einen Kreis, dessen Mittel- 
punkt nicht in der Orchestra, sondern etwa in der Mitte des Sitzraumes liegt. 
Durch diese Anordnung war es möglich, den Zuschauerraum hoch am Burg- 
felsen hinaufzuführen, ohne besonders hohe Stutzmauern zu errichten. Die oberen 
Stufen bildeten keinen vollen Halbkreis um die Orchestra, sondern nur einen 
kleinen Kreisabschnitt auf der zum Berge gerichteten Seite der Orchestra. Wie 
sie an den beiden Enden verliefen, ist im Einzelnen nicht mehr festzustellen. In 
der Ergänzung auf Tafel II ist angenommen, dass sie von der Umfassungslinie 
unter schrägem Winkel geschnitten wurden. Eine ähnliche unregelmässige Endi- 
gung der Sitzstufen an der Umfassungsmauer kommt auch z. B. in den Theatern 
von Thorikos und Pergamon vor. 

Der Zuschauerraum war durch zwei horizontale U m gä n ge (Diazomata) in drei 
Teile oder Ränge geteilt. Nur das obere Diazoma ist noch gut erkennbar. Obwohl 
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das untere ganz zerstört ist, kann sein ehemaliges Vorhandensein nicht bezwei- 
felt werden, weil der ganze Grundriss nur bei Annahme eines zweiten Diazoma 
zu verstehen ist. Von dem oberen Umgang sind noch erhalten: ein Teil der 
Fundamentmauern in der westlichen Hälfte des Theaters, die für den Umgang 
dienende Einarbeitung in den Fels in der östlichen Hälfte und die Untermauern 
der beiden grossen Rampen, auf welchen man im Osten und Westen zu dem 
Theater emporstieg. Die außergewöhnlich grossen Abmessungen dieses Umgangs 
erklären sich dadurch, dass hier ein öffentlicher Weg durch das Theater führte. 
Dieser hatte bei Erbauung des Theaters nicht zerstört werden dürfen, weil er eine 
alte öffentliche Strasse war und für die im Osten der Stadt Wohnenden als 
Hauptweg zur Akropolis diente. So wurde er bei Herstellung des grossen Zu- 
schauerraumes als oberer Umgang durch das Theater hindurchgeführt. Dieser 
ältere Weg, welcher früher nur hypothetisch angenommen wurde, ist durch die 
Ausgrabungen von 1889 sicher nachgewiesen worden. In der Axc des Theaters 
wurden seine deutlichen Reste 14, 78 m über der Orchestra Lykurgs aufgedeckt. 
Da nun das erhaltene Fundament des Umgangs 22, 84 ™ über der Orchestra liegt, 
so ist der alte Weg bei Erbauung des Theaters um mindestens 8 ■ gehoben 
worden, ein Höhenunterschied, der durch die beiden grossen Rampen an den 
Enden des Umganges ausgeglichen werden musstc. 

Von dem Zuschauerraum schneidet der obere Umgang nur einen sehr klei- 
nen Teil als obersten Rang ab ; der übrigbleibende untere ist so gross, dass un- 
bedingt noch ein zweiter Umgang angenommen werden muss. Derselbe kann 
nach Analogie der anderen Theater nur etwa in der Mitte zwischen der Orchestra 
und dem oberen Umgang gelegen haben, und das wird durch den Umstand be- 
stätigt, dass er dann gerade mit den Enden der südlichen Stützmauern des Zu- 
schauerraumes zusammenfallt. Der untere Teil des letzteren, den wir kurz den 
ersten Rang nennen wollen, erhält in diesem Falle die gewöhnliche Form des 
griechischen Theatergrundrisses, d. h. er ist etwas grösser als ein halber Ring ; 
der zweite Rang dagegen ist kleiner als ein solcher, weil seine Sitzreihen nicht 
mehr bis an die südlichen Stütz -und Abschlussmauern heranreichen. Der dritte 
Rang endlich bildet, wie wir schon sahen, nur einen kleinen Kreisabschnitt. 

Die Höhe, in welcher der untere Umgang gelegen hat, ist nicht mit voller Si- 
cherheit zu bestimmen. Im Durchschnitt auf Tafel V sind für den unteren Rang 
einschliesslich der Throne 31 Sitzreihen, für den zweiten 33 Reihen angenommen 
worden. In dem ergänzten Grundrisse habe ich dagegen jedem Range gleichmässig 
32 Sitzreihen gegeben, was sich vielleicht mehr empfiehlt. Der oberste Rang 
hat wahrscheinlich 14 Sitzstufen gehabt. 

An der S. O. Ecke des Zuschauerraumes scheint ein Aufgang zu dem un- 
teren Umgang gewesen zu sein ; denn erstens ist die südöstliche Stützmauer etwas 
länger als die südwestliche und zweitens haben die südöstliche Ecke und das 
anstossende Stück der östlichen Stützmauer einen so unregclmässigen Grundriss, 
dass die Abweichung von der gewöhnlichen Form meines Erachtens nur durch 
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das Vorhandensein einer Treppe als Zugang zu dem unteren Diazoma erklärt 
werden kann. Welche Gestalt dieser Aufgang im Einzelnen gehabt hat, ist freilich 
vollständig unbekannt. Von einer Fortsetzung der Ausgrabung an dieser Stelle 
darf man weiteren Aufschluss hierüber erwarten. 

Am obersten Ende ist der Zuschauerraum in den Felsen der Akropolis tief 
eingeschnitten und so eine im Grundriss gerundete senkrechte Wand entstanden, 
welche im Altcrtumc xxtxts^tj genannt wurde. Hier stehen noch jetzt zwei grosse 
Säulen, welche Drcifiisse getragen haben, und sind zahlreiche Einarbeitungen für 
Weihgcschenke erhalten. Auch Reste der zu letzteren gehörigen Inschriften sind 
an mehreren Stellen des Felsens zu erkennen (vcrgl. Harpokration s. v. xaTaiojxT, 
das Fragment des Philochoros : . . äv£9r,xs rbv uitip (UiTpsy tpizclx . . . xati 
Yps^iv eivt Tr ( v xaT*TS[ji-ijv t<;; ircrpa;). Die bei Hyperidcs (in Demosth. S. IX, Z. 
20) angeführte xataiojAT, kann jedoch nur die abgeschnittene senkrechte Fels- 
wand auf der Pnyx sein. 




Figur. 12. Durchschnitt der Treppenstufen und Ansicht ilcr SiUstufen. 

Der untere Teil des Zuschauerraumes ist im Grundriss grösser als ein Halb- 
kreis, was bekanntlich bei allen griechischen Theatern im Gegensatz zu den rö- 
mischen der Fall ist. Die verschiedenen Arten dieser Erweiterung des Sitzraumes 
über den Halbkreis hinaus sollen im III. Abschnitt besprochen werden. Im lykur- 
gischen Theater ist die Erweiterung durch geradlinige parallele Stücke erfolgt, 
welche die Richtung von Tangenten des Halbkreises haben. Alle Zuschauer 
waren so nach derjenigen Stelle gerichtet, wo das Centrum der Aufführung lag;, 
nämlich nach der vor der Skcnc gelegenen Hälfte der Orchestra. 

Durch radial gerichtete Treppen ist der Sitzraum ferner in 13 Keile (Ker- 
kides) geteilt. Einschliesslich der beiden Treppen an den südlichen Stützmauern 
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waren also 14 Treppen vorhanden. Diese Zahl wird in den beiden oberen Rängen 
grosser gewesen sein, damit die Zwischenräume der Treppen dort nicht zu 
gross wurden. In dem ergänzten Grundriss auf Tafel II ist jeder Keil in den 
oberen Rängen nochmals durch eine Treppe geteilt. 

Man hat die Vermutung ausgesprochen (A. Russopulos, 'K^r,^. äp/atsX. 1862, 
S. 287), dass die Zahl 13 mit Rücksicht auf die 13 l'hylcn gewählt sei, welche 
zur Zeit Hadrians bestanden, und musste demnach annehmen, dass der Zuschauer- 
raum während der Regierung Hadrians entweder erbaut oder wenigstens umge- 
baut worden sei. Dass diese Vermutung aber nicht stichhaltig ist, ergiebt sich 
aus unseren früheren Darlegungen ; der Zuschauerraum ist ein Werk des IV. 
Jahrhunderts und von einem gänzlichen Umbau in römischer Zeit lässt sich nichts 
entdecken. Weshalb man gerade die Zahl 13 gewählt hat, entzieht sich unse- 
rer Kenntniss. 

Während in manchen Theatern einer Sitzztufc je zw ei Treppenstufen 
entsprechen, ist hier die Zahl der Treppenstufen und Sitzreihen genau gleich, 
indem auf jede Sitzreihe je eine Stufe der Treppe kommt. Da aber eine Stu- 
fenhöhe von 0,32"', wie sie die Sitze haben, für eine Treppe zu gross wäre, 
hat man nach nebenstehendem Profil (Figur 12) die Treppenstufen an ihrer Ober- 
fläche nicht horizontal gearbeitet, sondern mit einer Neigung von etwa O.to" 
versehen. Die wirkliche vertikale Höhe der Stufe an ihrer Vorderkante beträgt 
demnach nur etwa o,22 m . Die grosse Neigung des Stufen- Auftrittes war für 
den Theaterbesucher unbequem, weil er namentlich beim Hinuntersteigen leicht 
ausgleiten konnte. Um diesem Übelstande nach Möglichkeit abzuhelfen) sind die 
Oberflächen der Stufen mit parallelen vertieften Rillen verschen, welche ein 
Ausgleiten verhindern. 

Die Sitzstufen, mit alleiniger Ausnahme der untersten Reihe, und alle 
Treppenstufen waren aus Piräuskalk hergestellt und haben, soweit sie erhalten 
sind, eine Profilirung, wie sie bei den meisten antiken Theatern in ähnlicher 
Weise wiederkehrt. Nachstehende Abbildung (Figur 13) zeigt ihre Form im 
Durchschnitt; die Vorderfläche ist hohlkehlenartig unterhöhlt, damit tler Sitzentie 
seine Füsse zurückziehen kann ; auf der Oberfläche befindet sich ferner eine 
Vertiefung, welche zur Aufnahme der Füsse tler auf der nächsthöheren Stufe 
Sitzenden bestimmt ist. Die Kinarbcitungen sind aber nicht nur zur Bequem- 
lichkeit der Zuschauer gemacht, sondern bewirken, was meines Wissens bisher 
nie hervorgehoben ist, dass bei derselben Grösse des Theaterraumes eine grös- 
sere Anzahl von Zuschauern untergebracht werden konnte. Die Höhe eines be- 
quemen Sitzes für erwachsene Personen betragt nämlich etwa 0,45'"; im Dio- 
nysos-Theater misst die Höhe tler Sitzstufen 0,33™, ist also etwas zu niedrig. 
Rechnet man noch ein Kissen von etwa 0,08"' hinzu, so erhält man erst 0,41"'. 
Durch Vertiefung der unteren Stufe auf ihrer Oberseite ist nun noch ein Mehr 
von 0,04™ gewonnen worden, so dass die gesamte Sitzhöhe 0,45'" betrugt. Wäre 
tlic Vertiefung nicht gemacht, so hatten die einzelnen Stufen eine Höhe von 
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mindestens 0,33+0,04—0,37" erhalten müssen. Man 
würde dann bei einer Höhe des Zuschauerraumes 
von 78 Stufen 9 Stufen weniger haben anordnen 
können. 

In ähnlicher Weise sparte man an Raum durch 
die an der Vorderseite der Stufen angebrachte Un- 
terscheidung. Zum bequemen Sitzen und Unter- 
bringen der Füsse war ein Platz von 0,85 m Tiefe 
erwünscht. Man rechnete dabei 0.33 m auf den Sitz, 
0,42"' auf die Vertiefung für die Füsse 
und o, io m auf die Verbreiterung des 
Fussplatzes durch Untcrschncidung der 
Vorderflache. Würde man die Stufen 
nicht vorne unterhöhlt, sondern ihnen 
die volle Tiefe von 0,8 5™ gegeben 
haben, so hätte man bei derselben 
Ausdehnung des Theaters nur 69 Sitz- 
reihen anbringen können, während 
diese Zahl sich durch Anordnung der 
vorderen L'ntcrhöhlung auf 78 erhöhte. 
Um die Zahl der Zuschauer zu 
berechnen, haben wir zunächst 
zu bestimmen, wie viel Platz 
jede Person beansprucht. Rech- 
nen wir auf jeden Zuschauer 
eine griechische Elle, nämlich 
0,49'" oder rund 0,50™, so 
konnten im ersten Range rund 
5 500 Personen, im zweiten etwa 
6000 und im obersten etwa 
2500 Personen sitzen. 
Im Ganzen fanden also 
rund 14000 Personen 
Platz (vergl. O. Benn- 
dorf, Beiträge zurKennt- 
niss des attischen Thea- 
ters, S. 7). Diese Zahl 
erhöht sich auf rund 
1 7000 Personen, wenn 
die weiter unten zu be- 
sprechenden, an mehre- 
ren Stufen befindlichen 
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vertikalen Stricht- von etwa 0,41m Abstand als Marken für die einzelnen Sitze 
genommen werden. 

In den alteren Besprechungen des Theaters wird gewöhnlich gesagt, dass 
die zweitunterste Stufe keine Sitzreihe, sondern entweder ein blosser Umgang 
oder der Platz für eine zweite Scssclrcihe sei. Beides ist nicht ganz richtig. 
Ursprünglich war sie eine gewöhnliche Sitzstufe, deren vordere Hälfte spater, 
als man noch weitere Sessel aufstellen wollte, abgearbeitet wurde. Die rohe 
Art der Abarbeitung, die obere Profilirung der Stufe und die Unregelmässigkeit 
des Fundaments lassen darüber keinen Zweifel. Die Sessel, welche in dieser 
zweiten Reihe gestanden haben, müssen hölzerne gewesen sein, denn die weni- 



gen Steinsesscl, welche jetzt noch dort stehen, entstammen sämtlich der unter- 
sten Reihe und können von dort erst in sehr später Zeit fortgenommen worden 
sein. Die Abarbeitung der untersten Porosstufe und die Aufstellung der zweiten 
Sessclreihe ist vermutlich erst in römischer Zeit erfolgt. 

Einen besonderen Schmuck des Theaters bildeten und bilden noch heute die 
schönen Marmorthrone der untersten Reihe, die Sitzplätze für diejenigen 
Personen, welchen das Recht der Proedrie verliehen war. Die Throne sind 
schon so oft beschrieben und abgebildet worden, dass wir uns liier auf eine 
kurze Besprechung beschränken dürfen. Gut zu erkennen sind sie auf der in 
Lichtdruck wiedergegebenen Photographie des Theaters, welche diesem Buche 
vorgeheftet und als Tafel X bezeichnet ist. 

Im Ganzen waren 67 Throne vorhanden, nämlich in den beiden äusseren 
Keilen je 6, in allen übrigen je 5. Sic sind aus parteiischem Marmor in der 




Figur 14. Thron des Dionysos- Priester* und andere Sessel. 
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I. Abschnitt. 



Das Dionysos. Theater in Athen. 



Weise hergestellt, dasa meist zwei <xlcr drei Sessel aus einem einzigen grossen 
Block bestehen. Ihre technische und künstlerische Ausführung ist eine vor- 
zügliche. Stattlicher und reicher als die übrigen ist der in der Mitte der Reihe 
und damit auch in der Mitte des ganzen Theaters bei Z aufgestellte Thron- 
scssel des Priesters des Dionysos Eleuthereus. Seine Gestalt veranschaulichen 
die nebenstehenden Abbildungen (Figur 14 und 1$). Kr war noch dadurch 
vor den anderen bevorzugt, dass er mit einem Baldachin uberdeckt war; Lö- 
cher im Fussboden, zur Aufnahme seiner Tragestangen bestimmt, sind noch 

neben dem Throne erhalten. Auch 
mit einer Fussbank war er ausge- 
stattet, doch hatte er diese Vor- 
richtung mit anderen Sesseln der 
untersten Reihe gemein. Vor der 
Mitte vieler Throne erkennt man 
nämlich im Fussboden je zwei Lö- 
cher, welche augenscheinlich zur Be- 
festigung einer Fussbank aus Stein 
oder Metall gedient haben. Wenn 
man jetzt auf einem der Throne Platz 
nimmt, vermisst man die Fussbank 
nicht und findet die Höhe des Sitzes 
sehr bequem. Man darf aber nicht 
vergessen, dass auf den Steinsitzen 
noch gepolsterte Kissen lagen, durch 
welche der Sitz so sehr erhöht wurde, dass eine Fussbank erwünscht war. 

Es ist lange darüber gestritten worden, in welcher Epoche die Sessel auf- 
gestellt seien. Während Vischer Entdeckungen im Dionysos-Theater, S. 44) sie 
dem Lykurg zuschreibt und die Möglichkeit zugiebt, dass sie noch älter seien, 
werden sie von Ziller- Julius (Zeitschrift für bfld. Kunst XIII, S. 203) in die erste 
römische Kaiserzeit gesetzt. 

Ich bin überzeugt, dass sie im IV. Jahrhundert angefertigt sind. Denn erstens 
sind sie von den übrigen, aus Porös bestehenden Sitzreihen, die sicher dieser Epo- 
che angehören, nicht zu trennen. Die unterste Porosschicht, welche jetzt den 
Umgang hinter den Thronen bildet, hat eine andere Profilirung als die übrigen 
Porosstufen und kann demnach ursprünglich keinesfalls eine gewöhnliche Sitzstufe 
gewesen sein. Sic ist also schon für eine Reihe bevorzugter Sessel berechnet. 
Zweitens ist aber auch die Arbeit der Throne in technischer und künstlerischer 
Beziehung eine so vollkommene, dass wir nur an griechischen Ursprung denken 
dürfen. So sind einerseits ihre verticalen Stossfugen sehr sorgfaltig gearbeitet, 
und andrerseits zeigen auch die Reliefs an dem Throne des Dionysos -Priesters 
die gute griechische Arbeit des IV. Jahrhunderts. 

Allerdings stammen die I n s c h r i f t e n, welche sich auf den erhaltenen Thron- 




Figur 15. Helief am Throne des DiooyMM-PtiMttft. 
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sesscln befinden, erst aus hellenistischer und römischer Zeit, aber bei vielen von 
ihnen ist deutlich zu erkennen, dass sie die Stelle älterer Inschriften einnehmen; 
letztere sind weggcmcissclt und durch jüngere ersetzt worden. Dass in Folge 
neuer Verleihungen des Rechtes der Frocdrie solche Veränderungen notwendig 
werden konnten, liegt auf der Hand. Wann zuerst Inschriften eingearbeitet sind, 
wissen wir nicht. Aber selbst, wenn wir es wüssten, würde das Alter der Ses- 
sel dadurch noch nicht feststehen, weil die Anbringung der Inschriften nicht 
mit der Aufstellung der Throne zusammen zu fallen braucht. Vielleicht trugen 
sie ursprünglich, wie Vischer (S. 44) vermutet, nur Buchstaben oder Marken; 
vielleicht hatten sie mit Farbe aufgemalte Namen ; möglicher Weise waren auch 
anfangs überhaupt keine Bezeichnungen vorhanden. Welche dieser Annahmen 
die grössere Wahrscheinlichkeit für sich hat, wage ich nicht zu entscheiden. 
Auf dem mittelsten Sessel, demjenigen des Dionysos - Priesters, befand sich jeden- 
falls ursprünglich keine Inschrift, weil der Thron unzweifelhaft alter ist als seine 
Aufschrift. Erst als die übrigen Sessel mit Aufschriften versehen waren, hat 
man auch den mittleren nicht unbeschrieben gelassen, obwohl jedermann wusstc, 
dass er für den Vorsitzenden der Festfeier, für den Priester des Dionysos - Eleu- 
thereus bestimmt war. 

Auf die einzelnen Priester und Beamten, welchen die bevorzugten Plätze 
verliehen waren, näher einzugehen, ist hier nicht der Ort. Indem ich auf die 
vorhandenen Publicationen (Vischer, S. 18—43, Wheeler, S. 152 — 177, CIA III, 
240 — 298) verweise, mag es genügen, die Namen kurz aufzuzählen. Ich beginne 
am westlichen Flügel mit N" 1 und bezeichne auch die Keile (Kerkides) in der- 
selben Reihenfolge mit den Zahlen I — XIII. Der den Vorsitz fuhrende Priester 
des Dionysos - Eleuthcreus erscheint so in der Mitte der Liste unter N" 34 im 
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16. 'Upiü>; 'AmXqsieO. 

IV. 17. 'I«p{ti>; EixXeta; xa': Ejvs(x(a;. 

18. ']:::'■!; A . -;j MtXzepivsu ix Tr/veuüv. 

19. 'hpt'w; 'AniXXwvi; llatpüsj. 

20. 'hplu; 'Avttvisu y.apr'su ix Tr/vtiiöW . 

21. ' !:;.;.„,• Aib; ^wTfJp:; xa't 'Aönjvä; -tiuupa;. 

V. 22. I i; Ali; BjuXaieu xa't 'A0r ( vä; I3suXa(a;. 

23. Hju^vju itp£u- Aib; iv MaXXaMw. 

24. 'Icp*w; MtXzepivsu Aisvüwj i; Ejvii!wv. 

25. 'Isp^u; 'Apt^iJc; KeXaivtss;. 

26. 'Ifplu; llsseiSüvs; raujsysu xa't 'Epr/Oiu;. 

VI. 27. 'E^Yf.TsD i; EiziTpiMiv •/«ipGTovijtsü i-i to3 Jr,i*.su Jii ßi'co. 
28. 'Icpiu; Xapitttiv xat 'Ap;<juSs; 'Emxupviiüt; n-jp?;psu. 

29 'Itpeu; Hsssi2üvs; 'I'uTaXjjusu. 

30. 'Itpiu; 'AssXXwvs; Ar;Xtet>. 

31. 'Upsfäviou. 

VII. 32. 'Iep*w; Aib; 'OXüjixlco. 

33. II-jQi'/p^rcsu 'E;Tj"pi;To3. 

34. 'Irpfox; Aiovirdoir 'i&ci'Orpiuq. 

35. 'Iipiu; Aib; II;XUüi;. 

36. Bunj/iou. 
VIR 37. [Aaisi'/sy]. 

38. [Ispiw; 'AitiXXwvs; IIuO-sj]. 

39. ['Isp;|Av^".ovo;]. 

40. ['hpiw; xa't äp-/isp£o>; l'eiaaxsi Kafcapc;]. 

41. ! 'AJptavsi 'EXeuOepafw;]. 
IX. 42. [BaoiX^w;]. 

43. L'Apy.svTs;]. 

44. [IlsXenäp-/3u]. 

45. [StpanjYoaV]. 

46. [Rftpwo«?]. 

X. 47. H.:y.:0iTS!*. 

48. Btii".oO£T5u. 

49. eidixcOiTiu. 

50. SwM-tov. 

51. 'hpix^pjxs;. 

XI. 52 [xal 'AkJXXwvs;]. 

53. 

54. 
55. 
56. 

XII. 57. [Ais-j-ivau; EiipY^TCj(?}] 
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58. ['Iipfoe 'ÄTTiXsU 'E^v^ouf?)]. 
59. 

60. 'I-pe'tit; 'Iaxy*Y w Y 55 - 

61. ' 'AjxXrjsisS Ilafuve;. 
XIII. 62. Isp^u; zupfipcu c? 'AxpszsXew.;. 

63. 'hp^w; A^su xa: XaptTuv xa'i 'Pw[irj?. 

65. K^puxc; xavayoi»? xal '-«p<w«. 

65. 

66. 

67. ['Iep*ü>; 'AirsXXwvs; Zwrrijptou]. 

Die in Klammern eingeschlossenen Namen bezeichnen die Inhaber derje- 
nigen Sessel, welche bei der Ausgrabung nicht mehr an ihrer alten Stelle 
gefunden wurden, sondern entweder erst jetzt wieder aufgestellt sind oder nur 
in unserer Liste ihren alten Platz erhalten haben. Von diesen Sesseln sind 
mehrere schon im Altertum in die oberen Reihen versetzt worden, weil sie 
aus der unteren wegen Anlage einer kaiserlichen I-oge oder aus anderen Grün- 
den entfernt werden mussten. Obgleich die ursprünglichen Plätze dieser ver- 
setzten Sessel nicht mit voller Sicherheit zu bestimmen sind, dürfte die Ver- 
teilung, welche ich vorgenommen habe, die grösstc Wahrscheinlichkeit für sich 
haben. Als Ausgangspunkt für diese Verteilung hat mir vor allem der Umstand 
gedient, dass sich an der seitlichen Bearbeitung der Sessel erkennen lässt, ob 
sie an der linken oder rechten Ecke eines Keiles oder in seiner Mitte ge- 
standen haben: Wo die Zuteilung zu einem bestimmten Platze aus irgend einem 
Grunde unsicher war, habe ich ein Fragezeichen hinzugefügt. Die Inschriften, welche 
in römischer Zeit an den oberen Sitzreihen aus Porös angebracht sind, finden sich 
im C. I. A. III, 303-384 zusammengestellt (vergl. Ath. Mitth. 1889, S. 32 1). Sie 
können hier übergangen werden. Auf die Veränderungen, welche der Zuschauer- 
raum in römischer Zeit durch Aufstellung von Ehrenscsseln und Statuen erfahren 
hat, werden wir bei Beschreibung der römischen Umbauten einzugehen haben. 

Währentl die Sessel der unteren Reihe eine Porosschicht als Fundament 
haben, besitzen die samdichen übrigen Sitzreihen keinerlei Untermauerung; die 
Stufen aus Piräuskalk liegen unmittelbar auf dem Boden und zwar teils auf dem 
gewachsenen Fels, teils auf angeschütteter Erde. Trotz der schlechten Unterlage 
haben sie Jahrhunderte lang gehalten ohne einzusinken, weil jede Quader mit 
ihrer vorderen Kante auf der unter ihr liegenden auflag, so dass alle Stufen 
sich gegenseitig stützten. Die in dem oberen Range jetzt sichtbaren Fclsstufcn 
sind übrigens nicht, wie man vielfach annimmt, selbst Sitze gewesen, sondern 
haben nur als Bettungen zur Aufnahme von Sitzreihen aus Piräuskalk gedient. 

Die Sitzstufen aus Porös haben noch eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit. 
An dem senkrechten Teile ihrer Vorderfiachc sind nämlich in regelmässigen 
Abständen von 0,33'" senkrechte Striche eingearbeitet, welche man zunächst für 
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Marken zur Abgrenzung der einzelnen Sitze halten möchte. Nun können zwar 
sehr schmale Menschen so dicht neben einander sitzen, dass jeder nur einen Raum 
von 0,33'" einnimmt, aber im Allgemeinen ist dies Mass für die Breite eines 
Sitzes entschieden zu klein. Da 0,33" gerade die Grösse eines griechischen Fusses 
ist (vergl. Athen. Mitthcil. 1890, S. 171), so waren die sämtlichen Sitzreihen 
nach Fussen abgeteilt, und man konnte jederzeit sehen, wie viele Fuss jede 
Bank lang war. Welcher Zweck hierbei erreicht werden sollte, ist allerdings nicht 
klar. In einigen Keilen sind daneben noch andere Striche erhalten, die weniger 
tief eingeschnitten sind und Abstände von 0,40 m — o,43 m zeigen. Sie scheinen 
wirklich nutzbare Sitzplätze abzuteilen, die vermutlich 0,41™ oder I % / K grie- 
chische Fuss breit waren. 

Die Umfassungsmauern des Zuschauerraumes mussten bei der Grösse 
des Theaters und der Höhe der angeschütteten Erde von beträchtlicher Stärke sein, 
damit sie dem Schübe der grossen Erd- und Steinmassen widerstehen konnten. 
Um sie nicht übermässig dick machen zu müssen, hat man zu dem auch heute 
noch üblichen Auskunftsmittcl gegriffen, sie aus zwei parallelen Mauern mit 
zwischengelegtcn Quermauern herzustellen. An der Westseite sind diese verschie- 
denen Quaderwände besonders gut zu sehen ; die innere Mauer besteht aus 
Brecciaquadcm und hat eine Stärke von rund 1,60™, die Quermauern, ebenfalls 
aus Breccia hergestellt, sind in glcichmässigcn Abständen von etwa 7 m angeordnet 
und haben eine Dicke von i,3S m \ die äussere Mauer, von etwa 1,35" Stärke, 
hat eine Verkleidung von Piräuskalk und einen inneren Kern aus Brecciaquadern. 
Die Hohlräume zwischen den Quermauern waren mit Erde ausgefüllt. Das so 
gebildete Netz von Mauern und Quermauern konnte dem Schübe der angeschüt- 
teten Erdmassen fast ebenso gut Widerstand leisten, wie eine ganz durchge- 
schichtete Mauer von der gewaltigen Breite von etwa 3m . 

Noch durch eine andere Vorkehrung ist die Mauer widerstandsfähiger ge- 
macht worden : die Quadern aus Piräusstein liegen an ihrer Aussenflächc nicht 
bündig zu einander, sondern jede Quadcrlagc tritt gegen die Unterschicht um 
0,02'" zurück, so dass die ganze Aussenflächc der Mauer rückwärts geneigt ist. 
Auch dies ist ein noch jetzt übliches Mittel zur Verstärkung einer Stützmauer. 

In metrologischer Beziehung ist noch bemerkenswert, dass die Quadern der 
äusseren Vcrklcidungsschicht aus Piräuskalk sämtlich gleiche Abmessungen haben, 
nämlich eine I^ängc von 1,30", eine Breite von 0,65"' und eine Höhe von 0,44™, 
Masse, die genau 4 und 2 und I a / 8 altgriechischen Fussen entsprechen. 

b. Die Orchestra. 

Von den Sitzen der Zuschauer umgeben, liegt in der Mitte des Theaters 
die Orchestra, der Tanzplatz des Chores und zugleich der Spielplatz der Schau- 
spieler. Alle Sitze sind hierhin gerichtet, hier fanden auch alle Aufführungen statt. 
Die Orchestra war in der That nicht nur das mathematische, sondern auch das 
ideale Centrum des ganzen Theaters. 

Die unterste Reihe der Sitzbänke ist von der Orchestra durch einen Weg 
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und eine tiefe Wasserrinne getrennt; jener diente dem Publikum beim Betre- 
ten und Verlassen des Theaters als Zugang, dieser war zur Aufnahme des hei Re- 
gengüssen sich im Zuschauerraum sammelnden Regemvassers bestimmt. Die Höhen- 
lage des Weges, der Rinne und der Orchcstra im Verhältnis zu den untersten 
Sitzreihen ist aus dem Durchschnitt Figur 13 zu ersehen. 

Dem aufmerksamen Besucher des Theaters wird bald auffallen, dass die 
Breite jenes Weges an den verschiedenen Seiten der Orchcstra nicht die gleiche 
ist ; neben dem Sessel des Dionysos - Priesters, also in der Axe des Theaters, 
betragt sie nur 1,25m. während sie an den beiden Enden des Zuschauerraums 
bis auf 2,50™ steigt. Welchen Zweck diese Unregelmässigkeit hatte, ist leicht 
zu erkennen. Wenn die Zuschauer beim Verlassen des Theaters die kleinen 
Treppen zwischen den Keilen herunter gestiegen waren, benutzten sie alle jenen 



Weg, um zu den Parodoi zu gelangen. Je mehr sie sich den Enden des Zu- 
schauerraumes näherten, um so mehr füllte sich der Weg, denn bei jeder neuen 
Treppe kamen wieder weitere Zuschauer hinzu. Hätte der Umgang nun überall 
dieselbe Breite gehabt, so würde er bei dem mittleren Keil für die wenigen 
Personen zu breit, an den beiden äusseren Keilen dagegen für die viel zahlrei- 
cheren Personen zu schmal gewesen sein. Um dies auszugleichen, liess man die 
Breite des Weges von der Mitte nach den Enden zunehmen, so dass er bei jeder 
Treppe etwas breiter wurde. 

Diese zweckmässige und sehr durchdachte Anordnung ist dadurch her- 
gestellt, dass für die Orchcstra ein anderer Mittelpunkt gewählt ist als für die 
Sitzreihen des Zuschauerraumes. Das Centrum der Orchcstra hat man um das- 
jenige Stück von dem Hauptmittclpunkt nach Norden verschoben, um welches 




Figur 16. Her l mgang mischen Orche-tri» und /.«»chauerraom. 
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jener Weg: an den Enden breiter werden sollte als in der Mitte. Aus der vor- 
stehenden Abbildung (Figur 16) ist die gewählte Anordnung zu ersehen. 

Der Weg ist ferner mit einem starken Gefalle nach der Orehestra zu ange- 
legt, damit das Regenwasser leicht nach dem Canal abfliessen konnte. Ausserdem 
wurde dadurch noch der Vorteil erreicht, dass die Sessel der unteren Reihe um 
mehr als eine einfache Stufe höher standen als der Boden der Orehestra. Schon 
die innere Kante des Umgangs lag nämlich um eine Stufe von 0,25m Höhe 
über dem Fussboden der Orehestra und dieser Unterschied steigerte sich durch 
die Neigung des Umganges bis auf 0,37m. Auf diese Weise befanden sich die 
Augen der auf den Sesseln Sitzenden ungefähr in derselben Höhe wie die Augen 
derjenigen, welche sich in der Orehestra stehend aufhielten. Alle Zuschauer, 
welche die höheren Sitze einnahmen, sahen also von oben auf die in der Orehe- 
stra befindlichen Schauspieler herab, so dass keiner der letzteren den anderen 
verdecken konnte. Auf den Wert dieser Thatsache für die Frage nach dem 
Standort des Chores und der Schauspieler werden wir später zurückkommen. 

Der tiefe Canal, welcher die Orehestra umgiebt, ist aus grossen Quadern 
von Piräuskalk in sehr sorgfaltiger Weise erbaut. Unten 0,96m breit, ist er oben 
mit einer etwas vorspringenden Quaderlage abgeschlossen, so dass seine Breite 
oben nur 0,91m beträgt. Die Tiefe ist an der S. W. Ecke, wo der Canal beginnt, 
am geringsten, nämlich 0,87m, und nimmt allmählich um die Orehestra herum 
zu, bis sie an der S. O. Ecke das Mass von i.io« erreicht. Hier fällt die 
Sohle nochmals plötzlich um 1,09m, damit der C:\nal unterirdisch unter dem Ske- 
nengebäude hindurchgeführt werden konnte. In südöstlicher Richtung verlaufend, 
kommt er in dem Dionysos- Bezirk südlich vom Theater wieder zum Vorschein 
Auf seinem unterirdischen I-aufc ist er mit Platten aus bläulichem Hymettos- 
marmor überdeckt. 

Rings um die Orehestra ist der Canal jetzt fast ganz offen und war es 
auch in griechischer Zeit. Ursprünglich führten nur einzelne Brückensteine in der 
Verlängerung der Treppen des Zuschauerraumes über den Canal. Diese Brücken 
sind alle noch vorhanden, aber bis vor Kurzem nicht beachtet worden. Sic 
bestehen aus denselben Porossteincn, mit denen die Scitcnmauern des Canals 
oben abschliessen und sind auch in derselben sorgfältigen Weise wie der ganze 
Canal bearbeitet. Da sie genau nach dem Mittelpunkt des Zuschauerraumes ge- 
richtet sind, können sie nicht radial zu dem Orchestrakrcise liegen, der einen 
anderen Mittelpunkt hat, sondern schneiden die Umfassungslinie der Orehestra 
unter einem schrägen Winkel. Sowohl an Ort und Stelle als auf dem Plane fällt 
diese nicht zu vermeidende Unregelmässigkeit auf. Sie würde noch auffallender 
gewesen sein, wenn die Steine zum Orchcstramittelpunkt gerichtet worden wären, 
weil sie dann nicht genau in der Richtung der Treppen gelegen hätten. 

Dass der Canal mehrfach umgeändert worden ist, werden wir später dar- 
zulegen haben. Hier muss noch erwähnt werden, dass die offenen Zwischen- 
räume zwischen den Brücken in alter Zeit durch einzelne Buchstaben bezeich- 
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net waren, welche sich an der Deckschicht des Canals an der Orchcstrascitc 
befinden. So fand ich in der südöstlichen Öffnung den Buchstaben A, in der 
folgenden zweimal B und in der dritten zweimal V. In dem vierten Zwischen- 
räume bemerkte ich die drei Buchstaben K, A und M, im fünften N, S und 0, 
im siebenten ein <1» oder P und ein sicheres <|>, im zehnten ein II oder I I 
und endlich im elften einen unsicheren Buchstaben. In der nebenstehenden Fi- 
gur 17 sind sie alle abgebildet. Fragt man sich nach ihrer Bedeutung, so denkt 
man zuerst an eine Nummerirung der einzelnen Keile. Da die Buchstaben nämlich 
recht gross sind (bis zu 0,I2">), hatte der Zuschauer beim Betreten des Thea- 
ters den Keil, In welchem sich sein Sitz befand, durch einen Blick auf den 
Buchstaben erkennen können, ohne die Keile jedesmal abzahlen zu müssen. 

/\ B E ; " T"" 



fr a m 



N 



o " 



p 4> FT "CT 

Figur 17. Uuchstabcn an der obersten Schicht de» Canals. 

Aber die Buchstaben sind nicht ganz regelmässig auf die Keile verteilt und wer- 
den daher eine andere Bestimmung gehabt haben. An gewöhnliche Baumarken 
oder Werkzeichen dürfen wir kaum denken, weil die Buchstaben für diesen 
Zweck zu gross und an zu hervorragender Stelle eingearbeitet sind. Die Frage 
nach ihrer Bedeutung mtiss somit unentschieden bleiben. Bei dem ersten römi- 
schen Umbau sind sie beschädigt und zum Teil oben abgeschnitten worden, wie 
in der Abbildung durch eine punktirte Linie angedeutet ist. Soweit ihr Frhal- 
tungszustand ein Urteil gestattet, scheinen sie noch aus dem IV. Jahrhundert, 
also aus der Frbauungszeit des Theaters zu stammen. 

Obwohl die ürchestra von dem Zuschauerraum durch den offenen Canal 
getrennt war, konnten die Zuschauer beim Betreten und Verbissen des Thea- 
ters vermittelst der Brücken den Canal überschreiten und die Orchcstra betreten; 
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ebenso war es auch den in der Orrhcstra auftretenden Personen möglich, zu 
den Zuschauern zu gelangen (vcrgl. I. B. Arist. Ran. v. 297, wo Dionysos zu 
dem Sitz des Dionysos- Priesters läuft). 

Der offene Canal war trotzdem ein bemerkenswerter Übelstand. Denn einmal 
mussten die in der Orchcstra sich aufhaltenden Personen stets Acht haben, dass 
sie nicht dem Canalc zu nahe kamen und hineinfielen. Und sodann nahm der 
Canal eine Menge Raum in Anspruch ; ohne ihn hätte die Orchestra vergrössert 
oder noch eine weitere Sitzreihe hinzugefügt werden können. 

In anderen Theatern, z. B. in Epidauros und Eretria, finden wir eine voll- 
kommenere Einrichtung. Der tiefe Canal ist verschwunden, und daftir der Um- 
gang durch Tieferlcgung um eine Stufe so eingerichtet, dass er zugleich als Was- 
scrcanal dienen konnte. Diese Verbindung von Weg und Abflusscanal Hess sich 
durchführen, weil bei starkem Regen niemand im Theater blieb und der Umgang 
also nicht benutzt wurde. Man fragt sich deshalb mit Recht, warum Lykurg und 
seine Vorgänger die in Epidauros und Eretria vorhandene Einrichtung in Athen 
nicht angewandt haben, und mochte weiter den Schluss ziehen, dass jene beiden 
Theater jünger sein müssen als der lykurgische Bau. In der That Ist es kaum 
verständlich, dass man die unvollkommene Einrichtung in Athen gemacht haben 
soll, nachdem schon in Epidauros eine viel bessere gefunden war. Ich bin dalier 
geneigt, das athenische Theater für älter zu halten als die beiden anderen, gebe 
aber zu, dass sich wohl Gründe denken lassen, welche den Architekten unseres 
Theaters veranlasst haben können, bei seinem Neubau eine veraltete Einrichtung 
beizubehalten. 

Die Orchcstra selbst bildet im Grundriss einen Halbkreis mit anstossendem 
Rechteck. Letzteres ist so gross, dass reichlich Platz vorhanden ist, einen vollen 
Kreis um den Mittelpunkt des Halbkreises zu schlagen. Obgleich also der zweite 
vor dem Skcncngchäude liegende Halbkreis nicht wie im Theater zu Epidauros 
durch eine besondere Steinschwelle hervorgehoben ist, dürfen wir doch sagen, 
dass die Orchestra auch in Athen einen vollen Kreis bilde. Um den im Mittel- 
punkt der Orchestra zu ergänzenden Altar konnte der Chor also ungehindert 
seine Rundtänze aufführen. 

Hiergegen könnte Jemand einwenden, dass es doch zweifelhaft sei, ob das 
ganze Rechteck zur Orchestra gehört habe, weil ein Teil desselben nach der 
bisherigen Ansicht von einer erhöhten Bühne eingenommen gewesen sei. Darauf 
ist zu erwidern, dass zunächst weder ein einziger Stein noch eine andere Spur 
auf das ehemalige Vorhandensein einer griechischen Bühne in der einen Hälfte 
der Orchestra hinweist. Allerdings denkt man sich die Bühne aus Holz, und die 
könnte ganz verschwunden sein. Aber ich sehe keinen Grund, weshalb, wenn 
das ganze Skenengebäudc aus Steinen bestand, allein die Vorderwand der Buhne 
aus Holz hergestellt sein sollte. Haben doch die Römer in ihren Theatern das 
Logeion stets mit einer steinernen Vorderwand versehen. Und selbst wenn man 
allein diesen Teil des Skcncngcbäudcs unbegreiflicher Weise aus Holz gemacht 
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hätte, so müssten wir wenigstens ein Fundament für die Vorderwand erwarten. 
Da aber auch ein solches nicht existirt, berechtigt uns nichts, zur Zeit Lykurgs 
eine Bühne ohne Weiteres anzunehmen. Dass es auch aus vielen anderen Grün- 
den im griechischen Theater keine erhöhte Bühne gegeben haben kann, werden 
wir später beweisen. 

Wir nehmen allerdings auch einen aus Holz errichteten Bau vor dem stei- 
nernen Skenengebäude an, indem wir eine aus vergänglichem Material herge- 
stellte Schmuckwand, ein Proskenion, vor der Skcnc ergänzen ; aber diese musstc 
notwendiger Weise, solange die Scenerie der Dramen eine wechselnde war, so- 
wohl im Aufriss als im Grundriss in den einzelnen Stücken verschieden sein und 
konnte daher unmöglich aus Stein bestehen oder auch nur ein festes Funda- 
ment haben. 

Dazu kommt, dass aucli diese bewegliche Schmuckwand, welche man ge- 
wöhnlich für die Vorderwand der Bühne hält, sowohl in dem griechischen 
Theater Vitruvs, als auch in allen bisher ausgegrabenen griechischen Thea- 
tern noch ausserhalb des vollen Orchestrakreises liegt und daher keinenfalls 
ein Stück desselben abschneidet. Wenn sie trotzdem in der Construction Vi- 
truvs als Sehne erscheint, so beruht das auf der Thatsache, dass Vitruv den 
Kreis der untersten Sitzreihe und nicht den Ürchestrakreis seinen Angaben zu 
Grunde gelegt hat. 

Ganz entsprechend liegt auch im Dionysos -Theater nicht nur die vordere 
Wand der Skene, die «scaenac frons», sondern auch das zu ergänzende Proskc- 
nion in solcher Entfernung von dem Centrum des Orchestrakreises, dass der 
vorhandene Halbkreis bequem zu einem ganzen Kreise ergänzt werden kann. 
In den Grundrissen auf Tafel III und IV ist darnach der volle Kreis mit einer 
punktirten Linie eingezeichnet. 

In der Zeit vor Lykurg, als noch die altere Orchestra bestand, war der 
südliche Halbkreis durch eine Mauer begrenzt, wie sich uns aus dem erhalte- 
nen Rest der alten Stützmauer der Orchestra ergab. Er war also damals sicht- 
bar. Als später eine Skene tangential neben dem Orchestrakrcise erbaut wurde, 
musstc der Zwischenraum zwischen dem Kreise und der geraden Skcnc ausgefüllt 
werden. Der südliche Halbkreis wurde dadurch zu einem Rechteck erweitert und 
seine Peripherie kam in Fortfall. Wenn in Epidauros trotzdem der ganze Kreis- 
umfang angegeben ist, so darf das als eine architektonische Anordnung be- 
zeichnet werden, die ohne jeden praktischen Zweck war. 'rgend ein sachlicher 
Unterschied besteht desshalb zwischen den Theatern von Athen und Epidau- 
ros nicht. Für die Aufführungen in der Orchestra war es gleichgültig, ob die 
Kreislinie vor der Skcnc zu sehen war oder nicht. Zudem ist in Epidauros, 
wie aus dem Höhenunterschiede zwischen der Schwelle des Kreises und dem 
Stylobat des Proskenion geschlossen werden darf, die Steinschwelle der Or- 
chestra vor der Skene sehr bald durch Erde verdeckt worden und nicht mehr 
sichtbar gewesen. 
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Der Boden der Orchcstra war zu Lykurgs Zeit nicht gepflastert, sondern 
zeigte den natürlichen Felsbodcn, der vermutlich mit lehmiger Erde überzogen 
war. Die jetzt noch vorhandene Pflasterung mit verschiedenfarbigen Marmor- 
platten muss aus mehreren Gründen erst in der römischen Epoche entstanden 
sein. Erstens weist die Construction des Fussbodens (dünne Marmorsteine in 
Kalkmörtel) entschieden auf eine spätere Entstehungszeit hin. Sodann nimmt der 
Marmorbelag auf das römische Logeion Rücksicht und reicht nicht bis an das 
feste Proskenion der hellenistischen Zeit heran. Endlich passt auch die Einfas- 
sung der Orchestra mit einfachen Porosquadcrn gar nicht zu dem prächtigen 
Marmorbclag im Innern. Derselbe Architekt kann nicht den Marmorboden und 
zugleich die Umrahmung aus Porös angefertigt haben. 

Die Schwelle aus Piräusstein bildete ursprünglich die Einfassung eines Tanz- 
platzes aus Erde. Zum Beweise hierfür dürfen wir uns auf die ürchestren ande- 
rer griechischer Theater berufen, wie Epidauros, Mcgalopolis, Erctria. Überall 
hat der Kreis selbst einen Erdfussboden und ist mit einer Schwelle aus Kalkstein 
eingefasst, deren Bearbeitung in mehreren Fällen deutlich zeigt, dass im Kreise 
selbst niemals ein Steinplatten - Belag vorhanden war. 

Sind wir hiernach berechtigt, uns die Orchestra des Lykurg ohne Stein- 
pflaster zu denken, so fragt es sich weiter, ob ein hölzerner Belag vorhan- 
den gewesen sein kann. Denn bekanntlich wird ein solcher von manchen Ge- 
lehrten als die gewöhnliche Form des Orchestrabodens angenommen. Aber 
abgesehen davon, dass sich kein einleuchtender Grund für die Überdeckung 
der Orchestra mit Holz anfuhren lässt, sind auch keinerlei bauliche Anzeichen 
für das Vorhandensein eines Holzbodens vorhanden. Jene Annahme stützt sich 
lediglich auf die missverstandene Nachricht bei Suidas und im Etym. Mag- 
num s. v. sxtjv^, wo das römische Logeion als Orchestra mit hölzernem Bo- 
den bezeichnet wird. 

Auf einem glatten Erdplatze, der vor der Aufführung sauber gefegt war, 
licss sich nicht nur gut tanzen, sondern es konnten dort auch, wenn es 
notwendig war, Linien zur glcichmässigen Aufstellung des Chores angebracht 
werden (vergl. A. Muller, Bühnenaltertümer, S. 135, Anm. 3); sogar etwaige 
Fusstapfen waren wohl zu erkennen (vergl. Aeschyl. Choeph. 205). Dass die 
Orchestra für die Aufführungen zuweilen mit einem Überzug aus Lehm oder 
Kalk versehen wurde, lehrt eine Inschrift aus Delos ( Bull, de corresp. hell. 
1 894, S. 1 62 ). 

Ob in der Mitte der Orchestra Lykurgs ein Altar gestanden hat, lässt 
sich aus den Ruinen nicht unmittelbar erkennen. Wenn man aber sieht, dass 
in römischer Zeit, nachdem durch Errichtung eines Logeion ein Teil der Or- 
chestra abgeschnitten war, in der Mitte des übrigbleibenden Teiles ein altarähn- 
lichcr runder Bau gestanden hat, und wenn man weiter erwägt, dass in ältester 
Zeit jedenfalls ein Altar in der Mitte der Orchestra stand, so kann es nicht 
zweifelhaft sein, dass sich auch im IV. Jahrhundert ein Altar in der Orchestra 
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erhob. Über seine Form und den genauen Ort seiner Aufstellung haben wir 
oben bei Besprechung des Theaters des V. Jahrhunderts ausfuhrlich gehandelt. 
Da der Altar aber im IV. Jahrhundert, als die grosse Skene bestand, nicht 
mehr die Bedeutung hatte, die ihm früher zukam, ist er vielleicht in seinen 
Abmessungen etwas kleiner gewesen. 

Nachdem in den Theatern von Erctria, Sikyon und Magnesia (s. unten 
Abschnitt II) unterirdische Gänge entdeckt waren, vermittelst deren man aus 
dem Skenengebäude ungesehen in die Mitte der Orchestra gelangen konnte, 
war es unsere Pflicht, auch im athenischen Theater nach einem solchen Gange 




Figur 18. Hohlräume im Felsen unter der Orchestra. 



zu suchen. Sehr erschwert wurde diese Arbeit durch den Umstand, dass der 
Fussboden der Orchestra noch jetzt mit einem Marmormosaik bedeckt ist. Die 
Tiefgrabung konnte daher nur an den Stellen vorgenommen werden, wo der 
Ftissbodcn zerstört oder beschädigt war. 

Zu unserer Überraschung kamen bei dieser Grabung, die im Winter 1894-95 
vorgenommen wurde, in der That mehrere Gange und ein Brunnen zum Vorschein, 
die in der vorstehenden Abbildung (Figur 18) verzeichnet sind. Sic gehören 
nicht alle derselben Zeit an und haben auch eine verschiedene Bestimmung 
gehabt. A ist ein runder Brunnen von 0,90m Durchmesser, der bis zu einer 

s 
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Tiefe von 4« ausgeräumt wurde. Es fanden sieh im Inneren zahlreiche Scher- 
ben mykenischen Stiles, mehrere Vasen mit geometrischen Ornamenten, einzelne 
grosse einfache Wasscrgcfässe und mehrere Stücke von Hirschgeweihen. Der 
Brunnen muss in ältester Zeit als Schöpfbrunnen gedient haben und schon 
lange vor Erbauung des Theaters verschüttet worden sein. In einer anderen 
Zeit und zu einem anderen Zwecke sind die Gänge B und C gemacht worden. 
B ist i,io m breit, 4m lang und liegt 3,0 — 3,5 m unter dem Belag der Orchcstra. 
In seinem Boden sind nebeneinander zwei runde Vertiefungen erhalten, die durch 
eine schmale Felswand geschieden sind. Durch einen Canal D ist er mit dem 
Gange C in Verbindung gesetzt, aber dieser Zwischcncanal ist so schmal und nie- 
drig, auch liegt sein Fussboden so hoch, dass jede praktische Verwendung bei 
Theatcraufführu ngen ausgeschlossen zu sein scheint. Etwas Ähnliches gilt von den 
Canälcn C und G. Sie standen zwar vielleicht mit dem Skcncngebäudc in Verbin- 
dung, aber ihre Abmessungen sind so gering und ihre Wände sind so unregelmäs- 
sig aus dem Felsen gehauen, dass sie kaum von Schauspielern benutzt sein kön- 
nen. Dazu kommt, dass alle Canäle nicht mit spätem Schutt angefüllt waren, 
sondern mit denselben Steinsplittern, wie sie bei Herstellung der Canäle entstan- 
den. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es nur Versuchsgräben sind, die 
alsbald nach ihrer Herstellung wieder verschüttet wurden. Die Zeit der Ver- 
schüttung lässt sich nach den zwischen den Stcinsplittern gefundenen Vascn- 
scherben bestimmen. Da nur Gcfässfragmentc des V. und IV. Jahrhunderts ge- 
funden wurden, werden die Canäle frühestens im IV. Jahrhundert hergestellt 
und wieder verschüttet worden sein. Welchem Zwecke sie gedient haben oder 
dienen sollten, vermag ich nicht zu sagen. Sind es Canäle, die zur Sammlung 
von Trinkwasser oder zur Trockenlegung der Orchcstra angelegt waren? Oder 
hat man die Herstellung eines unterirdischen Ganges wie in Eretria beabsichtigt, 
aber aus irgend welchen Gründen von der Vollendung Abstand genommen? 

In der Linie E — F ist der Fels vertical abgeschnitten und der ganze Kaum 
bis zum Skcncngebäudc mit Schutt der verschiedensten Jahrhunderte angefüllt. 
Der sudliche Teil der Orchcstra (südlich von K — F) kann demnach ganz un- 
terhöhlt gewesen sein. Die Linie fallt ungefähr mit der Vorderwand des Logeions 
des Phaidros zusammen, doch ist sie nicht erst für die Fundamentirung dieser 
Wand hergestellt. Denn zwischen der Felswand und dem Fundament der Logeion- 
wand ist noch jetzt soviel Platz, dass man bequem durchkriechen kann. Ausser- 
dem geht die Abarbeitung tiefer hinunter als das Logeionfundament. 

Ob dieser unter dem südlichen Teile der Orchcstra unmittelbar vor der 
Skcnc gelegene Hohlraum irgend einen praktischen Zweck gehabt hat, wird 
unentschieden bleiben müssen. Ein sicheres Ergebniss aber haben die Nachfor- 
schungen gehabt: in dem lykurgischen Theater ist sicher kein unterirdischer 
Gang, der als charonische Stiege gedient haben könnte, vorhanden gewesen. Dass 
es in dem älteren Theater dagegen einen solchen Gang gegeben haben kann, 
lässt sich nicht leugnen, weil der grosse Hohlraum sudlich von E — F sogar 
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mehrere unterirdische Gänge aufnehmen konnte ; jedoch fehlen alle positiven 
Anzeichen für einen solchen. 

Die Grösse der Orchestra ist in den früheren Veröffentlichungen 
nicht richtig angegeben, weil der Durchmesser innerhalb der aufrechtstehenden 
Schranke aus Marmorplatten gemessen zu werden pflegte. Diese Schranke oder 
Balustrade ist erst in der römischen Periode errichtet worden, als der früher 
offene Canal mit Marmorplattcn uberdeckt wurde. Die Orchestra Lykurgs muss 
zwischen dem offenen Wasscrcanal gemessen werden und hat einen Durchmesser 
von 19,61'». Der Radius des runden Tanzplatzcs misst also 9,805™. Man durfte 
erwarten, dass dieses Mass einem runden Betrage altgriechischer Fusse ent- 
spreche, weil der Radius der Orchestra als das Grundmass des Theaters bezeich- 
net werden darf und als solches von keinem andern Masse abhangig ist. In der 
That entspricht der Betrag von 9,805™ genau 20 Ellen oder 30 griechischen 
Fussen von o,327 m (vergl. oben S. 50). Gerade das Mass von 20 Ellen oder 30 
Fassen ist im Altertum ein sehr beliebtes rundes Mass gewesen, das häufig bei 
Tempeln und anderen Bauwerken wiederkehrt. So sind z. B. die Cella des Erech- 
theion und das Mittelschiff des Parthenon ebenfalls 20 Ellen breit, die Megara 
von Troja und Tiryns scheinen dasselbe Mass gehabt zu haben und als Breite 
tles Tempels von Jerusalem wird uns auch 20 Ellen überliefert. Es mag bei 
dieser Gelegenheit erwähnt werden, dass sehr viele Abmessungen des Theaters 
nach demselben Fusse von 0,327m runde Beträge ergeben, und dass mithin das 
Theater wahrscheinlich nach diesem äginäisch - attischen Fusse erbaut ist. 

c. Das Skcnengebäude. 

Die erhaltenen Ruinen des Skcnengebäudes bestehen fast ausschliesslich aus 
Fundamentmauern, nur an wenigen Stellen sind noch Mauerstücke vorhanden, 
die einst über der Erde sichtbar waren. Es scheint daher zunächst, wenn man 
die vielen, aus den verschiedenartigsten Materialien erbauten Fundamentmauern 
sieht, kaum möglich, ihr Alter zu bestimmen und den ursprünglichen Plan des 
Baues und seine mehrfachen Umbauten festzustellen. Und thatsächlich sind auch 
die Ansichten über das Alter der vielen Mauern und Fundamente bisher sehr 
weit auseinander gegangen. Wenn man aber die Mauern nach ihren verschie- 
denen Materialien und ihrer Bauart sondert, erkennt man bald, dass es keine 
besonderen Schwierigkeiten macht, den ursprünglichen Bau und auch mehrere 
Umbauten herauszufinden. 

In erster Linie muss man aus den erhaltenen Ruinen diejenigen Mauern 
heraussuchen, welche aus demselben Material und in derselben Weise errichtet 
sind, wie die im IV. Jahrhuntert erbauten Mauern des Zuschauerraumes. Ihre 
Fundamente bestehen aus Breccia, darüber liegt zur Abdeckung eine Schicht 
von Piräuskalk nnd der sichtbare Oberbau ist, soweit er erhalten ist, aus blau- 
lichem Hvmcttosmarmor und weissem pcntelisclien Marmor hergestellt. Zeichnet 
man nur diese Mauern auf, so erhält man einen einheitlichen und vollständigen 
Grundriss, an dem nur sehr geringe Mauerstücke fehlen und ergänzt werden mus- 
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sen. Der Bau liegt symmetrisch zur Orchcstra und nimmt die ganze Südseite 
des Theaters ein. Unzweifelhaft haben wir in ihm den Grundriss des lykurgi- 
schen Skencngcbäudcs wiedergefunden. Zu dem stattlichen Zuschauerraum des 
IV. Jahrhunderts wird es sicher eine zugehörige Skenc gegeben haben. Da nun 
ein Bau dort liegt, der in derselben Technik untl mit denselben Materialien 
erbaut ist, und daher auch derselben Epoche zugeschrieben werden muss wie 
der Zuschauerraum, so ist kein Zweifel an der Zusammengehörigkeit der bei- 
den Anlagen gestattet. 

Der lykurgische Grundriss ist zwar in späteren Zeiten in mehreren Teilen 
verändert worden, hat aber im Grossen und Ganzen seine Gestalt beibehalten. 
Die nicht zu seinem Plane gehörigen Mauern, welche sämtlich andere Bauweisen 
zeigen, rühren von späteren Umbauten her, welche weiter unten beschrieben 
werden sollen und in der Errichtung eines festen Proskenion, in der Erbauung 
eines Logeion mit einem neuen Proskenion und in der Veränderung der Para- 
skenien bestanden. 

Die Skcne Lykurgs, deren reconstruirter Plan auf Tafel HI gezeichnet ist, 
hat als Hauptraum einen grossen länglichen Saal, dessen Decke vielleicht durch 
Innenstützen getragen wurde ; er hat eine Tiefe von etwa 6,40" und eine Länge 
von etwa 33 m , wenn die beiden nur punktirten Quermauern wirklich vorhanden 
waren; sonst beträgt die Länge 46,50m. An seinen beiden Enden springen nach 
Norden, also zum Zuschauerräume hin, zwei quadratische Räume vor, welche 
in den Fundamenten eine Breite von 7»» und eine Tiefe von 5» haben. Zwi- 
schen sich lassen sie einen nach Norden nicht begrenzten Platz von 20,50"> Länge 
und 5» Tiefe (an den Fundamenten gemessen). Nach Aussen schliesscn sich 
beiderseits noch zwei schmale corridorähnlichc Räume an. An den grossen Saal 
stösst nach Süden die lange, im Dionysos - Bezirk gelegene Säulenhalle, welche 
oben schon beschrieben ist; sie gehörte zu diesem Bezirk und hatte mit dem 
Skenengcbäudc nichts zu thun. Andere Mauern oder Fundamente, bei denen 
Brcccia, Piräuskalk und hymettischcr Marmor in der oben beschriebenen Reihen- 
folge verwendet sind, kommen im Skencngebäude nicht vor. Die wenigen im 
Plane punktirten Mauern sind durch keinerlei Reste gesichert, durften aber trotz- 
dem wenigstens hypothetisch gezeichnet werden, weil sie zur Vervollständigung 
des Grundrisses wesentlich beitragen. 

Was bedeuten die einzelnen Räume dieses im IV. Jahrhundert errichteten 
Gebäudes und wie war ihr Aufbau gestaltet ? 

Zunächst wird niemand bezweifeln, dass der grosse Saal die Skcne war, 
also das neben der Orchcstra gebaute Spielhaus, vor dem sich die Handlung 
der Dramen abspielte, in dem die Schauspieler scheinbar wohnten und in dem 
auch die für die Aufführungen notwendigen Gerätschaften und Kleider aufbe- 
wahrt wurden. Für seine Grundrissbildung sind ausser den Fundamenten der 
Ausscnmauern drei im westlichen Teile des Saales erhaltene Einzclfundamcnte 
wichtig, welche jedenfalls Inncnsäulcn getragen haben. Ähnliche Fundamente 
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dürfen in dem östlichen Teile mit Sicherheit ergänzt werden, weit nach dem 
Plane Zillcrs ('Eyr,\k. ip/auX. 1862 Tafel 40) bei der Ausgrabung noch ein sol- 
ches Fundament vorhanden war, das jetzt verschwunden ist. Da die Axweitc 
der Fundamente durchschnittlich etwa 3,30m beträgt, dürfen im Ganzen, wie es 
in dem Grundrisse auch geschehen ist, zehn Inncnsäulen ergänzt werden, wobei 
die beiden mittleren Säulen auf das grosse Fundament vor der Rückwand gesetzt 
sind. Die Construction der Pfeiler ist nicht so sorgfältig wie bei den sicher dem 
lykurgischen Bau zugehörigen Mauern, und man kann daher auf die Vermutung 
kommen, dass sie einer jüngeren Epoche angehören. An den römischen Bau 
ist dabei aber kaum zu denken, weil sie nicht in der Mitte des römischen Saa- 
les liegen ; somit bleibt nur der hellenistische Umbau übrig. Bei diesem können 
die Säulen in der That errichtet sein. Da aber der hellenistische Grundriss von 
dem lykurgischen nur sehr wenig abweicht, und da ausserdem in dem Skcncn- 
saalc von Epidauros schon ähnliche Fundamente für Innenstützen vorkommen, 
sind die Säulen vermutungsweise in den lykurgischen Grundriss aufgenommen. 

Ein grösseres aus Brccciaquadcrn bestehendes Fundament ist ebenfalls im 
Inneren des Saales neben der Mitte der Rückwand erhalten. Dass es zum ly- 
kurgischen Bau gehört, unterliegt keinem Zweifel ; dagegen vermögen wir nicht 
anzugeben, wozu es gedient hat. Man kann an ein Fundament für einen in dem 
oberen Stockwerk befindlichen Aufbau oder für eine nach oben führende Treppe 
oder für eine hier aufgestellte Theatermaschine denken; doch ist es nicht mög- 
lich zu einer bestimmten Entscheidung zu kommen, weil ausser dem Funda- 
mente nichts erhalten ist. 

Für eine andere im Saal befindliche Einrichtung, deren Bedeutung mir 
lange unklar war, glaube ich jetzt eine passende Erklärung gefunden zu haben. 
In der aus Brccciaquadcrn bestehenden Mauer, welche zur Verstärkung der 
Rückwand dient und keine Obcrmaucr getragen hat, erkennt man grosse nischen- 
artige Löcher, von durchschnittlich 0,35 bis 0,40m Breite, welche in glcichmas- 
sigen Abständen von etwa 2,6om eingearbeitet sind und unzweifelhaft starke 
Holzpfosten aufgenommen haben. Aber welchen Zweck haben diese mächtigen 
Balken gehabt? Eine Zeit lang dachte ich an die Pfosten grosser Regale, wel- 
che an der Rückwand des Saales angebracht sein konnten und zur Aufbewah- 
rung von Dekorationen und Costümen dienen mochten. Allein dabei erklärten 
sich nicht die grossen Dimensionen der Pfosten. Ich vermute jetzt, dass die 
Hölzer für den Aufbau des Episkcnion, des oberen Stockes der Skcne gedient 
haben. Das steinerne Skenengebäude war wahrscheinlich nur ein Stockwerk 
hoch, und darüber befand sich ein Oberstock aus Holz, der je nach den Be- 
dürfnissen des Dramas gestaltet war. In einigen Stücken konnte er ganz fehlen, 
in anderen bildete er ein zweites Stockwerk eines Wohnhauses und erhob sich 
dann wahrscheinlich unmittelbar über der Vorderwand, in anderen stellte er 
die Wohnung der Götter im Olymp vor und lag dann gewiss weiter zurück, in 
noch anderen war er vielleicht selbst zwei Stockwerke hoch, sodass die Skcne 
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in diesem Falle drei Stockwerke enthielt. Dieses Episkenion hätte man freilich 
auch aus kurzen Hölzern oben auf dem Hache der Skene zusammenfügen kön- 
nen, aber es gewann bedeutend an Festigkeit, wenn die Hauptpfosten, an die 
sic'i der übrige Hau anlehnte, bis in das Frdgcschoss hineinreichten und dort 
im Boden Iicfestigt waren. Für die Verwendung starker Holzpfosten zum Auf- 
bau der Skene und für ihre Befestigung im Boden bietet das Theater von Per- 
gamon das beste Beispiel (vcrgl. Abschnitt II). Zur Bestätigung für unsere Er- 
klärung der Locher darf darauf hingewiesen werden, dass sie nicht an der 
ganzen Rückwand des Skcncngcbäudes, sondern nur in dem von uns ergänzten 
mittleren Saale vorhanden sind und sich also seitlich nur bis etwa zur Mitte 
der Paraskenien ausdehnen. 

über die Vorderwand der Skene vermochte ich früher nichts zu sagen, 
weil ausser dem Fundament aus Breccia nur an beiden Enden (hinter den 
Paraskenien) Stücke der Euthynteria aus Porös und der Schwelle aus hymetti- 
schem Marmor erhalten sind. Aber die im vorigen Jahre erfolgte Auffindung 
des Gebälkes und der Säulen der Paraskenien hat eine Handhabe gegeben, 
auch die Skenenwand mit einiger Wahrscheinlichkeit zu ergänzen. Wir müssen 
deshalb zuerst die Paraskenien betrachten und kehren dann später zur Vor- 
derwand der Skene zurück. 

Die beiden Paraskenien, wie sie jetzt noch mit ihren Schwellen und 
einigen aufrecht stehenden Säulentrommeln erhalten sind, stammen nicht aus 
der Zeit des Lykurg, sondern gehören einer jüngeren Bauzeit an. Man braucht 
nur die einzelnen Steine der Schwellen flüchtig zu betrachten, um sofort zu 
erkennen, dass sie älteren Hauwerken entnommen und hier in nachlässiger Weise 
zusammengefügt sind. Auch ihre Fundamente sind aus verschiedenem Mate- 
rial erbaut, was beim lykurgischen Bau nicht vorkommt. In der Abbildung 19 
ist der jetzige Zustand des westlichen Paraskcnion genauer angegeben, als in 
dem grossen Plane. Die Klammern und Dübel, welche auf den Schwcllstcincn 
sichtbar sind, passen nicht zu der jetzigen Verteilung der Säulen, wie sie sich aus 
den erhaltenen Vorzeichnungen ergiebt, sondern sind angelegt, als tlie Schwellen 
in anderer Weise zusammengefügt waren. Die Art der früheren Zusammen- 
setzung ergiebt sich bei genauerer Betrachtung der einzelnen Steine von selbst. 
Man bemerkt bald einen Eckstein von 1,41 '» iJinge, an dessen einem Ende 
ehemals eine ganze Säule stand und dessen anderes Ende die Standspur einer 
halben Säule trägt. Von den übrigen sind drei Steine nicht nur gleich lang 
(1.27m), sondern haben sicher an ihren beiden Enden je eine halbe Säule 
getragen. Die Säulen standen also mit ihren Axen genau auf den Stossfugen 
der Schwellen. Fügt man nun an die drei gleichen Schwellen beiderseits je 
einen Eckstein an und ergänzt auf den Fugen und an beiden Ecken je eine 
Säule, so erhält man das folgende Bild einer sechssäuligen Fassade, bei dem 
die Sternchen die Säulenaxen bedeuten : 
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Da die ganze Länge genau der Breite der Paraskcnien entspricht, haben 
wir mit Sicherheit die Einteilung der alten Vorderwand wiedergefunden. Wo 




Figur 19. (irundriss des westlichen l'araskenion. 



diese gestanden hat, lehren die Fundamente, welche etwa 1,90™ vor der spa- 
teren Säulenwand noch teils erhalten, teils durch Einarbeitungen des Felsens 
gesichert sind. 

Bestätigt wird diese Ergänzung durch die Gebälkstücke (Architrave und Tri- 
glyphcnblöcke), welche in der Nähe noch jetzt herumliegen und ebenfalls Säu- 
lenabstände von 1,27m verlangen. Zwei derselben sind in den Figuren 20 und 




Figur 20. Gebälk des l'araskenion. AufrUv 



21 abgebildet. Fine technische Eigentümlichkeit dieser Steine ist von besonderer 
Wichtigkeit, weil sie nicht nur an dem choregischen Monument des Thrasyllos, 
sondern auch an dem einzigen noch aufrecht stellenden Stucke des lykurgi- 



64 



sehen Skcncngcbäudcs (in der westlichen Parodos) wiederkehrt. An den Stossfugcn 
ist nämlich ein Schutzsteg stehen geblieben, dessen Gestalt aus der Abbildung 
20 zu erkennen ist. Die Steine waren schon vor dem Versetzen ganz bear- 
beitet und würden daher bei dem Zusammenfügen leicht ihre scharfen Kanten 
verloren haben, wenn nicht jene schmalen Streifen des Werkzolls neben den 
Fugen stehen gcbliel>cn waren. Selbstverständlich sollten sie später abgearbeitet 
werden, wozu man aber im Altertum nicht mehr gekommen ist. Jetzt sind sie 
für uns wertvolle Zeugen für die Zugehörigkeit des Gebälks zum lykurgischen Bau. 

Leider sind keine zugehörigen Geisa gefunden, welche durch den Zustand 
ihrer Oberfläche für die Reconstruction des Oberbaues hätten lehrreich wer- 
den können. Dafür kennen wir aber die Säulenschäfte der lykurgischen Fas- 
sade ; es sind nämlich dieselben Säulen, welche noch jetzt fast 2'" hoch aufrecht 



stehen. Dass diese nicht für die späteren "Paraskenien hergerichtet sind, geht 
aus dem Umstände hervor, dass sie an ihrer Unterfläche Dübellöchcr besitzen, 
welche nur bei den älteren, nicht aber bei den jüngeren Standspuren des 
Stylobates wiederkehren. Sie gehören also zu dem älteren Bau. 

Der untere Durchmesser beträgt ungefähr 0,51™, den oberen kennen wir 
leider nicht, weil kein Schaft in ganzer Höhe erhalten ist ; auch die Höhe 
der Säule ist unbekannt. Nur annähernd vermögen wir sie nach den Verhält- 
nissen anderer Bau.vcrke aus dem unteren Durchmesser zu berechnen. Beim 
Parthenon ist die Höhe gleich 5,5 Durchmessern, bei den Propyläen in Athen 
5,6, bei dem jüngeren Tempel in Ncmca 6,5 und bei der Attalos - Stoa in 
Athen 7,2. Für einen aus dem IV. Jahrhundert stammenden Bau müssen wir 
hiernach die Höhe zu mindestens 6 unteren Durchmessern annehmen ( Die Höhe 
der etwas älteren Säulen an der Vorhalle des Thersilion in Mcgalopolis setzt 
R. W. Schultz zu ö bis 6,5 Durchmessern an; vergl. Hxcav. at Mcgalopolis, 
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Figur 21. Archilrav des l'araskcnion. Unteraiisielit 
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S. 30). Die Säulcnhöhc betrug daher wahrscheinlich 6x0,51 3,06m. Um die 
ganze Höhe der Säulcnwand zu erhalten, haben wir noch die Höhe der Schwelle 
mit 0,19m des Architravs und Triglyphon mit 0,72»» und des fehlenden Geison, 
welches zu mindestens 0,12™ angenommen werden darf, zu der Säulenhöhe hinzu- 
zurechnen und erhalten so 4,09m . Es mag schon hier erwähnt werden, dass 
dieses Mass bei dem späteren Umbau dadurch etwas geringer wurde, dass die 
neue Schwelle, wie die Bearbeitung zeigt, nicht mehr wie die ältere ganz sichtbar 
blieb. Um deutlich auszudrücken, dass das Höhenmass nicht ganz genau bekannt 
ist, runden wir den Betrag von 4,09 auf 4m a b. 

Bei der grossen Wichtigkeit, welche dieses Mass für die Geschichte des 
Theaters hat, ist es angebracht darauf hinzuweisen, dass wir die Höhe der Säu- 
len auch aus der uns bekannten Höhe des Gebälkes (ohne Geison) berechnen 
können. Beim Parthenon und bei den Propyläen verhält sich die Gebälkhöhe 
zur Säulenhöhc wie 1 13,9, bei der Attalos -Stoa wie 1:5,3. Nach den soeben 
berechneten Massen ist bei unserer Skcnenwand das entsprechende Verhältnis 
1:4,3, w,r haben daher die Säulenhöhc durchaus nicht zu hoch angenommen. 

Ist es hiernach sicher, dass die beiden Paraskenien eine sechssäulige do- 
rische Stützenstellung von 4m Höhe hatten, so würde man noch im Zweifel 
sein können, ob die Eckstützen Parastadcn oder runde Säulen gewesen sind, 
wenn nicht der in Figur 21 abgebildete Eckarchitrav der Ncbcnscitc das letz- 
tere dadurch sicher stellte, dass seine Unterseite glatt bearbeitet ist und of- 
fenbar von unten sichtbar war. An den N'cbcnscitcn der Paraskenien sind 
demnach auch SäulcnöfTnungen gewesen. Wenn das aber feststeht, so dürfen 
wir weiter vermuten, dass die Säulenstellung nicht nur an den Innenseiten der 
Paraskenien, sondern auch an der ganzen Vorderwand der Skcne entlang lief. Zu 
diesem wichtigen Ergebnis hätten wir auch durch eine andere Überlegung 
gelangen können. Das athenische Theater wurde nicht nur zu den skenischen 
Aufführungen, sondern auch zu Volksversammlungen benutzt. Wie es schon im 
V. Jahrhundert, als es noch hölzerne Sitze hatte, jährlich einmal zu einer 
nach den grossen Dionysien abgehaltenen Versammlung verwendet worden 
war, so diente es, nachdem der grosse steinerne Sitzraum hergestellt war, als 
gewöhnlicher Ort für fast alle Volksversammlungen. Hierbei durfte das unde- 
korirte Skenengebäude nicht ganz des architektonischen Schmuckes entbehren. 
Wenn nun die Seitenbauten mit Säulen ausgestattet waren, so war vermutlich 
auch der mittlere Teil des Gebäudes in ähnlicher Weise geschmückt. 

Wir besitzen ein gutes Mittel, die Richtigkeit dieser Vermutung durch eine 
mathematische Probe zu controliren. Wir kennen den Abstand der Paraskenien 
von einander und auch den Vorsprung der Paraskenien vor der Skenen - Vor- 
derwand. Wenn beide Abmessungen durch die Axweitc der Säulen oder der 
Triglyphcn teilbar sind, so ist dadurch eine wertvolle Bestätigung für die Rich- 
tigkeit unserer Ergänzung gewonnen. Dies ist nun in der That der Fall. Die 
Länge der Skenc zwischen den Paraskenien entspricht gerade 17 Axweiten der 

9 



66 



L Abschnitt. 



Das Dionysos - Theater in Athen. 



Säulen oder 34 der Triglyphcn und der Vorsprung der Paraskenien 4 Säulen- 
oder 8 Triglyphcn - Axwcitcn. 

Ich musste liicrbei auch die Triglyphcn - Axwcitcn heranziehen, w eil bei den 
Säulen - Axvveiten eine Unregelmässigkeit dadurch entstehen kann, dass ein In- 
tcrcolumnium, das als Durchgang dient, grösser ist und statt zwei entweder 
drei oder sogar vier Triglyphcn enthält (vergl. z. B. die Propyläen der Akro- 
polis). Bei den Triglyphcn - Axwcitcn dürfen dagegen keine Abweichungen vor- 
kommen. In unserem Falle müssen wir bei den Stutzen der Skcnenwand sogar 
unbedingt eine solche Unregelmässigkeit annehmen, weil der Abstand der Säulen 
so gering ist, dass er für die als Durchgang dienenden Öffnungen viel zu klein 
ist. Die Axweitc beträgt 1,27"', der untere Säulcndurchmcsscr 0,51"', folglich 
bleiben für das Intcrcolumnium nur 0,76"' übrig. Dass ein solches Mass zu klein 
ist, liegt auf der Hand, und zwar nicht nur für die Hauptthür in der Mitte 
der Skcnc, sondern auch für die Ncbenthürcn, welche in einem Theater des IV. 
Jahrhunderts neben der mittleren Thür kaum fehlen werden. Die grosseren Ax- 
wcitcn der Durchgänge müssen entweder 3 Triglyphcn entsprechen, also 1,90m 
betragen, oder 4 Triglyphen entsprechen und dann 2,54m messen. Wir werden, 
da die Mittclthür gewöhnlich grösser als die beiden anderen ist, für die mittlere 
Thür das letztere, für die beiden Ncbenthürcn tlas erstcre Mass annehmen. Wenn 
wir nun sehen, dass dieser Ansatz durch mehrere Thatsachcn bestätigt wird, 
so werden wir ihm einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit nicht absprechen 
können. 

Diese Thatsachen sind folgende : Erstens ist diese Einteilung die einzige, 
welche mathematisch in Betracht kommt, wenn man 34 Triglyphenabständc auf 
die Axweitcn so verteilen will, dass 3 Intercolumnien grösser als die gewöhn- 
lichen, je zwei Triglyphen umfassenden Abstände sind, und dass eine Öffnung 
in die Mitte fällt. Zweitens ist der mittelste Säulcnabstand des später gebauten 
hellenistischen Proskenion mit 2,48« fast genau so gross wie der entsprechende 
Abstand der älteren Saulcnwand. Drittens erhalten wir für die ganze Skcnen- 
wand genau dieselbe Anzahl von Säulen, welche auch das jüngere Proskenion 
aufweist, nämlich 16 Säulen einschliesslich der Ecksäulen. Viertens erklärt sich 
dann die kleine Vergrösscrung der gewöhnlichen Axweitcn, welche das jüngere 
Proskenion zeigt, in einfacher Weise dadurch, dass man die mittelste und grösste 
Axweitc fast unverändert beibehalten und das durch den Fortfall der beiden 
Seitenthüren entstehende Plus auf alle übrigen Axwcitcn verteilt hat. Diese wur- 
den so etwas grösser, sie wuchsen von 1,27 auf i,37 m . 

War die Vorderwand der Skenc eine offene Säulcnwand wie die Vorder- 
wand der Paraskenien, oder waren die Intercolumnien mit Mauern geschlossen ? 
Der Zustand der Ruine und die Mcrcchnung, die wir vorher angestellt, geben 
zusammen eine bestimmte Antwort auf diese Frage. Auf dem 1,35« breiten Fun- 
damente der Skcnenwand liegt nämlich noch jetzt an beiden Seiten hinter den 
Paraskenien eine nur 0,70m breite Schicht aus Porös und darüber an einer Stelle 
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noch ein Stück der marmornen Schwelle von nur o,6e>w Breite. Es war mir 
früher ganz unerklärlich, warum die Wand, deren Reste in jenen Steinen erhalten 
sind, nur auf der hinteren Hälfte des Fundamentes lag und die vordere Hälfte 
frei liess. Zwar konnte man vermuten, dass Säulen oder Halhsäulcn auf dem 
vordem Teile gestanden hätten, doch vermochte ich früher keinen positiven Be- 
weis für das ehemalige Vorhandensein von Säulen anzugeben. Nachdem jetzt 
die Säulen und das Gebälk der Paraskenien gefunden sind, und dieselbe Archi- 
tektur auch für die Skcnc nachgewiesen ist, kann es kaum einem Zweifel unter- 
liegen, dass auf der hinteren Hälfte eine geschlossene Wand, auf der vorderen 
dagegen Säulen gestanden haben. Fraglich kann nur sein, ob die Stützen Halb- 
säulen oder volle Säulen waren. Wenn in dem ergänzten Grundriss ganze Säulen 
gezeichnet sind, so ist das nicht willkürlich geschehen, sondern der Abstand 
der Säulenmitten von der Wand ergab sich aus der Verteilung der Säulen und 
der Triglyphen an den äusseren und inneren Seiten der Paraskenien. Die Lösung 
wird dadurch bestätigt, dass die Säulen des späteren hellenistischen Proskenion 
höchstwahrscheinlich dieselben Säulen sind, welche einst dicht vor der Skencn- 
wand gestanden haben. 

Wie hiernach die Paraskenien ausgesehen haben, ist aus den Grundrissen 
auf Tafel IV und in Figur 22 zu ersehen. Letztere stellt das westliche Para- 
skenion dar und giebt in punktirten Linien auch seine jüngere, weniger vorsprin- 
gende Gestalt wieder. Ebenfalls durch punktirte Linien ist die Einteilung der 
Holzbalkendecke angedeutet, wie sie auf Grund der an der Rückseite des Ge- 
bälks vorhandenen Löcher für die jüngere und mit Wahrscheinlichkeit auch für 
die ältere Zeit ergänzt werden darf. 

Wir nahmen oben als fast selbstverständlich an, dass die Vorderwand der 
Skcnc drei Thüren gehabt habe, sind aber verpflichtet unsere Gründe dafür anzu- 
geben, weil in den späteren festen Proskenicn meist nur eine Thür vorhanden 
ist. Wir stützen uns dabei einmal auf die literarische Überlieferung, namentlich 
auf die antiken Dramen, welche vielfach eine dreithürige Skene verlangen ; 
sodann auf einige alte Skcncngcbäudc (in Erctria, Magnesia und Assos), bei 
denen die mittlere Skene aus drei nebeneinander liegenden Zimmern bestand, 
die selbstverständlich je eine Thür hatten ; endlich auf die kleinasiatischen und 
italischen Theater, die alle mindestens drei Thüren in der Skcncnwand zeigen. 
Wenn die hellenistischen Theater mit festen Proskenicn und beweglichen Pinakcs 
gewöhnlich nur eine Thür hatten, so widerspricht das desshalb nicht, weil an 
diesen Proskenicn jederzeit durch Fortnahme von Pinakcs noch beliebig viele 
Thüren hergestellt werden konnten (vcrgl. die Einrichtung in Dclos). 

Während die Saulcnabständc der Skene durch die dahinter liegende Wand 
geschlossen waren, scheinen die Intercolumnien der Paraskenien gewöhnlich offen 
gewesen zu sein. Musstcn sie bei den dramatischen Vorstellungen geschlossen 
werden, so war das jederzeit durch Vorhänge oder bemalte Holztafeln leicht 
zu machen. An dem Bau selbst ist über die Art des Verschlusses nichts zu 
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sehen, auch habe ich nichts entdecken können, was auf die Anbringung von 
Periaktcn hinwiese, jener Drehmaschinen, die an den Parodoi angebracht waren. 

Zwischen den beiden Paraskcnien und vor der Vorderwand der Skcnc 
liegt ein grosser freier Platz, von 20,80m Länge und 4,93™ Tiefe, der auf 
drei Seiten von Säulen umgeben war, nach der vierten Seite, nach der Ür- 
chestra hin, aber keine Begrenzung hatte. Wozu hat dieser Platz gedient ? 

Dass er nicht mehr zur Orchcstra gehörte, zeigt ein Blick auf den Grund- 
riss, denn der volle Orchestrakreis geht gerade an ihm vorbei. Nach der gc 
wohnlichen Annahme ist hier eine IO bis 12 Fuss hohe, Proskenion genannte 
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Figur 22. Westliche» l'araskenion. Ergänzter (irundriss. 

Bühne erbaut gewesen, und thatsächlich hat hier auch in hellenistischer Zeit, 
wie wir später sehen werden, ein mit Säulen geschmücktes 4m hohes Proskc- 
n i o n gestanden. Dass aber dieses Podium nicht der gewöhnliche Spielplatz 
der Schauspieler, also keine Bühne war, sondern den Hintergrund des in der 
Orchestra stattfindenden Spieles bildete, werden wir an anderer Stelle (vergl. 
Abschnitt VII) nachzuweisen haben. Hier haben wir nur zu constatiren, dass 
zur Zeit des Lykurg keinerlei ständiger Bau den grossen Platz eingenommen 
hat, denn es fehlt jede Spur einer Mauer oder eines Fundamentes aus dem 
IV. Jahrhundert. Wenn trotzdem irgend ein Bau dort war, so kann es nur ein 
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provisorischer aus Holz und Zeug bestehender gewesen sein, der bei jedem 
Drama eine andere Gestalt haben musste und daher nicht einmal steinerne 
Fundamente haben konnte. 

Man hat nun neuerdings behauptet, dass der Platz von einer niedrigen, 
nur etwa 5 Fuss hohen Bühne eingenommen gewesen sei. Dass eine solche 
Hypothese ganz willkürlich ist, den Angaben der Schriftsteller (namentlich des 
Vitmv) widerspricht und in die F.ntwickclung des Theaters überhaupt nicht hin- 
einpasst, ist hier nicht der Ort darzulegen. Aber auch mit dem thatsüchlichen 
Zustande der Ruinen, den wir hier zu besprechen haben, lässt sie sich nicht 
in Einklang bringen. Zunächst ist nicht abzusehen, warum die Vorderwand einer 
solchen Bühne nicht aus Stein hätte errichtet werden können, zumal der von ihr 
eingenommene Platz keinen Teil des Orehestrakreises bildete und daher auch bei 
den kyklischen Chortänzen nicht gebraucht wurde ; auch sind ja die römi- 
schen Bühnen dieser Form stets mit einer steinernen Vorderwand versehen ; 
aber von einer solchen Steinwand findet sich im lykurgischcn Theater nichts. 
Sodann hätte eine solche Bühne nicht nur, wie es im römischen Theater der 
Fall war, von der Orchestra aus auf einer Treppe erstiegen werden müssen, 
sondern auf der anderen Seite hätten die Schauspieler wieder ebenso tief in die 
Skene hinuntersteigen müssen; denn an dem lykurgischen Bau ist die wichtige 
Thatsache zu constatiren, dass der Fussboden im Inneren der Skene nur um 
eine einzige Stufe höher liegt als der Orchcstrabodcn. Ist es nun wohl denkbar, 
dass die Griechen nicht auf den einfachen Gedanken gekommen wären, den 
Boden im Inneren der Skene, wie es die Römer stets gethan haben, in die 
Höhe des vermeintlichen Logeion zu legen? Ferner würde eine Bühne der ange- 
nommenen Art die in der Skenenwand befindlichen Thüren und Säulen in der 
Mitte durchschnitten haben ; für die Säulen liesse sich das dadurch noch eini- 
germassen erklären, dass sie durch eine Dekoration verdeckt und daher nicht 
sichtbar gewesen seien, aber für die Thüren ist dieser Ausweg verschlossen, 
weil sie selbst durch eine Dekoration nicht in Wirklichkeit höher gemacht 
werden konnten. Sodann muss man sich fragen : Was konnte die Athener 
in der hellenistischen Zeit veranlassen, an Stelle dieser vermeintlichen niedri- 
gen und geräumigen Buhne aus Holz eine 4m hohe schmale und im höchsten 
Masse unpraktische Bühne aus Stein zu errichten ? Ist es nicht auffallend, 
dass erst die Römer dieses unbequeme Podium wieder abgeschafft und durch 
die alte Bühne ersetzt haben sollen ? Unbedingt ist die Annahme natürlicher 
und richtiger, dass dieselbe Einrichtung, die wir in hellenistischer Zeit in Stein 
zwischen den Paraskenien finden, vorher in Holz dort gewesen ist ; sie ist es 
um so mehr, als die Herstellung aus Holz bei einer den Hintergrund des Spieles 
bildenden Dekoration nicht nur verständlich , sondern , solange die Dramen 
verschiedenartige Scenerien verlangten, sogar notwendig war. 

Diese Gründe stellen es für uns ausser Zweifel, dass zwischen den Para- 
skenien zur Zeit des Lykurg eine Dekoration, ein bewegliches Proskenion, auf- 
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geschlagen wurde, vor welchem die Dramen sich abspielten. Welche Gestalt das 
Proskenion in den einzelnen Stucken hatte, lässt sich nur aus dem Inhalt der 
letzteren cinigermassen ermitteln. Der Bau seihst giebt darüber keine Auskunft. 
Dass aber der grosse Platz von fast 2i»> Länge und etwa 5m Tiefe zur Aufstel- 
lung einer Tcmpclvorhallc oder mehrerer Wohnhäuser oder einer Burgmauer 
mit ihrem Thorc oder des Vorbaues eines Königspalastes sehr gut ausreichte, 
werden namentlich diejenigen nicht leugnen wollen, welche sogar alle diese 
Dinge auf einer schmalen Bühne dicht vor der Wand aufschlagen und trotz- 
dem noch d >rt spielen lassen wollen. 

Noch Lines lehrt der Bau, was nicht übersehen werden darf. Die I lohe 
der Skene ist mit 4m s r > gewählt, dass in den meisten Fällen ihr Dach mit dem 
Dach des Proskenion ubereinstimmte. Es war dadurch die Herstellung eines 
Oberstockes, eines Turmes oder irgend eines anderen Episkenion sehr erleichtert. 

Was auch das veränderliche Proskenion Klarstellen mochte, in den festen 
Seitenbauten der Paraskcnicn fand es seinen Abschluss. Für manche Schmuck- 
wände hätte der seitliche Abschluss allerdings fehlen können, für andere war 
er aber sehr erwünscht. Gewöhnlich werden die Säulen der Paraskenien sichtbar 
und zwischen ihnen bemalte Pinakcs angebracht gewesen sein ; im Notfälle 
konnten aber auch sie mit Dekorationen verdeckt werden. 

Zwischen den Paraskenien und dem Zuschauerraum liegen zu beiden Seiten 
der Orchestra die I Iaupteingänge zum Theater, die beiden Parodoi. An ihrer 
schmälsten Stelle sind sie etwa 2,ijodj breit, sodass vier Personen bequem ne- 
beneinander hindurchgehen konnten. In mehreren Theatern waren die seitlichen 
Zugänge durch besondere Thorbatiten abgeschlossen (z. B. in Epidauros und 
Delos) ; ob auch in Athen zur Zeit Lykurgs solche Thore vorhanden waren, 
ist nicht bekannt. In der westlichen Parodos sind der äussersten Ecke des Ske- 
nengebäudes gegenüber Anschlusspuren einer Schwelle an der Stützmauer des 
Zuschauerraumes zu sehen, welche auf einen Thorabschluss hinweisen. Doch 
wissen wir weder, wie er gestaltet war, noch welcher Zeit er angehört. In der 
ergänzten Zeichnung des lykurgischen Planes ist desshalb der Thorabschluss 
nur durch punktirtc Linien angedeutet. 

Die Parodoi dienten nicht nur den Zuschauern, sondern auch dem Chore 
als Zugänge zum Theater. Dass nach unserer Ansicht auch die Schauspieler, 
welche nicht aus der Skene kamen, die Orchestra auf diesem Wege betraten, 
werden wir weiter unten darlegen. 

Beitie Seiteneingänge waren mit Weihgeschenken und anderen Bildwerken 
ausgestattet, deren Basen und Fundamente bei der Ausgrabung des Theaters 
noch in grösserer Zahl vorhanden waren (vergl. den Gnmdriss E. Zillers in der 
Ejr.u.. äpy. von 1 862 und die Beschreibung von A. Russopulos in derselben 
Zeitschrift S. 139); jetzt sind nur noch wenige von ihnen erhalten. Die fortge- 
brochenen Fundamente sollen aus verschiedenartigen antiken Steinen in roher 
Weise zusammengesetzt und daher byzantinischen Ursprungs gewesen sein. Nach 
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dem Grundrisse Zillers kann man das kaum für richtig halten. Die einzige, jetzt 
noch an ihrer alten Stelle befindliche Basis, deren Entstehungszeit genau bekannt 
ist, ist das in der östlichen Parodos in seinen unteren Teilen erhaltene chore- 
gische Monument, welches der Agonothct Xcnokks nach sdnem Siege im Jahre 
307/6 geweiht hat (vergl. E. Reisch, Griech. Weihgeschenke, S. 118). Die übrigen 
noch jetzt erhaltenen Hasen, nämlich zwei in der westlichen und eine in der 
ostlichen Parodos, gehören der römischen Periode an. Die Basis, welche nach 
der erhaltenen Inschrift ein Standbild Menanders getragen hat, ist nicht an 
ihrem alten Platze gefunden worden ; wo sie ehemals stand, ist daher unbekannt. 

Dagegen können wir die Stelle bestimmen, wo «las auf S. 38 erwähnte 
Standbild des Dichters Astydamas aufgestellt war. Unter den im Skenengcbäudc 
gefundenen Steinen befindet sich nämlich ein Block aus blauem hymettischen 
Marmor, welcher wegen seiner 

eigentumlichen Gestalt (vergl. _ ' ~~~ "~^»-~-IZZ~7 - . , 



Figur 23) sicher am unteren 
Ende der westlichen Stützmauer 
als Teil einer Basis gestanden 
haben muss und jetzt seine alte 




Stelle wieder einnimmt. Ähnli- 
che Basen sind in mehreren 
anderen Theatern am Ende der 
Stützmauern gefunden. Die Ein- 
arbeitung für das Deckgesimse 
der Stützmauer ist auf der Zeich- 
nung zu erkennen. Auf der zur 
Orchestra hin gerichteten Seite 

trägt die Basis die Buchstaben Figur. 23. Block von .Icr ISasis einer Statue de% A-tydaina*. 

Am*. Der jetzt fehlende Nc- 

benblock hat offenbar die andere Hälfte des hier zu ergänzenden Namens ge- 
tragen, als welcher nach dem Vorschlage U. Köhlers (Athen. Mittheil. III, S. 
116) mit Sicherheit Astydamas angenommen werden darf. Denn dieser war nicht 
nur im IV r . Jahrhundert einer der beliebtesten Dichter, sondern wir wissen auch, 
dass ihm nach der Aufführung seines Stuckes Parthcnopaios die Aufstellung einer 
Statue zuerkannt wurde (vergl. a. a. O. Anm. 1.). Von der Aufführung des Parthe- 
nopaios ist uns zufällig inschriftlich das Jahr bekannt; nach C. I. A. II, 973 
erfolgte sie im Jahre 340. Die Aufstellung des Standbildes wird bald darauf 
stattgefunden haben. Auf die Bedeutung dieser Basis für die Bestimmung der 
Erbauungszeit des Theaters wurde schon hingewiesen. Früher hatte ich mit W. 
Christ (Das Theater des Polyklet, in den Sitzungsber. «Icr bayer. Akad. 1894, 
S. 3) angenommen, dass die Standbilder des Miltiades und Thcmistoklcs an 
den beiden Ecken des Sitzraumes aufgestellt gewesen seien, indem ich mich 
auf die Scholien zu dem Rhetor Aristides (III, 535 und XIAT, 13) stutzte. Allein 
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nachdem die Basis mit der Aufschrift des Astydamas ihren richtigen Platz 
erhalten hat, können jene Feldherrn nicht mehr in Frage kommen. Die Nachricht 
der Scholien muss daher durch ein Missverständniss des Aristides entstanden 
sein, wie schon U. v. Wilamowitz, Aristoteles und Athen I, S. 263 ausge- 
sprochen hat. Welches Standbild dem Astydamas gegenüber an der anderen 
Ecke des Sitzraumes aufgestellt war, ist nicht bekannt. Das Epigramm, welches 
für die Statue des Astydamas gedichtet war, ist uns erhalten (vcrgl. Prcgcr, Inscr. 
metr. 158) und stand wahrscheinlich auf dem jetzt fehlenden Obcrstcinc der Basis. 

Schliesslich haben wir noch die Seitenräume zu erwähnen, welche sich bei- 
derseits an die Skene und ihre Paraskcnien anschlicssen. Ihre Grundrissform 
ist nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen, weil selbst die Fundamente bei den 
späteren Umbauten des Skenengebäudes vielfach beschädigt worden sind. Zunächst 
lag wahrscheinlich neben dem Skenensaal je ein grosses quadratisches Zimmer 
und davor neben den beiden Parodoi je ein schmaler corridorähnlicher Raum. Die 
beiden Zimmer können vielleicht dem Chor als Aufenthaltsort gedient haben, 
doch ist es auch möglich, dass sie von dem Skenensaal nicht getrennt waren 
und mit diesem einen einzigen langen Saal bildeten. Die beiden eorridorähn- 
lichen Räume wird man nach Analogie der entsprechenden Teile des Skcncn- 
gebäudes von Epidauros am liebsten für Rampen oder Treppen halten, die zum 
überstock der Paraskenicn hinaufführten ; doch ist auch hier die Trennungswand, 
wie ein Blick auf den Grundriss der erhaltenen Mauern (Tafel III) zeigt, nicht 
vorhanden und daher die ehemalige Existenz der schmalen Räume nicht voll- 
kommen sicher. Gut erhalten ist nur die Nordwand des westlichen Raumes mit 
ihren noch an Ort und Stelle befindlichen Orthostaten und die an ihrem west- 
lichen Ende liegende Thür, welche das Skenengebäude mit der Parodos verband. 
Spuren einer Treppe oder Rampe sind an der Innenseite der Wand nicht zu 
erkennen. 

Die schmalen Räume können aber auch in anderer Weise erklärt werden. 
In dem Theater von Megalopolis werden wir die sicheren Reste der Einrichtung 
einer « scaena ductilis » , einer seitlich verschiebbaren Schmtickwand kennen 
lernen. Im athenischen Theater kann eine ähnliche « scaena ductilis » vorhan- 
den gewesen sein; dieselbe muss aber aus zwei Stücken bestanden haben, die 
nach rechts und links auseinander gezogen werden konnten, weil der Zwi- 
schenraum zwischen den Paraskenien doppelt so gross ist als jeder der Sei- 
tenbauten. In der rechten Hälfte des ergänzten Grundrisses auf Tafel IV ist 
angedeutet, wie man sich eine solche verschiebbare Hintergrundswand denken 
könnte ; in der linken Hälfte ist dagegen eine Treppe durch punktirte Linien 
gezeichnet. Leider fehlt, soviel ich sehe, jede Möglicheit, dieser Hypothese für 
Athen durch irgend welche erhaltenen Reste einen gewissen Grad der Wahr- 
scheinlichkeit zu verschaffen. 

Trotz der grossen Zerstörung, welche das Skenengebäude des Lykurg in 
Folge der späteren Umbauten erfahren hat, Hess sich sein Grundriss in allen 




Das helleni*ti»che Theater. 



73 



wesentlichen Punkten wiederherstellen. Wir fanden einen grossen Saal, dessen 
Vorderwand mit Säulen geschmückt war und soweit von der Orchcstra abstand, 
dass zwischen beiden ein provisorisches Proskenion als Hintergrund für die dar- 
gestellte Handlung aufgebaut werden konnte ; ferner zwei weit vorspringende 
Vorbauten, die Paraskenien, ebenfalls mit Säulen ausgestattet und dazu be- 
stimmt, das Proskenion beiderseits abzuschliesscn oder auch eine verschiebbare 
Skcncnwand aufzunehmen ; und endlich Nebenräume, die auf beiden Seiten an 
die Skene angebaut waren. Von einem Logeion fanden wir dagegen keine Spur; 
wir konnten uns auch davon überzeugen, dass es nicht etwa nur deshalb fehlt, 
weil es aus Holz bestand, sondern dass es überhaupt niemals vorhanden ge- 
wesen sein kann. Auch die wichtige Thatsachc konnten wir feststellen, dass 
die Skene mit Einschluss der Paraskenien und des Proskenion soweit von dem 
Zuschauerraum entfernt liegt, dass die Orchcstra, als voller Kreis gezeichnet, 
erst die vorderste Linie der Paraskenien berührt. 

Der Bau des Lykurg hatte eine wichtige Veränderung in dem Verhältnis 
des Theaters zum Dionysosbezirk hervorgerufen. Früher lag das Theater, d. h. 
die Orchestra und der Zuschauerraum, innerhalb des heiligen Bezirks ; man sass 
iv Avcvüseu, wenn man dem Festspiel zusah, oder wenn man nach den grossen 
Dionysien eine Volksversammlung im Theater abhielt. Durch den Bau des 
festen Skenengebäudes hatte sich dies geändert : ein langes Gebäude trennte den 
Zuschauerraum dauernd von dem Heiligtum ; man sah den Tempel des Dio- 
nysos nicht mehr, wenn man auf den Stufen des Theaters sass. Zwar gehörte 
das Theater noch immer zu dem Heiligtum, aber es bildete einen besonderen 
Bau neben demselben. So erwähnt denn auch Pausanias zuerst den Bezirk *pb ? 
tw OiaTpu, beschreibt darauf das Odeion des Perikles und geht dann erst zum 
Theater selbst über ( i , 20, 2 ). 

Das lykurgische Theater mit seinen zahlreichen und bequemen Sitzplätzen 
und mit der die Schallwellen der Stimme zusammenhaltenden Skene war für 
die Volksversammlungen so sehr geeignet, dass die Athener sehr bald dazu 
übergegangen sind, das Theater an Stelle der Pnyx als gewöhnlichen Platz für 
die Volksversammlungen zu benutzen. In dem alten Halbrund der Pnyx wurden 
vom Ende des vierten Jahrhunderts ab nur noch einzelne besondere Ver- 
sammlungen abgehalten (vergl. Loiting, Topographie von Athen, S. 332 Anm. l), 
die gewöhnlichen Sitzungen fanden 4v tü Ötirpw statt. 

Auch die Aufführungen an den Chytren (i ixl A*)v*t'w dtv-wv), welche früher 
auf der Orchestra am Markt stattgefunden hatten, wurden wegen des vorzügli- 
chen Sitzraumes schon von Lykurg in das neue Theater verlegt (vergl. das 
Gesetz des Lykurg in den Vit. X orat. VII, I, 10). 

3. Das hellenistische Theater. 
Das stattliche Theater, welches Lykurg und seine Vorgänger im IV. Jahr- 
hundert geschaffen hatten, ist Jahrhunderte lang fast unverändert geblieben. 

10 
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Der Zuschauerraum hat die Gestalt, welche er damals erhalten hat, für alle 
Zeiten beibehalten, und die Orchestra ist erst zur Zeit Neros verändert worden ; 
nur das Spiclhaus (Skene) erfuhr schon in der späthcllcnistischcn Zeit einen 
Umbau, der aber kein wesentlicher genannt werden kann : an Stelle der ver- 
änderlichen Schmuckwand wurde ein festes Proskenion aus steinernen Säulen 
mit zwischengcstcllten Holztafeln errichtet. 

Die Gestalt, welche das Theater nach dem letzteren Umbau zeigt, ist für 
unsere Untersuchung von hervorragender Wichtigkeit, weil sie derjenigen Form 
des griechischen Theaters entspricht, welche Vitruv beschreibt. Die Angabe, 
welche der römische Architekt über den Standplatz der Skeniker und Thyme- 
liker im griechischen Theater macht, bezieht sich also auf diese Entwickc- 
lungsstufe des griechischen Theaters. 

Zu den zahlreichen Theatern, in welchen ein festes steinernes Proskenion 
in den von Vitruv angegebenen Abmessungen und in der von ihm bezeichne- 
ten Lage gefunden ist, wie z. B. in Epidauros, Piräus, Oropos, Eretria, Thcs- 
piä, Mcgalopolis, Sikyon und Assos, gesellt sich auch der hellenistische Umbau 
des athenischen Theaters. Zwar sind in Athen, wie wir sehen werden, einige 
Einzelheiten der Einrichtung nicht so gut erhalten wie in anderen Theatern, 
aber die vorhandenen Baureste genügen vollständig, um ein ziemlich genaues 
Bild von der Gestalt des Theaters nach dem hellenistischen Umbau entwerfen 
zu können. 

Zwischen der kreisrunden Orchestra und dem Skenengebäude des Lykurg 
ist eine Mauer aus Hymettos-Marmor erhalten, welche der Vorderwand der 
Skene parallel läuft und seitlich nicht ganz bis an die beiden vorspringenden 
Paraskenicn heranreicht ( vergl. den Grundriss der erhaltenen Mauern auf Tafel 
III ). Sie besteht aus einem Fundament, das aus Kieselsteinen, Steinbrocken 
und einigen grösseren Quadern mit Lchmmörtcl zusammengefügt ist, und einer 
darüber liegenden Schwelle von bläulichem Marmor. Wie das Fundament keine 
sorgfältige Bauweise zeigt, so ist auch an den Marmorplatten Bearbeitung und 
Fügung lange nicht so gut wie an den Mauern des Lykurg. Die Oberfläche der 
Platten ist nicht geglättet, die Vorderfläche, welche ganz roh geblieben ist, 
zeigt nur an ihrer oberen Kante einen glatten Rand, die Stossfugen schliessen 
nicht genau. Die Längen der einzelnen Platten sind nicht gleich, wie beim 
lykurgischen Bau, sondern schwanken zwischen l,iO und 1,80m. An der hin- 
teren Seite sind die Steine von verschiedener Breite, nur eine in gerader Linie 
durchlaufende Kante ist angearbeitet. Form und Bearbeitung der Plattcnschicht 
beweisen sicher, dass nur ihre Oberfläche und der obere Rand der Vorder- 
fläche sichtbar waren ; sie bildete also keine sichtbare Stufe, sondern nur eine 
kaum über den Erdboden herausragende Schwelle. Ihre Höhe, und damit auch 
die Höhe des Fussbodens unmittelbar vor ihr, stimmt nun — und das ist von 
besonderer Wichtigkeit — einerseits gerade mit der Oberfläche der Orchestra 
und andrerseits mit dem Fussboden im Inneren der Skene überein. Wir be- 
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sitzen in der Marmorschicht also eine Schwelle, bis zu der sich die Orchestra 
einst in ebener Fläche ausdehnte. 

Auf der Oberfläche der Marmorplatten sind die Standspuren einer grösse- 
ren Anzahl von Säulen sichtbar. Schon an der Farbe des Steines und seiner 
Verwitterung sind diese Spuren zu erkennen. Ausserdem bemerkt man bei ge- 
nauerer Betrachtung Aufschnürungen und Marken von der in Figur 24 abge- 
bildeten Form. Die Stützen, welche einst auf der Schwelle standen, waren 
darnach rund und hatten einen Durchmesser von etwa 0,51m (vergl. oben S. 
64). Die Abstände der erhaltenen elf Säu- 
lenspuren betragen durchschnittlich 1,36 — i,37 m , 
nur die beiden mittelsten Säulen hatten einen 
fast doppelt so grossen Abstand von 2,48m. 

Von den Säulen selbst ist nichts mehr 
vorhanden ; sie sind bei dem ncronischen Um- jgwj^ 
bau, als vor der Skenc eine erhöhte Bühne 

erbaut wurde, abgebrochen und entfernt wor- q 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 J n 

den. Welche Form sie gehabt haben, würde Kigur ^ . suukUp« «teer ProAeaio-SfaJe, 
daher unbekannt sein, wenn nicht in der Ver- 
längerung der Schwelle die uns schon bekannten Paraskenien lägen, mit deren 
Architektur unsere Säulenstellung notwendiger Weise übereinstimmen muss. Es 
empfiehlt sich dcsshalb, zunächst die Paraskenien zu besprechen und erst dann 
zu der Beschreibung des Proskenion zurückzukehren. 

Wie die Paraskenien jetzt aussehen, zeigt Tafel III und für den 
westlichen Bau Abbildung 19 in grösserem Masstabe. Auf einem Fundament 
aus verschiedenartigen Steinen liegen marmorne Platten, welche mit denen des 
Proskenion übereinstimmen und sich nur dadurch von ihnen unterscheiden, dass 
sie nicht für ihren jetzigen Platz gearbeitet, sondern einem älteren Gebäude 
entnommen und hier zum zweiten Male verwendet sind. Wo die Platten früher 
gelegen haben, ist bei dem lykurgischen Bau (S. 62) gezeigt worden. Die Para- 
skenien sprangen früher weiter vor und Hessen eine nur 2,6om breite Parodos 
frei. Bei dem hellenistischen Umbau wurden sie weiter zurückgezogen, wodurch 
ihr Vorsprung vor das Proskenion verringert, die Parodos aber erbreitert wurde. 
Die Grösse dieser Veränderung erhellt am besten aus den Abbildungen 22 und 
26 und aus Tafel IV, wo neben der älteren Front in punktirten Linien die jün- 
gere angedeutet ist. Auf den Marmorschwellen der Paraskenien sind nun nicht 
nur dieselben Säulenspuren zu sehen wie auf der Schwelle des Proskenion, son- 
dern einige Säulenschäftc stehen noch aufrecht und mehrere Gebälkstücke sind 
in der Nähe gefunden. Es sind die Baustücke der lykurgischen Paraskenien, 
die auf der veränderten Schwelle wieder aufgebaut worden und dort bis zur gänz- 
lichen Zerstörung des Theaters stehen geblieben sind. 

Die Höhe und Form der hellenistischen Paraskenien stimmt also mit den 
älteren Paraskenien vollkommen überein. Je sechs dorische Säulen trugen ein 
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Triglyphcngebälk und hatten mit diesem zusammen eine Höhe von fast 4">. 
Auf Tafel V ist ein Aufriss des lykurgischen Proskenion gezeichnet, der mit Aus- 
nahme der für die Thüren bestimmten weiteren Intercolumnien und der höheren 
Schwelle auch für die jüngeren Paraskcnicn passt. Krgänzt ist in dem Aufrisse nur 
das fehlende Gcison und das Kapitell. Einen Aufriss der Innenseite des östlichen. 
Paraskenion und zugleich einen Durchschnitt durch das Proskenion und die 
Skene zeigt Figur 25 ; auch die Tiefe der Fundamentmauern ist hier zu sehen. 




Figur 25. i Durch*chnitt !]durch Skene und »Proskenion mit Ansicht des Vorsprung* des Paraskenion. 



Die Säulenstellung der lykurgischen Skene, welche wahrscheinlich entfernt war, 
ist durch punktirte Linien angedeutet. 

Die volle Übereinstimmung zwischen den Schwellen der jüngeren Paraskc- 
nicn und des steinernen Proskenion, und vor allem das Vorhandensein der glei- 
chen Säulenspuren auf beiden Schwellen, sind sichere Beweise dafür, dass das 
Proskenion dieselbe Architektur hatte wie die Paraskcnicn. Eine Saulcn- 
stellung von fast 4»> Höhe lief also in ununterbrochener Linie von dem einen 
Paraskenion bis zum andern hin. Erinnern wir uns jetzt, dass im IV. Jahrhundert 
dicht vor der Skcncnwand eine ganz ähnliche Säulenreihe stand, so liegt der 
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Schluss nahe, dass jene Säulen fort genommen und bei dem Proskenion wieder 
verwendet sind. Für die Säulen selbst steht einer solchen Annahme nichts im 
Wege, sie wird sogar durch die gleiche Zahl der Säulen, die wir bei beiden 
Wänden finden, noch bestätigt. Aber für das Gebälk kann der Schluss kaum 
richtig sein, weil eine, wenn auch nur geringe, Veränderung in der Grösse der 
Axwcitc stattgefunden hat. Die alten Gebälkstücke von i,2j m konnten für die 
neuen Axweitcn von l,37 m nicht ohne umständliche Veränderungen verwendet 
werden. Bei den Stylobatplatten hat sogar sicherlich keine Neubenutzung der 
älteren Platten stattgefunden, weil die jetzigen Proskcnionschwellen, im Gegen- 
sätze zu denen der Paraskenien, keine Spuren früherer Verwendung aufweisen. 
Ein Fortnehmen der alten Platten wird auch kaum möglich gewesen sein, weil 
sie jedenfalls in die Skenenwand hineingriffen und demnach von dem stehen- 
bleibenden Teile der Wand belastet waren. Ob bei dem Gebälk ein ähnlicher 
Grund gegen die Wiederbenutzung vorlag, oder ob die einzelnen Gebälkstückc 
doch verändert sind, wage ich nicht zu entscheiden. 

Die mittelste Säulenöffnung des Proskenion ist nicht nur grösser als die 
anderen, sondern unterscheidet sich auch dadurch von ihnen, dass sie mit einer 
grossen doppelflügeligen Thür verschlossen werden konnte, während jene einen 
anderen Abschluss hatten. Die Löcher für die Drehzapfen der Thürflügel und 
für die Riegel sind sogar in doppelter Zahl vorhanden und zeigen daher, dass 
die Thür einmal verändert worden ist. Ursprünglich hatte sie eine lichte Weite 
von 1,70"», die später auf 1,30"» verringert wurde, oder es verhält sich umge- 
kehrt, indem die Thür später erbreitert wurde. Die Höhe der Thür wird 
ungefähr der Säulcnhöhc entsprochen haben, kann also auf 2,50—3,0«« an- 
gesetzt werden. 

In dem an die Mittelthür sich nach Westen anschliessenden Säulcnabstandc 
sind die Spuren einer zweiten Thür zu sehen, welche der geringeren Axwcitc 
entsprechend nur etwa 0.80m breit war ; ihre Höhe ist nicht bekannt. Man ist 
geneigt, auf der anderen Seite der Mittclthür eine dritte, der zweiten symme- 
trische Thür anzunehmen. Gerade dort fehlt aber ein Stylobatstein. Da jedoch 
neben der östlichen Säule dieses Intcrcolumnium an der Stelle, wo schon ein 
Zapfenloch erwartet werden müsste, der Marmor keine Spur eines solchen auf- 
weist, sintl wir zu der Annahme gezwungen, dass neben tlcr grossen Thür in 
der Mitte nur eine einzige schmale Nebenthür vorhanden war. 

Alle übrigen Zwischenräume tlcr Säulen müssen in einer anderen Weise 
verschlossen gewesen sein; denn wären sie offen geblieben, so wäre es zwecklos 
gewesen, einige von ihnen mit Thürcn zu versehen. Ein massiver Mauer - Ver- 
schluss war aber nicht vorhanden, weil jede Spur eines solchen auf dem Sty- 
lobat fehlt, und weil ausserdem die Säulen in diesem Falle wahrscheinlich als 
Halbsäulcn, nicht als Vollsäulcn gebildet wären. Die Art des Verschlusses lässt 
sich in Athen selbst nicht bestimmen, wir müssen vielmehr andere Theater, bei 
denen die Säulen mit ihrem Gebulke besser erhalten sind und sich die Art des 
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Verschlusses bestimmen lässt, z. B. diejenigen von Oropos und Assos, zur Er- 
gänzung heranziehen. Da in diesen Theatern sichere bauliche Spuren oder auch 
Inschriften das Vorhandensein hölzerner bemalter Tafeln (Pinakcs) zwischen den 
Säulen sicherstellen, dürfen wir solche auch für unseren Bau annehmen. Sic hatten 
hier eine Hohe von etwa 3»» und waren unten 0,85m, oben, wo die Säulen dün- 
ner waren, etwa 1,00m breit. 

Über den oberen Abschluss der .Säulenstellung, d. h. über die Gestalt des 
Daches oder der Decke, sind wir nicht vollkommen unterrichtet, weil leider kein 
Gcison gefunden ist. Aus den hinter dem Triglyphon vorhandenen Löchern dürfen 
wir nur auf eine starke Holzdcckc schlicsscn. Im Übrigen sind wir aber auch in 
dieser Hinsicht auf die anderen besser erhaltenen Theater angewiesen. Na- 
mentlich in Epidauros und Oropos lässt sich die Form der oberen Decke, welche 
von dem Proskenion bis zur Vorderwand des Skencngcbäudcs reichte, noch 
genau erkennen (vergl. die Beschreibung dieser Theater im folgenden Abschnitt). 
Sie war horizontal und bestand aus hölzernen Querbalken, welche in Abständen 
von rund 0,90m angeordnet waren, und darüber liegenden Bohlen, welche einen 
geschlossenen Fussboden bildeten, üb darüber noch ein Estrich lag, wissen wir 
nicht; in Athen war genügende Höhe dazu vorhanden. 

Der Abstand der Sätilenwand von der Vorderwand des Skencngcbäudcs ist 
nur gering; an den erhaltenen Grundmauern beträgt er etwa i,25 ,n ; die Tiefe 
des oberen Podiums berechnet sich aber, wenn wir auch die Ausladung tlcs 
Gcison hinzunehmen, auf rund 2,8o m . 

War die Säulcnstcllung nur ein Stockwerk hoch, oder haben wir Uber der 
unteren Säulenreihe noch eine zweite zu ergänzen? Diese Frage muss hier auf- 
geworfen werden, obwohl die erhaltenen Reste keine bestimmte Antwort geben. 
Wir müssen uns desshalb wieder nach den anderen griechischen Theatern um- 
sehen. Bei keinem von ihnen ist eine obere Säulenreihe bisher nachgewiesen. 
Nur in römischen Theatern finden sich meist zwei oder gar drei Säulenreihen 
übereinander, zuweilen kommt aber auch bei diesen (z. B. beim Hcrodcs - Thea- 
ter in Athen und beim Theater in Perge) nur eine einzige Säulenreihe vor. 
Höchst wahrscheinlich hatte daher auch unser Theater keine obere Säulenreihe. 

Dagegen hatte der hinter dem Proskenion liegende Bau, die Skcnc, jeden- 
falls ein oberes Stockwerk, aus welchem man auf das Dach der Säulcnwand 
hinaustreten konnte. Zwar mussten wir dem Bau des IV. Jahrhunderts ein obe- 
res Stockwerk aus Stein absprechen, da aber in anderen hellenistischen Thea- 
tern, z. B. in Erctria und Oropos, ein steinerner Oberstock nachgewiesen ist, 
dürfen wir ihn auch in Athen für diese Epoche ergänzen. 

Wir betonten schon oben, dass die Schwelle des Proskenion eine gleiche 
Höhe mit der Orchcstra aufweist. Ihre Oberkante liegt nur um so viel (0,15m) 
über der die Orchcstra umgebenden halbkreisförmigen Porosschicht, dass der 
Moden von dem Proskenion bis zum Wasscrcanal ein Gefälle hatte, wie es zum 
Ablaufen des Regcnwasscrs nötig war. Es kann daher nicht zweifelhaft sein. 
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dass die Orchestra sich auch in dieser Periode bis zu dem Proskeivon aus- 
dehnte und dass die jetzt mit Marmorplattcn belegte, etwas grösser als halb- 
kreisförmige Orchestra, oder richtiger Konistra, nur einen Teil der hellenistischen, 
einen vollen Kreis umfassenden Orchestra bildete. 

Ist es aber sicher, dass in dem Teile zwischen dem Marmorboden und 
dem Proskenion, also an der Stelle, wo spater das römische Logeion oder 
Bcma lag, sich nicht schon in hellenistischer Zeit irgend ein Aufbau befand, 
sei es als Logeion für die Schauspieler, sei es, denn auch das ist angenom- 
men worden, als ein Thymclc genanntes Podium für den Chor? Beides darf 
im Hinblick auf den Thatbcstand für unmöglich erklart werden. Schon die Über- 
einstimmung der Höhenlage zwischen der Orchestra und der Proskenion -Schwelle 
schliesst, wie wir schon beim Theater des IV. Jahrhunderts betonten, von vorn- 
herein jede derartige Anlage aus. Bei der verhältnismässig geringen Höhe der 
Proskenionsäulen und ihrer Thür würden auch die ersteren durch einen Vorbau 
entstellt, und die letztere sogar ganz unbenutzbar gemacht werden. Auch das 
Fehlen eines jeden Mauerrestes und Fundamentes, die einem solchen Podium zu- 
geschrieben werden könnten, darf als Beweis gegen seine Existenz angeführt 
werden, weil es unverstandlich wäre, wenn man eine Wand und ein Podium 
die immer in gleichen Abmessungen und an derselben Stelle errichtet worden, 
wären, nicht aus Steinen erbaut oder wenigstens mit Steinen fundamentirt hätte. 

Wie die Höhenverhältnisse im Inneren der Skene, in dem Proskenion und in der 
Orchestra thatsächlich liegen, veranschaulicht der auf Tafel V gezeichnete Quer- 
schnitt durch die Orchestra, das Skenengebäude und die Halle im Dionysos -Bezirk. 
In diesem Profile sind die erhaltenen Mauern durch eine dunklere Schraffirung von 
den ergänzten unterschieden. Ferner sind die Säulen des hellenistischen Proskenion 
mit punktirten Linien, die des römischen dagegen mit vollen Linien ergänzt. 

Die Gestalt, welche das Theater durch die Frbauung des steinernen Pro- 
skenion angenommen hatte, ist in der nebenstehenden Abbildung (Figur 26) 
gezeichnet und in dem Grundriss des lykurgischen Theaters (Tafel IV) durch 
punktirte Linien angedeutet. Entsprechend ist in Figur 26 der lykurg'.schc Plan 
durch punktirte Linien angegeben. Der Unterschied zwischen dem älteren und 
neueren Grundriss ist daher aus diesen Zeichnungen gut zu erkennen : An der 
Stelle, wo im lykurgischen Theater die veränderliche Schmuckwand aus Holz 
errichtet wurde, ist ein steinernes Proskenion erbaut, das aus Säulen mit 
zwischcngcschobcncn Pinakes bestand. Die Säulen waren vermutlich dieselben, 
welche früher dicht vor der Skene gestanden hatten ; als überflüssig hatten sie 
entfernt werden dürfen. Ferner sind die Paraskenien um etwa 1,70«» zurückge- 
zogen und springen nur noch um 1,10m vor das Proskenion vor. Die Breite der 
Parodoi ist dadurch von 2,6om auf 4,30m gestiegen. Eine letzte Veränderung, die 
Errichtung eines steinernen Oberstocks über der Skene, ist in dem Grundriss 
nicht zu erkennen ; mit ihr stand vielleicht die Aufstellung der Innensäulcn im 
Skencnsaale im Zusammenhang. 
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Was berechtigt uns, die vor der Skcne errichtete Säulenstellung, wie wir 
es bis jetzt ohne Weiteres gethan haben, Proskenion zu nennen ? Die eingehende 
Antwort hierauf werden wir in den späteren Abschnitten geben, hier soll nur 
angedeutet werden, dass sowohl der Name Proskenion als auch seine Erklärung 
als ursprünglich hölzerne und später steinerne Schmuckwand (Dekoration) sich 
mit Notwendigkeit ergiebt: erstens aus den Nachrichten der alten Schriftsteller 




Fignr id. Krgän/ler Grandri-s de«. »theni«.chen Thentern in hellcninischer Zeit. 



Uber die Hedcutung des Wortes Proskenion (vcrgl. Abschnitt V), zweitens aus 
den bestimmten Angaben, welche Vitruv über die Lage, die Gestalt und den 
Namen des vor der Skcne befindlichen Vorbaues macht (vcrgl. Abschnitt III), 
und drittens aus der Aufschrift, welche der Architrav der entsprechenden Säulen- 
reihe im Theater von Oropos noch jetzt trägt (vcrgl. die Beschreibung des 
Theaters von Oropos im II. Abschnitte). 

Der Säulenbau des Proskenion mit seinen Pinakes kann nach seiner Ent- 
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stehung. seiner Form und seinem Namen nur den Hintergrund des Spieles, nicht 
aber eine Bühne gebildet haben. Er stellte ein mit Säulen geschmücktes Haus 
dar, dessen Äusseres durch einen Wechsel der Pinakes dem Inhalte des aufzu- 
führenden Stückes cinigermassen angepasst werden konnte. Die in der Mitte befind- 
liche grosse Thür war die Eingangsthür des Hauses, die rechts neben ihr liegende 
kleine Nebenthür mochte zur Gastwohnung oder zu den Wirtschaftsräumen führen. 
War in einem Drama noch eine dritte Thür notwendig, so konnte sie leicht durch 
Fortlassung eines der Pinakes hergestellt werden. Wurde ausnahmsweise ein Drama 
aufgeführt, bei dem die Skene etwas anderes als ein Haus darstellen sollte, so 
konnte durch Vorstellung einer provisorischen Dekoration ein neuer Hintergrund 
geschaffen werden. Die noch immer 1,10'» vorspringenden Paraskenien schlössen 
dann diese Dekoration auf beulen Seiten ab. Ob damals in den Paraskenien 
die sog. Pcriakten aufgestellt waren, und ob unser Theater überhaupt diese 
drehbaren Dekorationen in dieser Epoche besass, wissen wir nicht. 

Von der Orchcstra aus war das Dach des Proskenion, welches ein 4 1 " 
hohes und etwa 2,80»' tiefes Podium bildete, in unserem Theater nicht unmit- 
telbar zu ersteigen. Eine direetc Verbindungstreppe zwischen ihnen gab es nicht ; 
das dürfen wir auf Grund des Thatbestandes ohne jedes Bedenken aussprechen. 
Vielleicht haben in den beiden corridorahnlichen Räumen, welche wir beiderseits 
neben den Paraskenien fanden, Treppen oder Rampen gelegen, auf welchen man 
auf einem Umwege zu dem Dache der Säulenhalle gelangen konnte. Jedenfalls 
gab es aber im Innern der Skene eine oder mehrere Treppen, welche den unte- 
ren Skenensaal mit dem Oberstock verbanden. Dass das grosse Fundament an 
der Rückwand der Skene möglicher Weise zu einer solchen Treppe gehört hat, 
wurde oben vermutungsweise ausgesprochen. 

Zum Schlüsse müssen wir noch versuchen, die Erbauungszeit des 
steinernen Proskenion möglichst genau zu bestimmen. Wir haben bisher das 
Proskenion einen hellenistischen Bau genannt und waren dazu berechtigt, weil 
seine Entstehung in die Zeit zwischen Lykurg und Kaiser Nero fallt. Denn 
einerseits bezeichnet die Errichtung einer festen Schmuckwand einen Umbau 
der lykurgischen Skene und muss daher jünger sein als diese, und andrerseits 
ist die steinerne Säulenstellung, wie wir später sehen werden, bei dem unter 
Kaiser Nero erfolgten Umbau gänzlich in Fortfall gekommen. Zwischen den 
Jahren 330 vor Chr. und 60 nach Chr. muss also die Erbauungszeit des Pro- 
skenion liegen. Zu demselben Resultate führen uns die Anhaltspunkte, welche 
der Bau selbst zu seiner Datirung bietet. Zunächst ist die Bearbeitung der Sty- 
lobatplattcn und die Bauweise der Fundamente eine so schlechte, dass an eine 
dem IV. Jahrhundert naheliegende Bauzeit nicht gedacht werden darf. Andrer- 
seits kommt in den Fundamenten, obwohl sie aus kleinen Steinen bestehen, noch 
kein Kalkmörtel vor, wie wir ihn in den späteren, aus römischer Zeit stam- 
menden Umbauten des Theaters finden. Da vielmehr einfacher Lehmmörtel ver- 
wendet ist, tlürfen wir auf eine vorrömische Erbauungszeit schliesscu. 

11 
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Einen genaueren Zeitpunkt mit Sicherheit zu bestimmen, ist leider nicht 
möglich, weil keinerlei Inschrift oder litterarische Nachricht von einem Umbau 
des Theaters in dieser Epoche Kunde giebt. Wir vermögen nur eine naheliegende 
Vermutung auszusprechen. Im Jahre 86 vor Chr., als Sulla gegen Athen zog, 
wurde das neben dem Theater gelegene Odeion des Periklcs teilweise zerstört, 
nach Appian (Mithridat. 38) von dem Tyrannen Aristion, nach Pausanias (1, 20,4) 
von Sulla selbst. Es ist sehr wohl möglich, dass damals auch das Thcatcrgc- 
bäude und zwar besonders sein noch aus Holz bestehendes Proskenion Schaden 
gelitten hat oder sogar zerstört wurde. Wie nun das Odeion bald darauf von 
dem kappadokischen Fürsten Ariobarzancs wiederaufgebaut wurde (Vitruv V, 9, 1 
und C. I. A. III, 541), so könnte auch das Proskenion sehr wohl gerade damals 
in Stein wiederhergestellt worden sein. Ziehen wir schliesslich noch in Erwägung, 
dass im II, und I. Jahrhundert vor Chr. auch manche andere Theater ein festes 
Proskenion erhalten zu haben scheinen, so , werden wir, bis ein genaueres Datum 
bestimmt werden kann, die Errichtung des steinernen Proskenjon ins erste Jahr- 
hundert vor Chr. setzen dürfen. 



4. Das frührömische Theater (Kaiser Nero). 

Von einem gründlichen Umbau des Theaters und zwar der Orchestra so- 
wohl als des Spielhauscs geben uns Mauern, Marmorpflastcrungcn, Bauglicder 
und Bildwerke Kunde, welche sich leicht als zusammengehörige Teile eines mit 
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Figur 27. Stücke de« Proskenion - Gebälkes mit der Weihinschrift an den Kaiser Nero. 



grossem Aufwände errichteten Baues der römischen Kaiserzeit aus dem Gewirr 
der Mauern und Bauglieder ausscheiden lassen. Unsere Kenntnis der Thatsache, 
dass dieser Neubau der Zeit des Kaisers Nero angehört und vielleicht mit sei- 
nem persönlichen Auftreten als Schauspieler in Verbindung gebracht werden darf, 
verdauken wir einer Weihinschrift, die auf einem in Figur 2j in seinem jetzigen 
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Zustande abgebildeten Architravblock erhalten ist und unzweifelhaft zu diesem 
Umbau gehört. Die Inschrift lautet (vcrgl. C. L A. III, 158) mit den sicheren 
Ergänzungen : [Aisväa«}) 'EXjtufoptc? xa't [N<pum] K>.au8iw Katsapi ^i[6ar:w] und da- 
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Figur 28. Siulen und Gebällc de» römischen Proskcnion. Ergänzung. 

runter: [ix twv] [Um a/i'bjx!*, sTpatirjYiOvTs; «s; tsi; i-Xr/:a; ti !J' x[al..\ Trotz der 
starken Zerstörung der ersten Zeile sind die dort in Resten erhaltenen Buchsta- 
ben gut zu erkennen. Das in der Mitte stehende Wort Nipom ist fortgemeis- 
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seit, darf aber mit Sicherheit wiederhergestellt werden. Der Inschriftblock ist 
ergänzt in Figur 28 zu sehen. Er besteht aus einem dreifach gegliederten Archi- 
trave und einem geschwungenen Friese. Mehrere andere Stücke desselben Gebälkes 
liegen im Theater herum, von denen drei, welche ebenfalls in Figur 27 abge- 
bildet sind, noch die Buchstaben II A und 0 V und I K tragen. Wie diese 
Stücke zusammengefügt und ergänzt werden müssen, ist leider bisher noch 
nicht bekannt. 

Die bedeutenden Abmessungen des grossen Inschriftblockes schliessen die 
Annahme aus, dass er zu dem der hellenistischen Periode zugeschriebenen Proske- 
nion gehört habe; er muss durch Säulen von grösseren Abmessungen getragen 
worden sein, als sie bei diesem Proskenion vorkommen. Auf welchem dei 
vorhandenen Fundamente des Skencngcbäudcs kann eine solche Säulenwand ge- 
standen haben ? Von den Mauern, welche wir bisher kennen gelernt haben, 
giebt es nur eine, welche als Unterbau so starker Architravc in Betracht kom- 
men könnte, nämlich die l,35 m breite Vordermaucr der Skcnc Lykurgs. Aus- 
serdem ist aber noch eine andere Längsmaucr vorhanden, welche unmittelbar 
hinter jener liegt und bei den älteren Umbauten des Theaters nicht unterge- 
bracht werden konnte. Sie ist rund i,6o»> stark und reicht gerade vom westli- 
chen bis zum östlichen Paraskcnion. Ihr Material sind Quadern aus Piräuskalk 
von ganz verschiedenen Abmessungen, die augenscheinlich älteren Bauten ent- 
nommen und hier zum zweiten Male verwendet sind. Sic würde daher sowohl 
wegen ihrer Stärke als wegen ihrer Bauweise für den neronischen Umbau sehr 
gut passen. 

Um zu ermitteln, auf welcher von beiden Mauern die grossen Architrave 
mit ihren Säulen einst gelegen haben, müssen wir uns das Bild eines gewöhn- 
lichen römischen Theaters ins Gedächtnis rufen. Fast in jedem solchen Thea- 
ter befindet sich vor der hohen aus Quadern errichteten Skenenwand das aus 
Säulen mit ihrem Gebälk und zwischengestelkcn Statuen gebildete Proskenion, 
welches von der Wand nur sehr wenig absteht. Für beide Wände sind entwe- 
der zwei dicht nebeneinander liegende oder ein besonders breites Fundament 
vorhanden. Unsere beiden Fundamentmauern liegen gerade da, wo sich in grie- 
chischer Zeit die Vorderwand der Skcnc befand und wo wir daher auch im 
römischen Neubau diese Wand erwarten müssen. Sic werden daher die ncroni- 
schc Skenenwand und auch ihr Proskenion aufgenommen haben. Wenn dabei 
die Vorderwand der Skcnc um etwas mehr als im und die Proskenion -Säulen 
um etwa 2« gegen die entsprechenden Wände des griechischen Baues verscho- 
ben wurden, so geschah das augenscheinlich, damit die vor ihnen errichtete 
Bühne möglichst breit wurde. Eine wesentliche Veränderung war das nicht. 

Das neue Proskenion schloss rechts und links mit Paraskcnicn ab, deren 
Fundamente innerhalb der älteren Paraskenien auf beiden Flügeln noch erhalten 
sind. Auch diese Grundmauern sind aus verschiedenartigen Quadern zusammen- 
gefügt. Wie das Proskenion und diese Paraskenien in ihrem überbau gestaltet waren, 
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konnte nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden, weil alle Mauern bis zu 
grösserer Tiefe zerstört sind, als dass eine Saulenspur oder eine Thürschwelle 
oder ein anderer für den Aufbau wichtiger Bauteil an seiner alten Stelle hätte 
erhalten sein können. Trotzdem haben sich sowohl die allgemeine Ausstattung 
als auch einige Kinzclheiten durch ein sorgfältiges Stu- 
dium der Gebalkstücke und durch einen Vergleich mit 
den I'roskenicn anderer, besser erhaltener römischer 
Theater bestimmen lassen. 

Zunächst dürfen wir nach dem Vorbilde der letzte- 
ren an der Skencnwand drei Thiiren annehmen; für zwei 
weitere Thürcn ist kein Platz. Auch in den seitlichen 
Vorsprüngen können keine Nebenthüren angesetzt 
werden, weil der Raum nicht ausreicht. Alle drei 
Thürcn waren sicher von Säulen und Gcbälken cinge- 
fasst, welche zusammen das Proskenion bildeten. Ob 
mehrere Säulenreihen übereinander angeordnet waren, 
hat sich aus den erhaltenen Architekturgliedcrn nicht FigvlT 3g Säulc t1 „ ri>mischeil 
sicher bestimmen lassen, ist aber wegen des Vorhan- l'roskenion. 
denscins eines Giebels über der mittleren Thür sehr 

unwahrscheinlich. Da auch das jüngere Hcrodcs-Theater, ebenso wie das Dio- 
nysos-Theater in griechischer Zeit, nur ein einstöckiges Proskenion hatte, spricht 
alles für das Vorhandensein nur einer Säulenreihe. 

Die für die Rcconstruction des Proskenion wichtigsten Gebälkstücke sind 
der oben erwähnte grosse Architrav mit der Wei- 
hung an Dionysos und den Kaiser und die drei Frag- 
mente mit Buchstaben derselben Weihinschrift. Sic 
müssen wegen der Gestalt ihrer Stossfugen ein Ge- 
bälk mit mehreren Vorsprüngen gebildet haben, und 
wir werden annehmen dürfen, dass sich gerade über 
jeder der drei Thüren ein solcher von Säulen ge- 
stützter Vorsprung befand. Das grösstc Gebälkstück 
mit dem Namen des Gottes und des Kaisers giebt 
uns, da es in ganzer Länge erhalten ist, das genaue 
Längcnmass wenigstens von einem der Vorsprünge und 
zwar wegen des Inhalts der Inschrift vermutlich des 
mittelsten. 

Von den Säulen, welche das Gebälk trugen, sind 
ausser einem ganzen Schafte, der die genaue Höhe 
der Säule liefert, mehrere Säulenfragmente, Basen und 

Kapitelle gefunden worden. Unter ihnen kommen zwei Arten vor, die einen 
mit elliptischem Querschnitt, die anderen aus einer halbrunden Säule und einem 
rechteckigen Pfeiler bestehend. In den Figuren 2g und 30 sind die beiden ver- 




Kigiir 30. Pfeiler und HalbsüuU 
<les nun Inn l'iu^kcnioil. 
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schicdcncn Querschnitte abgebildet. Die elliptische Säule wird frei vor der Wand 
gestanden haben, während die andere parastadenartig mit der Wand verbunden 
war. Von den übrigen Architekturgliedern des Proskenion ist noch das in Figur 
31 abgebildete Geison bemerkenswert, weil es als Eckstück einem jener Vor- 
sprünge angehört und ausserdem den Anfang eines Giebels zeigt. Auf Grund 
dieser Säulenstückc und Gebälksteine ist der in Figur 28 abgebildete Aufriss 

gezeichnet. Bei der im Verhältnis zur Axwcitc 
geringen Höhe durfte mit Sicherheit ein po- 
stamentartiger Untersatz unter der Säule er- 
gänzt werden, wie er bei allen römischen Pro- 
skenien üblich ist. 

Neben den Säulen scheinen als Träger 
des Gebälkes auch einige der Satyrn verwendet 
gewesen zu sein, welche in den Ruinen ge- 
funden sind (vcrgl. v. Sybel, Katalog der Skulp- 
turen zu Athen, N° 4992). Man hat sie zwar 
zuweilen in eine frühere als die neronischc 
Zeit gesetzt, allein die ziemlich rohe Art, wie 
die anstossenden Pfeiler bearbeitet und ihre 
Lagerflächen hergestellt sind, widerspricht ei- 
ner solchen Annahme. Ihren Abmessungen nach 
gehören sie ferner zu einer Architektur von 
grossem Masstabc und reicher Ausstattung und 
können daher dem von uns dem ersten vor- 
christlichen Jahrhundert zugeschriebenen Pro- 
skenion, tlas in einfachster Weise errichtet 
war, auf keinen Fall zugeteilt werden. Zu 
dem stattlichen Umbau des Nero passen sie 
dagegen in jeder Beziehung. Ihre Standplätze 
lassen sich aber leider nicht bestimmen, zumal Figuren von verschiedener Grösse 
und verschiedener Form vorhanden sind. Ihre genaue Beschreibung muss einer 
besonderen Abhandlung vorbehalten bleiben. 

Diese verschiedenartigen Bauglicder gestatten uns in Verbindung mit den 
erhaltenen Fundamenten, den Grundriss des römischen Proskenion in der Weise 
zu ergänzen, wie es in der nebenstehenden Figur 32 geschehen ist. 

Eine wichtige Frage in Betreff des Proskenion haben wir bisher unerörtert 
gelassen, nämlich die Frage nach der Höhe, in der die Thürcn und ihre Säulen 
angeordnet waren. In dem griechischen Theater fanden wir die Säulen des Pro- 
skenion in der Höhe der Orchcstra, während die entsprechenden Säulen des 
römischen Theaters gewöhnlich höher stehen, nämlich erst in der Höhe der 
vor dem Proskcnion befindlichen Buhne. 

Ein solches Logeion von etwa 1,50'" Höhe müssen wir auch in unserem 



Digitized by VjOüqIc 




Figur 31. Geison de* itaiadwii 
Proskcnion. Grundriss und Aufri«. 



Da* frühromische Theater (Kaiser Nero) 



»7 



Theater annehmen. Sein ehemaliges Vorhandensein ist zunächst dadurch gesichert, 
dass die erhaltenen Steinschichten der Paraskenien, welche unmöglich sichtbar 
waren, teilweise schon über dem Fussboden der Orchestra liegen. Vor Allem 
wird es aber bewiesen durch die noch wohl erhaltenen Reste der Vorderwand 
eines römischen Logeion. Allerdings gehört diese mit Reliefs geschmückte Wand 
nicht der neronischen Zeit an, sondern ist nach der auf seiner Treppe erhaltenen 




Figur 32. Grundriss des Theaters in römischer Zeit. KrgärmtngsverMich. 



Inschrift von dem Archon Phaidros mindestens zwei Jahrhunderte später erbaut. 
Aber das vorhandene Logeion ist nur ein Umbau, es enthält Teile einer älteren 
ähnlichen Anlage, und diese dürfen für die Bühne des Nero in Anspruch ge- 
nommen werden. 

Von dem jüngeren Logeion, welches auf Tafel III im Grundriss und auf Tafel 
V im Durchschnitt gezeichnet ist, steht noch die Hälfte der 1,31"* hohen Vor- 
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derwand, welche parallel zum Skenengebäude zwischen den beiden Stützmauern des 
Zuschauerraumes erbaut war. In ihrer Mitte liegt noch jetzt eine Steintreppe, welche 
zu dem über der Wand befindlichen Hoden hinauffuhrt. Von diesem Fussboden, 
der wahrscheinlich zum grössten Teile aus Holz bestand, sind nur einige Stein- 
platten erhalten, welche ihn vorne abschlössen. Die Steintreppe gehört ganz der 
spateren Epoche an und wird deshalb auch erst im nächsten Abschnitt besprochen 
werden. Die Wand dagegen, welche das Logeion gegen den Zuschauerraum hin 
begrenzt, enthalt teils Steine des jüngeren Umbaues, teils aber Material, das 
einer alteren ähnlichen Wand angehört haben muss. Aus verschiedenen Steinen 
mit Kalkmörtel erbaut, ist sie mit einer äusseren Marmorvcrklcidung versehen, 
welche aus einem Basisglied, einer mit Reliefs geschmückten hochkantigen Plat- 
tenschicht und einem abschliessenden Deckgesimse zusammengesetzt ist. 

Bekannt und vielfach besprochen sind die Reliefplatten, auf denen die Ge- 
burt und Verehrung des Dionysos dargestellt ist. Sie sind abgebildet z. B. in 
den Monum. dell' Inst. IX, Tafel 16 und Papcrs of the Amer. School of Class. Stud. 
at Athens I S. 137. Erhalten sind vier einzelne Platten, welche durch zwei leere 
nischenartige Zwischenräume und eine Nische mit einem hockenden Silcn von 
einander getrennt sind. Es sind auch noch Fragmente der fehlenden Platten er- 
halten, welche von A. Brückner als zugehörig erkannt sind. Sie sollen dem- 
nächst mit allen übrigen zum Theater gehörigen Skulpturen in einer besonde- 
ren Abhandlung veröffentlicht werden. Dass die jetzige Aufstellung der Reliefs 
nicht die ursprüngliche sein kann, und dass die Platten wahrscheinlich früher 
aneinander stiessen und einen fortlaufenden Fries bildeten, ist schon früher be- 
merkt worden. In der That weisen die seitlichen Anschlussflächen der Platten 
bestimmt darauf hin, dass ursprünglich keine Nischen zwischen den einzelnen 
Reliefstücken bestanden haben. Zu demselben Schlüsse fuhrt uns eine genauere 
Betrachtung der profilirten Basis, welche unter den Platten entlang läuft. Denn 
trotz der Beschädigungen, welche ihre Gliederungen erlitten haben, erkennt man 
noch deutlich, dass das Profil sehr sorgfältig gearbeitet war und ursprünglich in 
der ganzen Lange der Wand ohne Unterbrechung durchlief. In den Nischen ist 
in einer so rohen und unverstandigen Weise, wie ich es niemals anderswo ge- 
sehen habe, der Oberteil des Basisprofils abgearbeitet und verkröpft worden. 

Die Fricsplattcn waren in der älteren Zeit höher ; denn von allen ist bei der 
zweiten Aufstellung ein oberer Streifen, welcher etwa der Kopfhöhc der Relief- 
figuren entspricht, in der Weise abgearbeitet worden, dass die Köpfe der ste- 
henden Figuren sämtlich ohne anhaftenden Hintergrund frei in der Luft schweb- 
ten ; sie konnten daher leicht abgeschlagen werden. Auch au anderen Teilen des 
Frieses, z. B. an den auf der westlichsten Platte dargestellten Säulen des Parthe- 
non und an dem auf einer anderen Platte abgebildeten Weinstock, ist diese Abar- 
beitung zu erkennen. 

Über den Reliefs liegt jetzt ein Gcison, das teils aus einer, teils aus zwei 
übereinander liegenden Plattenschichten in so wenig sorgfaltiger Art hergestellt 
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ist, dass es erst bei dem späteren Umbau angefertigt sein kann. Nur einige 
seiner Steine mögen von dem älteren neronisehen Bau herrühren und dann später 
umgearbeitet worden sein. 

Bestimmt gehören zu dem älteren Logeion das Fussglied und die Relief- 
platten ; sie dürfen daher ohne Bedenken zu einer Rcconstruetion des neroni- 
sehen Baues verwendet werden. Da die Relicfplatten oben um etwa 0,15™ ver- 
kürzt sind, wird das neronische Logeion um dasselbe Stück höher gewesen sein. 
Wir erhalten demnach als wahrscheinliche Höhe des älteren Podiums 1,46™, ein 
Mass, welches genau mit der von Vitruv für das römische Logeion angegebe- 
nen Höhe übereinstimmt. 

Zwischen der Vorderwand der Skene und der mit Reliefs geschmückten 
Vorderwand der Bühne wurden bei der Ausgrabung noch zwei parallele Zwi- 
schenmauern gefunden, welche leider jetzt nicht mehr existiren, weil sie als 
wertlose späte Mauern abgebrochen worden sind. Die eine lag nach dem Ziller- 
schen Plane von 1862 unmittelbar vor der Schwelle des hellenistischen Proskenion, 
die andere zwischen ihr und der Reliefwand. Sie haben jedenfalls zur Unter- 
stützung des I^ogeionfussbodens gedient, weil der grosse Abstand der Reliefwand 
von den Säulen des Proskenion im Betrage von rund 8,50™ für nicht unter- 
stützte Balken zu gross war (vergl. oben Figur 32, linke Hälfte). 

Wir haben vorher nicht die Frage aufgeworfen, ob die Vorderwand des 
neronisehen Logeion auch sicher an derselben Stelle stand, welche die Relicf- 
wand jetzt einnimmt. Wenn diese Frage auch mit grosser Wahrscheinlichkeit 
bejaht werden muss, so ist doch die Möglichkeit, dass die Vorderwand ursprüng- 
lich weiter rückwärts lag und mit der einen der eben erwähnten inneren Parallcl- 
mauern zusammenfiel, nicht ganz ausgeschlossen. Die Entscheidung hängt ab von 
der Beantwortung der anderen Frage, warum das ältere Logeion von dem 
Archon Phaidros umgebaut worden ist. 

Soweit ich sehe, können drei verschiedene Gründe hierfür massgebend ge- 
wesen sein. Erstens war vielleicht das ältere Logeion auf irgend eine Weise zer- 
stört oder stark beschädigt worden ; das neuere wurde dann vermutlich an der- 
selben Stelle mit Benutzung der älteren Materialien, soweit sie noch brauchbar 
waren, errichtet. Zweitens kann die Vorderwand des älteren Logeion weiter von 
dem Mittelpunkte der Orchcstra entfernt gewesen sein, so dass das ältere Podium 
schmaler war. In diesem Falle würde die Absicht, ein geräumigeres untl den Zu- 
schauern näher liegendes Logeion herzustellen, die Erbauung der neuen Vorder- 
wand veranlasst haben. Ein dritter Grund für den Umbau kann In der Herrich- 
tung der Konistra, wie wir die verkleinerte Orchcstra nennen wollen, zur Vor- 
nahme von Naumachien gelegen haben. Bei Besprechung der jüngeren Periode 
werden wir diese Veränderung näher darzulegen haben. Vermutlich war die alte 
Logeionwand nicht wasserdicht und musste deshalb durch eine stärkere Mauer 
ersetzt werden. In diesem Falle würde die ältere Mauer wahrscheinlich an der 
Stelle der jüngeren gestanden haben. Leider besitzen wir kein Mittel, mit Sicher« 
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heit zwischen diesen drei Möglichkeiten zu entscheiden. Nur soviel lässt sich 
sagen, dass ein Vergleich mit anderen Theatern und eine genaue Untersuchung 
des Thatbestandes eine Verbindung der ersten und dritten Möglichkeit als die 
wahrscheinlichste Lösung erscheinen lässt. Die alte Logeionwand war beschädigt 
und wurde bei dem Neubau zwar an derselben Stelle aber in grösserer Stärke 
aufgeführt, weil die Konistra zugleich so eingerichtet werden sollte, dass sie ganz 
mit Wasser gefüllt werden konnte. 

Der seitliche Abschluss des Logeion ist durch mehrere Fundamentreste und 
durch den Umstand gesichert, dass die Verbindung zwischen den Parodoi und 
dem Zuschauerraum nicht aufgehoben werden durfte. In den Theatern, wo dies 
bei Errichtung eines Logeion geschehen ist, musstc durch Abschneiden einer 
Kcke des Sitzraumes ein neuer Zugang für die Zuschauer hergestellt werden. 
Da dies in Athen nicht geschehen ist, kann sich das Logeion seitlich nicht 
bis zur ersten Sitzreihe ausgedehnt haben. Zur Bestätigung hierfür lässt sich 
noch die Thatsache anführen, dass die alten Paraskenion- Säulen des hellenisti- 
schen Baues unverändert stehen geblieben sind, und also der Fussboden der Par- 
odos unmittelbar vor ihnen in derselben Höhe liegen bleiben musstc. Die Länge 
der Bühne war in Folge dessen geringer als bei anderen römischen Theatern, denn 
sie entspricht nur einem einzigen Orchestra- Durchmesser, während Vitruv das 
doppelte Mass vorschreibt. 

Zur Verbindung der erhöhten Bühne mit dem Fussboden der Konistra und 
der Parodoi dürfen wir Treppen annehmen, von denen die zur Konistra füh- 
rende nach dem Vorbilde anderer Theater und der späteren Bühne des Phai- 
dros in die Mittelaxe gelegt ist. Für die Ansetzung der beiden anderen war ein 
Fundamentrest massgebend, der auf dem Plane Zillers vor dem östlichen Para- 
skenion noch erscheint, jetzt aber nicht mehr vorhanden ist. Die letzteren Treppen 
entsprachen den auf den Bühnen anderer Theater liegenden Nebenthürcn und 
dürfen als Parodoi bezeichnet werden. Dass ihre Lage und selbst ihr Vorhanden- 
sein aber keineswegs gesichert ist, mag ausdrücklich hervorgehoben werden. 

Während hiernach die Ergänzung des römischen Logeion und seines Proske- 
nion keine Schwierigkeiten bietet, ist es nicht leicht, sich ein klares Bild von den 
Paraskenien zu machen. In dem unteren Stockwerke stand auf dem Boden der 
alten Parodos die sechssäulige Vorderwand der alten Paraskenien ; nur ihre 
mit der Logeionwand zusammenfallende Ecksäulc war vielleicht entfernt und durch 
einen Pfeiler ersetzt. Ihr Gcison lag etwa 2,$o m oberhalb der Logeionhöhe. 
Darüber, aber etwas zurückspringend, erhob sich die neue Schmuckwand, der wir 
die Satyrn als Gebälkträger zuschreiben möchten. Diese Lösung ist zwar archi- 
tektonisch nicht fehlerfrei, doch vermag ich keine bessere vorzuschlagen. 

Besonders gut sind wir dagegen über die Gestalt der seitlichen Abschluss- 
wände des Skenengebäudes unterrichtet. Auf der westlichen Ausscnwand, welche 
im Gegensatze zu der griechischen Aussenwand etwas nach Innen gerückt ist, 
liegt nämlich noch jetzt eine Schwelle aus bläulichem Marmor und auf ihr steht 
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noch an seiner alten Stelle ein viereckiger Mittelpfeiler, aus dessen Form in 
Verbindung mit den herumliegenden Bogensteinen mit Sicherheit hervorgeht, dass 
sich hier zwei bogenförmige Eingangsthüren befanden, welche vollkommen den 
bekannten Bogen der römischen Halle neben dem Windethurm gleichen (s. Antiqu. 
of Athens III, Taf. XLI). Zwei entsprechende Bogen dürfen wir an der Ostseite 
des Spiclhauscs ergänzen, obwohl dort von der Wand auch nicht ein Stein mehr 
an seiner alten Stelle ist ; aber es haben sich grosse Stücke der gleichen Bogen 
dort gefunden. Durch die Bogcnöffnungcn, welche wahrscheinlich irgend einen 
Verschluss besassen, konnte man von beiden Seiten in den grossen Saal der 
Skenc treten. 

Die Höhenlage der Marmorschwclle der westlichen Bogen passt nicht zu 
der Fussbodenhöhe des Logeion, sondern liegt ungefähr in der Höhe der alten 
Orchestra-Ebene. Der Unterschied musste durch einige Treppenstufen ausgeglichen 
sein, welche am besten bei den Maucrpfeilern 26 und 27 des Zillcrschcn Planes, 
welche jetzt nicht mehr vorhanden sind, angesetzt werden. Der Innenraum der 
Skene war demnach in römischer Zeit in einen hochgelegenen mittleren Saal und 
zwei etwas tiefer gelegene Vorhallen geteilt. 

Mit dem Umbau der Skenc ging eine durchgreifende Veränderung der Or- 
chestra Hand in Hand. Der runde Tanzplatz war durch das Logeion zerstört, 
und nur eine Konistra von der Gestalt eines Kreisabschnittes war übrig ge- 
blieben, die sich zur Ausführung von kyklischen Tänzen nicht mehr eignete. An 
Stelle des einfachen Erdbodens, der früher vorhanden war, wurde ein kunstvoller 
Belag aus Marmorplatten hergestellt. Einen rhombenförmigen Platz, der aus klei- 
nen Plättchen zusammengesetzt ist, umgeben grössere Platten. Der Rhombus, 
dessen Zeichnung in dem Programme des Altonaer Christianeums vom Jahre 1885 
nach einer farbigen Zeichnung des Architekten A. Winklcr von Chr. Kirchhoff 
veröffentlicht ist, besteht aus weissen, bläulichen und rötlichen Steinen, die ein 
mäanderartiges Muster bilden. In seiner Mitte liegt ein grösserer Stein mit einer 
runden Vertiefung von etwa o,$o m Durchmesser, die wahrscheinlich zur Aufnahme 
eines Altars bestimmt war. Dass die Steinplatten des Rhombus nichts mit den 
Tanzschritten des alten Chores zu thun haben, wie Chr. Kirchhoff vermutet, braucht 
wohl nicht ausdrücklich bewiesen zu werden. 

Die grösseren Marmorplatten, welche den übrigen Teil der Konistra bedecken, 
reichen nicht bis dicht an die Logeionwand heran, sondern lassen einen unre- 
gelmäßigen Zwischenraum übrig, welcher in roher Weise gepflastert ist; ein deut- 
licher Beweis dafür, dass die Marmorpflasterung aus älterer Zeit stammt als die 
Bühne des Phaidros. 

Der neronischen Zeit gehört ferner die Einfassung der Konistra mit einer 
Schranke aus hochkantig gestellten Marmorplatten an, welche noch fast rings 
herum in ihrem ursprünglichen Zustande erhalten sind. Sic stehen ausserhalb 
des die Orchestra umgebenden Canals, sind O.IO" stark und haben eine Höhe 
von 1,08™ über der Konistra und von 0,84™ über dem Umgang vor den Mar- 
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morscsseln. Die einzelnen Platten sind durch Kalkmörtel mit dem Boden und 
oben durch eiserne Klammern mit einander verbunden. Ihr Zweck ist klar : In 
der Konistra sollten Gladiatorenkämpfe und andere Schauspiele ähnlicher Art auf- 
geführt werden ; damit die Zuschauer dabei nicht von den Kämpfenden belästigt 
wurden, war eine die Arena abgrenzende Schranke notwendig. 

Um den Platz innerhalb der Schranken ganz ausnutzen zu können, wurde 
der bis dahin fast ganz offene Canal mit grossen Marmorplatten überdeckt, für 
deren Aufnahme die beiden oberen l'orosstcinc mit einem Falz versehen wurden 
(s. S. 52). Die alten Brückensteine blieben unverändert liegen und waren also in 
regelmässigen Abständen zwischen den Marmorplattcn zu sehen. Damit der Canal 
noch weiterhin das Regenwasser abführen konnte, wurden einige der neuen Mar- 
morplatten mit rosettenartigen Öffnungen versehen, und ausserdem die Plattcn- 
schrankc an mehreren Stellen durchbohrt. Durch die letzteren Löcher lief das 
Wasser in die Konistra und dann durch die Rosetten in den Canal, der es unter 
dem Skencngebäude hindurch ableitete. 

Die Art und Weise, wie das griechische Theater hier zu einem römischen 
umgebaut wurde, ist besonders deshalb beachtenswert, weil sie von dem bei 
mehreren anderen Theatern eingeschlagenen Verfahren abweicht. Einige Beispiele 
einer abweichenden Art dieses Umbaues werden wir Im II. Abschnitte kennen 
lernen; auch sollen im VIII. Abschnitte die verschiedenen Typen zusammen- 
gestellt werden. Hier mag zum besseren Verständnis der in unserem Theater 
vorgenommenen Veränderungen und des dadurch erzielten Resultates kurz an- 
gedeutet werden, welches die beiden wichtigsten Arten des Umbaues waren. In 
einigen Theatern wurde der zur Konistra umzubauende Teil der Orchcstra tiefer 
gelegt, und der andere Teil dadurch in einen scheinbar erhöhten Spielplatz 
verwandelt, während er in Wirklichkeit in der Höhe der alten Orchestra und 
der untersten Sitzreihe liegen blieb. In anderen Theatern wurden die untersten 
Sitzreihen fortgeschnitten, sodass die neue unterste Bank über einer Brüstungs- 
mauer lag, und sodann wurde derjenige Teil der Orchcstra, welcher stets als 
Spielplatz der Schauspieler gedient hatte, bis zur Oberkante der Brüstung gehoben 
und so in eine erhöhte Bühne umgewandelt. Beide Verfahren hatten dasselbe 
Resultat: bei beiden entstand erstens eine tiefliegende, von einer Schranke umge- 
bene Konistra, in welcher Gladiatorenspielc veranstaltet oder auch, wie Vitruv 
angiebt, Ehrensitze für bevorzugte Zuschauer aufgestellt werden konnten, und 
zweitens ein erhöhtes Logeion, ein für die skenischen Aufführungen bestimmter 
Platz, der zwar ein Teil der alten Orchestra war, aber jetzt etwa 1,50'° über 
dem Boden der Konistra lag. Die Einrichtung unseres Theaters gleicht am meisten 
dem zweiten Verfahren, sie unterscheidet sich von ihm nur dadurch, dass die 
Brüstung, welche den Zuschauerraum von der Konistra trennt, nicht durch Fort- 
schnciden der untersten Sitzreihen, sondern durch Aufstellung einer besonderen 
Schranke vor ihnen entstand. Die wünschenswerte Vergrösserung der neuen Ko- 
nistra wurde in unserem Theater durch die schon erwähnte Überdeckung des 
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früher offenen Canals erreicht. Die Grundflache der Konistra wurde dadurch um 
etwa 54 r l m vergrössert. Ob diese Umänderung des Spielplatzes lediglich durch den 
Wunsch, eine von einer Schranke umgebene Arena zu haben, veranlasst war, oder 
ob auch die Absicht, ein erhöhtes Logeion nach italischem Muster zu schaffen, 
massgebend war, vermögen wir nicht zu entscheiden. 

Der Zuschauerraum scheint bei dem neronischen Umbau keine wesentlichen 
Veränderungen erfahren zu haben. Vielleicht sind damals die Sessel durchgehends 
mit Aufschriften versehen und einige Standbilder aufgestellt worden. Die Einrichtung 
einer kaiserlichen Loge— so dürfen wir den mit einer besonderen Freitreppe verse- 
henen Sitzplatz östlich von dem Sessel des Dionysos-Priesters wohl nennen — scheint 
nicht der neronischen Zeit anzugehören, sondern wird wegen seiner schlechten 
Bauart in eine jüngere Periode gesetzt werden müssen. Man könnte dabei an 
die Anwesenheit Hadrians bei den Dionysicn des Jahres 1 26 denken ; doch pflegt 
man auf Grund einer Vermutung von O. Benndorf ( Beiträge z. Kcnntn. d. att. 
Theaters, S. 21) eine weiter westlich stehende grosse viereckige Marmorbasis als 
Unterbau für den Sitz Hadrians anzunehmen. Line der alten Treppen des Zu- 
schaucraumes wurde bei der Anlage jener Loge überbaut und abgeschnitten. Je zwei 
Marmorscsscl, welche in der untersten Reihe neben jener Treppe gestanden hat- 
ten, mussten dabei fortgenommen und in eine der oberen Sitzreihen gestellt werden. 

Auch andere Veränderungen sind noch vor dem Umbau des Phaidros vor- 
genommen worden. So wurde in der Mitte eines jeden Keiles ein Standbild des 
Kaisers Hadrian aufgestellt, deren Postamente zum Teil noch vorhanden sind. 
Das Bild im mittelsten Keile, unmittelbar hinter dem Sitze des Dionysos-Pries- 
ters, war von dem Volk und Rat von Athen gewidmet, während die 12 anderen 
den einzelnen Phylcn ihre Entstehung verdankten (vergl. C. I. A. IB, 464 und 466). 

Da die unterste Reihe der Marmorscsscl nicht mehr ausreichte für die grosse 
Zahl der Priester und der bevorzugten Personen, wurde in verschiedener Weise 
F.rsatz geschaffen. Einmal wurde die unterste Sitzbank aus Porös ganz abgear- 
beitet und durch eine ganze Reihe hölzerner Sessel ersetzt ( vergl. oben S. 45 ). 
Sodann stellte man auch in den oberen Reihen einzelne Marmorthrone auf : einen 
Sessel ohne Rucklehne für den Priester der Olympischen Nike (vergl. C. I. A. 
Hf, 245 und A. Muller, I^hrbuch, S. 95), einen anderen für die Priesterin der 
Athcna, Athenion, dessen Lehne jetzt abgebrochen ist (vergl. C. I. A. III, 282 
und A. Müller, Lehrbuch, S. 96), und einen grösseren wohlerhaltenen Thron, den 
die Stadt ihrem Wohlthätcr Marcus Ulpius Eubiotus und seinen Söhnen errich- 
tet hatte (vergl. C. I. A. III, 688 und A. Muller, Lehrbuch, S. 97). 

Auch die vielen Inschriften, welche sich auf den oberen Porossitzen einge- 
graben finden, stammen, wie sich aus der Form ihrer Buchstaben ergiebt, aus 
dieser Zeit. Die Zahl derjenigen Personen, welchen das Recht eines festen Sitzes 
im Theater verliehen wurde, war so gestiegen, dass selbst in den oberen Reihen 
bestimmte Sitze vergeben und mit den Namen der Berechtigten verschen werden 
mussten (vergl. oben S. 49). 
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Hier mag ferner noch eine Hinrichtung besprochen werden, durch welche ver- 
mutlich die in den unteren Reihen sitzenden Zuschauer gegen die Strahlen der 
Sonne geschützt werden sollten. In dem unteren Umgang bemerkt man vor den 
Marmorsitzen im Fussboden eine Reihe viereckiger Locher in gleichmäßigen Ab- 
standen von fast 2'". Eine zweite parallele Reihe von gleichen Löchern befindet 
sich hinter den Thronen und eine dritte in der zweiten Sitzreihe aus Porös. 
Höchst wahrscheinlich wurden in diese Löcher Holzpfosten gesteckt, zwischen 
denen Sonnentücher ausgespannt wurden, damit die bevorzugten Zuschauer der 
unteren Reihen im Schatten sitzen konnten. L T m den weiter oben Sitzenden den 
Blick auf die Konistra und das Logeion möglichst wenig zu entziehen, werden die 
Tücher nicht horizontal, sondern nach dem Zuschauerraum hin ansteigend ge- 
spannt worden sein. 

Die seitlichen Zugänge zum Theater, die beiden Parodoi, wurden beim neroni- 
schen Umbau nur wenig verändert. Ihre Höhenlage blieb jedenfalls ungefähr 
dieselbe, wie sie früher gewesen war. Nur durch die Aufstellung von weiteren 
Weihgeschenken und Standbildern scheinen sie ihr äusseres Aussehen etwas 
verändert zu haben. Vielleicht ist auch erst in dieser Zeit der Abschluss der 
seitlichen Zugänge durch Thorbauten bewirkt worden, deren spärliche Reste 
schon beim lykurgischen Theater (S. 70) besprochen wurden. 

5. Das spätrömische Theater (Phaidros). 
Von einem weiteren Umbau des Theaters in spätrömischer Zeit giebt eine 
Inschrift Kunde, welche auf der obersten Stufe der jetzigen Logeiontreppe einge- 
mcissclt ist : 

'I'aiips; ZtüO.su ßisJwTipj; 'AtOiJj; äp/£;. 
Obwohl die Zeit des Archon Phaidros nicht genau bekannt ist, besteht kein 
Zweifel darüber, dass die Inschrift aus spätrömischer Zeit, etwa aus dem III. oder 
sogar aus dem IV. Jahrhundert nach Chr. stammt (vergl. die verschiedenen Anset- 
zungen bei A. Müller, Lehrbuch, S. 88). Der Umbau war kein durchgreifender, 
sondern beschrankte sich auf das Logeion und die Konistra. Das Skencngcbäudc 
und das Proskenion blieben wahrscheinlich unverändert, wie sie zur Zeit Neros 
erbaut worden waren. Die Gründe für die Errichtung des neuen Logeion haben 
wir schon früher zu ermitteln gesucht (S. 89). Den Umbau scheint man unter- 
nommen zu haben, um die beschädigte Vorderwand des Logeion wiederherzu- 
stellen und um aus der Orchestra einen grossen Wasserbehälter für Naumachien 
zu machen. Für den ersten Grund spricht die schlechte Arbeit der Gesimse, 
welche jetzt über den Friesplatten liegen ; die älteren Gesimse scheinen so stark 
beschädigt gewesen zu sein, dass sie meist ersetzt werden mussten. Den zweiten 
Grund entnehmen wir der Thatsache, dass damals sowohl die Vorderwand des 
Logeion als auch die Marmorschranke um die Arena durch starke Hintcrmauc- 
rung wasserdicht gemacht worden ist. 
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Die einzelnen Reliefplatten des Lopeion wurden bei diesem Umbau ausein- 
ander gezogen und zwischen ihnen Nischen angeordnet, je drei auf beiden Seiten 
der mittleren Treppe. Von den drei im westlichen Teile erhaltenen sind die 
beiden äusseren geschlossen, wahrend in der mittleren ein hockender Silcn auf- 
gestellt ist. Dass letzterer nicht für seinen jetzigen Platz gearbeitet, sondern einem 
anderen Bau oder Weihgeschenk entnommen ist, kann bei seiner guten Arbeit 
nicht zweifelhaft sein. Die Höhe der Reliefs und damit wahrscheinlich auch die 
Höhe des ganzen Logeion wurde etwas verringert. Zu welchem Zwecke dies ge- 
schah, hat sich nicht feststellen lassen. Die Hintermaucrung der Marmorschrankc 
der Konistra ist in dem Umgang vor den Marmorscsscln noch teilweise erhalten. 
Mit Kalkmörtel als «opus incertum» erbaut, ist sie ausserdem mit Kalkputz über- 
zogen. Obwohl sie jetzt nur sehr niedrig ist, wird sie ursprünglich mindestens die 
Höhe der Marmorschranke gehabt haben. 

Von dem Thonrohre, durch welches Wasser in die Konistra geleitet wurde, 
um diese in einen See zu verwandeln, hat sich im östlichen Zuschauerraum unter- 
halb des jetzigen Wächterhauses ein Stück erhalten. Auch die Ableitungsvor- 
richtung für das Wasser der Arena ist noch zu erkennen und besteht aus einem 
an der S. O. Ecke der Konistra noch erkennbaren vertikalen Thonrohr, welches 
das abzuführende Wasser in den alten unter dem Spielhaus liegenden Abzugscanal 
leitete, und aus einem zweiten horizontalen Thonrohre, welches nach dem Zillcr- 
schen Plane in der westlichen Parodos gelegen hat. Der grosse Canal, welcher 
die Orchcstra noch jetzt umgiebt, wurde damals, soweit er unter der Konistra lag, 
ausser Thätigkcit gesetzt, indem die rosettenförmigen Öffnungen seiner Deck- 
platten sorgfältig geschlossen und der Canal selbst mit Schutt und Krdc angefüllt 
wurde. An einigen Stellen, wo die marmornen Deckplatten des Canals zerstört 
waren, wurde ein Ziegelpflaster hergestellt. 

Für eine späte Datirung dieses Umbaues spricht die Nachlässigkeit, mit 
welcher die Vorderwand des Logeion und auch die Treppe zwischen Konistra und 
Logeion ausgeführt sind. In der letzteren sind korinthische Geisa verwendet, und 
selbst der Stein, welcher die Weihinschrift des Phaidros trägt, ist ein solcher 
Gcisonblock. 

Zum Schluss sind noch einige geometrische Figuren zu erwähnen, welche 
in den Fussboden der Konistra eingeritzt sind. Auf Tafel III sind die Stellen, wo 
sie sich befinden, und ihre Formen zu erkennen. Zunächst ist in] dem südöstlichen 
Teile ein voller Kreis gezeichnet, dessen Peripherie in acht Teile zerlegt ist. 
Die Teilpunkte sind durch kleine Kreise hervorgehoben. Westlich davon, nahe 
bei der Logeiontreppe, ist die in Abbildung 33 gezeichnete Figur zu sehen. Man 
erkennt einen doppelten Kreis, von dem ein kleines Stück abgeschnitten ist ; der 
übriggebliebene Teil ist in sechs Teile geteilt und die Teilpunkte sind durch 
Sehnen verbunden. In der ersteren Figur glaubt man das kreisrunde Odeion, in 
der zweiten unser Theater erkennen zu dürfen (vcrgl. A. Russopulos, 'Ks. i?-/. 1S62, 
S. 289). Dass mit dem grösseren Kreise ein Thcatergrundriss dargestellt ist, liegt 
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auf der Hand. Ich möchte aber bezweifeln, dass das Dionysos- Theater selbst 
gemeint ist, weil die Einteilung des Kreises nicht mit derjenigen unseres Zu- 
schauerraumes übereinstimmt. Als dritte Figur ist noch eine bogenförmig ge- 
schlossene Öffnung im Auiriss gezeichnet. Ich vermute, dass die Figuren sämtlich 
zu mathematischen oder architektonischen Vorträgen gedient haben, die in unse- 
rem Theater abgehalten wurden. 

Zum Abschlüsse der eingehenden Betrachtung unseres Theaters mögen hier 
die verschiedenen Fntwickclungsstufcn, welche es durchgemacht hat, übersichtlich 

zusammengestellt werden : 

1. Im VI. und V. Jahrhundert bildet den 
wichtigsten Teil des Theaters ein kreisrun- 
der Tanzplatz, die Orchcstra. In ihrer Mitte 
befindet sich ein Altar und um sie herum 
werden auf drei Seiten hölzerne Sitzreihen 
für die Zuschauer aufgeschlagen. An ihrer 
vierten Seite wird etwa seit der Mitte des 
V. Jahrhunderts ein Spiclhaus, die Skenc, aus 
Holz errichtet und dient als Hintergrund für 
die in der Orchestra sich abspielende drama- 
tische Handlung. Zwischen dem Zuschauer- 
raum und dem Spielhause liegen die beiden 
Seiteneingänge zur Orchestra, die I'arodoi. 

2. Im IV. Jahrhundert wird das ganze 
Theater neu in Stein ausgeführt. Naturgcmäss nahm man dabei diejenige Form 
des Theaters zum Vorbild, welche sich bis dahin allmählich herausgebildet hatte. 
Ein stattlicher Zuschauerraum mit steinernen Sitzreihen umgiebt einen kreisrunden 
Tanzplatz, in dessen Mitte ein Altar liegt und neben dem sich ein steinernes 
Skcncngebäudc erhebt, dessen Vorderwand mit Säulen geschmückt ist. Vor die- 
ser Skenc wird bei jeder Aufführung als Hintergrund für das Spiel ein l'roske- 
nion, eine Schmuckwand, aus Holz und Zeug errichtet. 

3. In hellenistischer Zeit, vielleicht erst im I. Jahrhundert vor Chr., wird 
das bewegliche I'roskcnion durch einen festen Säulenbau ersetzt, dessen Intcrco- 
lumnicn mit hölzernen Tafclgcmäldcn (l'inakcs) geschlossen werden. Das Theater 
erhält dadurch diejenige Gestalt, welche Vitruv als griechisches Theater seiner 
Zeit beschreibt. 

4. Unter Kaiser Nero wird die Orchestra und das Skcncngcbäude nach römi- 
scher Weise umgebaut. Die kreisförmige Orchestra, der alte Tanz- und Spielplatz, 
wird in zwei Teile zerlegt, in ein hochliegendes Logeion für skenische Aufführungen 
und in eine tiefer gelegene Konistra für Gladiatorenspiele und ähnliche Vorstellungen. 

5. In spätrömischer Zeit baut der Archon Phaidros das Logeion um und 
richtet die Konistra zur Vornahme von Naumachien her. (\V. D.) 
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II. ABSCHNITT. 



GRIECHISCHE THEATER AUSSERHALB ATHENS. 

Bei der Beschreibung: des athenischen Theaters mussten oft die Ruinen an- 
derer Theater zum Vergleich herangezogen werden. Einige seiner Entwickclungs- 
stufen waren nur durch geringe Reste vertreten und würden kaum ganz verstand- 
lich gewesen sein, wenn sie nicht durch andere Theater ergänzt und erläutert 
worden wären. Die Kenntnis der letzteren ist daher notwendig, um die Entwickc- 
lungsgeschichtc des griechischen Theaters zu verstehen. 

Es sollen deshalb in diesem Abschnitte die Pläne mehrerer Theater ausser- 
halb Athens mitgeteilt und kurz besprochen werden. Wir beschränken uns dabei 
auf die Theater von Griechenland und Kleinasien und wählen nur solche Bauten, 
welche in den beulen letzten Dezennien ausgegraben und von uns selbst unter- 
sucht worden sind. Die Theater von Italien und Sizilien werden wir dagegen nur 
gelegentlich zum Vergleich heranziehen. Teils sind sie noch nicht ausgegraben, 
teils liegen noch keine ausreichenden Aufnahmen vor 

Es sollen die griechischen Theater folgender Städte in annähernd geographi- 
scher Reihenfolge besprochen werden: I. l'iräus, 2. Oropos, 3. Thorikos, 4. Ere- 
tria, 5. Sikyon, 6. Epidauros, 7. Mcgalopolis, 8. Delos, 9. Assos, IO. Pergamon 
und 11. Magnesia am Mäander. An der Ausgrabung dieser Bauwerke sind neben 
der griechischen Archäologischen Gesellschaft alle Nationen beteiligt, welche in 
Athen archäologische Institute besitzen. Durch gemeinsame, auf das gleiche Ziel 
gerichtete Arbeit ist binnen kurzer Zeit reichliches Material herbeigeschafft und 
dadurch die Lösung der wichtigen Fragen, welche sich an das griechische Theater 
knüpfen, wesentlich gefördert worden. 

1. Das Theater im Piräus. 

Im Piräus gab es im Altertum zwei Theater, das ältere und grössere am Fussc 
des Munichiahügels, das jüngere und kleinere sudlich vom Zca-Hafen. Jenes, schon 
von Thukydidcs VIII, 93 erwähnt, ist nur seiner Lage nach bekannt ; seine Reste 
liegen noch unter der Erde begraben. Einige seiner Mauern, die 1880 ausgegraben 
wurden, sind seitdem wieder verschüttet und überbaut. Das jüngere Theater, 
vielleicht zuerst in einer Inschrift des II. Jahrhunderts vor Chr. genannt (C. I. A. 



') Wie ich aus einem Vortrage von O. l'uch-tcin in der Juli-SHmng der llcrliner Archäologischen 
(le^clKchaft er-che, hat dieser im Verein mit R. Koldcwcy eine grö-scre An/ahl italischer und »i/.i- 
li'cher Theater untersucht und aufgenommen. Durch die Veröffentlichung dieser l'läne wird eine fühl- 
bare Lücke in sehr erwünschter Weise ausgefüllt werden. 
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II, 984), ist im Jahre 1880 beim Strassenbau zu Tage gekommen und von der 
griechischen archäologischen Gesellschaft unter Leitung von D. Philios ausgegra- 
ben worden (vergl. Karten von Attika, Text, I S. 45 und 67 ; ferner IIpaxTtxi 
1880, S. 47 und 1884, S. 14). 

Der Grundriss, den wir in Figur 34 geben, ist nach den schon veröffent- 
lichten Planen gezeichnet und mit einigen Zusätzen verschen. Er zeigt ein griechi- 
sches Theater mit festem Proskenion, also die dritte Entwickelungsstufc des athe- 
nischen Theaters, dieselbe, welche Vitruv als die griechische Theatereinrichtung 




Figur 34. Grundriss de* Theaters im Piräus. 

seiner Zeit beschreibt. Ein römisches Logeion ist hier niemals errichtet worden, 
sondern die volle kreisrunde ürchestra und das griechische Proskenion sind bis 
in die späteste Zeit beibehalten. Trotz der gründlichen Zerstörung— es sind fast 
nur noch Fundamentmauern erhalten — lässt sich der Grundriss des Zuschauerrau- 
mes, der Orchestra und der Skcne in allen wesentlichen Punkten erkennen. 

Der Zuschauerraum bildet im Grundriss einen Halbkreis mit geradli- 
niger Verlängerung der beiden Flügel. Durch 14 Treppen war der verhältnis- 
mässig kleine Raum in 13 Keile geteilt. Zwischen den Sitzen der Zuschauer und 
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der Orchcstra befindet sich ein Umgang und ein offener Wasscrcanal, jener in 
der Mitte schmaler als an den Flügeln (i,88 m gegenüber 2,56'"), dieser mit 12 
Brückensteinen in der Verlängerung der Treppen überdeckt. In der Gesamtform 
und den Einzelheiten haben wir also eine getreue Nachahmung des athenischen 
Theaters vor uns. 

Die Orchestra bildet einen vollen, vor der Skene zu einem Viereck er- 
weiterten Kreis und hat einen Fussboden aus gewachsenem Fels. Da letzterer 
nicht glatt gearbeitet ist, muss er mit Erde überdeckt gewesen sein. Spuren 
eines Altarcs sind in der Mitte nicht zu sehen. Der Durchmesser des Kreises be- 
trägt, zwischen dem Canal gemessen, 16,34'", entspricht also 50 griechischen Fuss. 

Neben der Orchcstra liegen die Fundamente der Skene, drei parallele 
Mauerziige mit einigen Quermauern. Die erste Mauer ist eine Marmorschwelle, 
deren Überseite die deutlichen Aufschnürungslinien und Standspuren einer Säu- 
lenreihe trägt. Wir haben also den Stylobat eines festen Proskenion vor uns, 
das in der Fussbodenhöhe der Orchestra stand. Die Zahl der Säulen betrug 14, 
ihr Abstand 1,39"" und ihr Durchmesser 0,49'-. Obwohl im mittleren Intercolumnium 
keine Spuren einer Thür erhalten sind, dürfen wir eine Thür ergänzen, weil es 
beträchtlich grösser ist als die übrigen (nämlich 2,12™) Die anderen Zwischen- 
räume der Säulen waren vermutlich mit hölzernen Pinakcs geschlossen. Die 
auffallende Thatsache, dass der Fels vor dem Proskenion noch jetzt stellenweise 
höher ansteht als die Oberfläche des Stylobates, wird dadurch erklärt werden 
müssen, dass die Oberfläche der Orchestra ein Gefälle nach dem Wassercanal 
haben musste, während der Stylobat selbst horizontal war. 

Beiderseits wird das Proskenion von zwei Paraskenien eingefasst, welche an 
ihrer Vorderseite 5, an den kurzen Seiten nach Innen je 3, nach Aussen je 2 
Stützen hatten. Spuren für Thürcn oder für Periakten sind an den Paraskenien 
nicht zu sehen. Zwischen dem Zuschauerräume und den Paraskenien liegen die 
beiden Seiteneingänge zur Orchestra, deren Sohle nach Aussen etwas ansteigt. Sic 
sind in den Felsen eingeschnitten. Von Abschlussthürcn sind keine Reste erhalten. 

2,17" hinter dem Proskenion liegt die eigentliche Skene, ein langgestreckter 
Saal von fast 5 m Tiefe und etwa 34' 0 Länge. An seinen beiden Enden stand er mit 
dem Räume neben den Paraskenien in Verbindung. In seiner Vorderwand werden 
mehrere Thürcn zur Verbindung mit den Innenräumen des Proskenion und der 
Paraskenien gewesen sein, doch sind mit Ausnahme der Mitte keine Spuren von 
Öffnungen erhalten. 

Die Hohe des Proskenion ist nicht genau bekannt. Jedoch dürfen wir nach 
dem Durchmesser der Säulen (0,49"') und nach den Verhältnissen der mittleren 
Thür auf eine Höhe der Säulen und ihres Gebälkes von fast 4™ schlicssen ; das ist 
fast dieselbe Höhe, welche wir beim Proskenion des Dionysostheaters fanden. Afso 
auch hierin zeigt das ganze Theater eine sehr grosse Verwandtschaft mit dem 
athenischen Bau. Die Übereinstimmungen zwischen beiden gehen aber noch wei- 
ter. So kann man auf die grosse Ähnlichkeit ihrer Paraskenien und Proskenien 
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hinweisen. Ferner sind die Axweiten der Säulen bei beiden fast dieselben, nur 
ihre Zahl ist im Piräus etwas geringer, nämlich um je eine Säule bei den Paraskc- 
nien und um zwei beim Proskenion. Auch die Architektur war bei beiden dieselbe, 
denn dass die Säulen im Piräus ebenfalls dorisch waren und einen Triglyphenfries 
trugen, zeigt einerseits die Grösse des Säulendurchmcsscrs und andererseits der 
Umstand, dass die mittlere Axweitc gerade anderthalbmal so gross ist als die 
übrigen. Übereinstimmend ist ferner der weite Vorsprung und die grosse Breite 
der Paraskenicn ; erstcrer hält etwa die Mitte zwischen den Vorsprangen der Pa- 
raskenien der 2. und 3. Periode des athenischen Theaters. Schliesslich besteht 
auch noch eine beachtenswerte Gleichheit in der grossen Entfernung des Proskc- 
nion von dem Mittelpunkt der Orchcstra, indem nicht nur die Vorderkante des 
Proskenion, sondern selbst die Verbindungslinie der Paraskenicn noch ausserhalb 
des in unserem Grundrisse punktirten Orchestrakreiscs liegt, was im athenischen 
Theater auch der Fall war. 

Die Zeit der Erbauung des Theaters ist cinigermassen gesichert durch eine 
Anzahl von Buchstaben, welche auf den Steinen der untersten Stufe als Ver- 
satzmarken stehen. Von rechts beginnend kommt das ganze Alphabet auf den 
Steinen vor (vergl. 'Efrju.. apynol. 1894, S. 196). Da sich unter den Buchstaben 
die späten Formen C und G befinden, ist man genötigt, den Bau mindestens in 
hellenistische Zeit zu setzen. Bei den Hauten des II. Jahrhunderts vor Chr. kom- 
men diese Buchstaben in Pergamon bereits als Marken vor. Zu dieser Ansetzung 
passt die oben erwähnte, in der Nähe des Theaters gefundene Inschrift des II. 
vorchristlichen Jahrhunderts (C. I. A. II, 984) sehr gut; indessen ist es nicht ganz 
unmöglich, dass sie sich auf das grosse Theater bezieht (vergl. C. Wachsmuth, 
Stadt Athen, II S. 136 Arno. 3). 

Die Bedeutung des Piräus-Thcatcrs für die Biihnenfragc liegt in der ge- 
sicherten Grundrissform des Proskenion, in seiner beträchtlichen Höhe (fast 4'") 
und in seinem grossen Abstände von der Orchcstra. 



Bei den von der griechischen Archäologischen Gesellschaft im heiligen Be- 
zirk des Amphiaraos bei Oropos vorgenommenen Ausgrabungen wurde im Jahre 
1886 von dem Ephoros V. Leonardos ein kleines Theater entdeckt, von dem 
bis dahin nichts bekannt war. Mit der Aufnahme und Untersuchung des Baues 
beauftragt, habe ich die Zeiclmungen angefertigt, welche in den Ilpaxuxi von 1886 
auf Tafel 3 veröffentlicht sind. Nach dieser Aufnahme sind auch der Grundriss 
der nebenstehenden Abbildung 35 und die übrigen Zeichnungen angefertigt. 

Die Gestalt des Zuschauerraumes ist nicht genau bekannt, weil nur eine 
einzige halbkreisförmige Mauer und Stücke der Stützmauern aufgedeckt sind. 
Steinerne Sitzreihen kann das Theater niemals gehabt haben, weil bei dem guten 
Erhaltungszustand der in der Orchcstra stehenden Throne und des ganzen Skc- 



2. Das Theater in Oropos. 




J. Das Theater in Oropo*. 
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nengehäudes an ein Fortschleppen aller Sitzstufen nicht zu denken ist. Die Zu- 
schauer müssen daher hölzerne Sitze gehabt haben, deren Spuren auf den Fun- 
damentmauern' auch scheinbar zu sehen sind. Wir haben demnach hier ein gutes 
Beispiel für einen Theaterraum mit Ilolzsitzcn, wie wir ihn für Athen im V. Jahr- 
hundert annehmen mussten. 




1 ' 1 1 1 l 1 1 ' 1 ' „ 

Figw 35. tirundriss des Theaters in Oropos. 

Auch die Orchcstra zeigt eine einfachere Anlage als fast alle anderen Thea- 
ter; sie ist weder durch einen Wassercanal noch einen Unigang von dem Zu- 
schauerraum geschieden. Auf dem ungepflasterten Hatze stehen im Kreise herum 
fünf Marmorthronc, auf welchen die Inschrift zu lesen ist: NIKON NIKQNOS 
1EPET2 fENOMENOZ AM'MAI'AUI. Zeichnen wir innerhalb der durch die Thro- 
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ne bezeichneten Rundung einen Kreis, wie es in unserem Grund- 
risse geschehen ist, so zeigt sich, dass die Orchestra auch hier 
einen vollen Kreis umfasst. 

Das Skenengebäudc wurde in einem sehr guten Zustande 
gefunden ; es war besser erhalten und lässt sich mit grösserer 
Sicherheit ergänzen als irgend eine der bisher ausgegrabenen 
Skenen. Es besteht aus einem grossen Saale und einer nach 
dem Zuschauerraum gerichteten Vorhalle von fast 2™ Tiefe, dem 
I'roskenion. Die Wände des Saales, der eigentlichen Skene, sind 
aus Porosquadcrn erbaut und stehen noch bis zu 2 m hoch auf- 
recht. Säulen und Gebälk des Proskenion bestehen dagegen aus 
weissem Marmor; acht dorische Halbsäulen und zwei Eckpfeiler 
standen bei der Ausgrabung noch aufrecht, sind aber vor eini- 
ger Zeit leider mutwilliger Weise umgeworfen worden und dabei 
teilweise zerbrochen. Ihre Gebälkstücke, welche die auf Tafel VI 
abgebildete Inschrift tragen, lagen auf dem Boden herum und 
sind jetzt im Innern der Skene zusammengelegt. Andere etwas 
grössere Gebälkstückc aus Marmor, deren Architrave zum Teil 
ebenfalls eine Inschrift tragen, gehören nach ihren Massen und 
nach dem Wortlaut der Inschrift zu dem Skenengebäudc. Die 
erstere Inschrift, auf Tafel VI abgebildet, lautet: . . . ä^tuveOt- 
Tir,9a; -b xpssx^viov xa't tsj; ztv[axa; . . . Die zweite, von der drei 
Fragmente gefunden sind, hat folgenden Wortlaut : . . . Itftdfc 
Y£viii.£vs; — tt;v <jxYjvf,v xa't ta OupU(i[ot« tü 'Aji]f tapaw. Abgebildet ist 
sie nebenstehend in Figur 36. 

Die Weihung des I'roskenion und der Skene erfolgte offen- 
bar von verschiedenen Personen, wahrscheinlich auch zu verschie- 
denen Zeiten, obwohl der Charakter der Buchstaben in beiden 
Inschriften sehr ähnlich ist. Der ältere Teil dürfte nach der Ana- 
logie anderer Theater die Skene sein, zu welcher ursprunglich ein 
hölzernes Proskenion gehörte; letzteres wurde aber bald von ei- 
nem Agonothetcn, dessen Name nicht erhalten ist, in ein festes 
Proskenion umgebaut. Der monumentale Thatbestand scheint diese 
Annahme zu bestätigen. Beide Inschriften werden in das I. oder 
II. vorchristliche Jahrhundert gesetzt ; sie genauer zu datiren, ist 
bisher nicht möglich gewesen. 

Vor der Errichtung des festen Proskenion bestand die Skene 
aus dem grossen Saal und den zwei links und rechts vorsprin- 
genden Zungenmauern, welche die fehlenden Paraskcnien zu er- 
setzen und einen seitlichen Abschluss des provisorischen Proskc- 
nion zu bilden hatten. In der Vorderwand der Skene befindet 
sich eine Thür von 1,12" Breite, deren Schwelle in der Höhe 
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der Orchcstra liegt. Ist man durch sie in die Skene eingetreten, so bemerkt man 
an der Rückseite der Vorderwand in der Hohe des Fussbodens vier grössere 
Steine mit quadratischen Löchern, die offenbar zur Aufnahme starker Holzbalken 
gedient haben. Ob darin die Reste einer älteren, aus Holz bestehenden Vorder- 
wand der Skene erkannt werden dürfen, muss unentschieden bleiben. 

Im Innern des Saales sind noch mehrere Schichten einer Längsmauer aus 
Brecciaquadern erhalten, welche in ihrer Mitte eine der Thür der Skenenwand 
entsprechende Öffnung hat. Dass sie aus einer späteren Zeit stammt als die übri- 
gen Wände des Saales, wird durch die Art ihres Anschlusses an die Scitcn- 
wände, durch ihre Höhenlage und ihr Material bewiesen. Für die Ermittelung ihres 
Zweckes ist es ausschlaggebend, dass sie als Stützmauer gebaut ist. Die zur Or- 
chcstra gerichtete Seite ist nämlich glatt bearbeitet und zeigt die bei Stütz- 
mauern gewöhnlich vorkommenden regelmässigen Abs itze der einzelnen Schichten. 
Die andere Seite ist roh und kann niemals sichtbar gewesen sein. Der hintere 
Teil des Skcnensaales war daher sicher mit Erde gefüllt und nur ein schmaler 
corridorähnlicher Raum übrig geblieben. Die Erdschüttung reichte jedenfalls bis 
zum ersten Stockwerke und hing vermutlich mit der Errichtung der grossen trep- 
penförmigen Stützmauer hinter der Skene zusammen. 

Unsere besondere Beachtung verdient die vor der Skene befindliche Säu- 
lenhalle, deren gute Erhaltung wir schon erwähnten. Auf einem durchgehenden 
Stylobat standen bei der Ausgrabung die Schäfte von 8 dorischen Säulen und 
2 Eckpfeilern von je 1,88™ Höhe noch aufrecht. Von ihren Kapitellen hat sich nur 
ein kleines Bruchstück gefunden, welches zwar die Form des Kapitells, nicht 
aber sein genaues Höhenmass zu bestimmen gestattet. In Folge dessen kann die 
Säulenhöhe und weiter auch die Höhe der ganzen Wand nicht vollkommen genau 
angegeben werden. Wenn wir erstere zu rund 2,0'" und letztere zu 2,51™ an- 
nehmen, kann der Fehler höchstens 0,05"' sein, weil die Kapitellhöhe ungefähr 
dem halben Durchmesser entsprechen muss. Von dieser kleinen Ungcnauigkeit 
abgesehen, sind der Grundriss und der Aufriss der Säulen und ihres Gebälks 
in allen Einzelheiten gesichert. Von den 9 Zwischenräumen der Stützen waren 
8 geschlossen, nur der mittelste enthielt eine bewegliche Thür, die sowohl an 
ihrer Schwelle als auch an dem zugehörigen Architravc zu erkennen ist. In wel- 
cher Weise jene geschlossen waren, lernen wir einerseits aus der Form der 
Säulen und andererseits aus der auf dem Architravc befindlichen Inschrift. Die 
Säulen bestehen nämlich im Grundrisse aus drei Teilen, aus einem Halbkreise, 
einem breiteren und einem schmaleren Viereck (vergl. Abbildung Fig. 37). Of- 
fenbar waren nur die beiden ersteren Teile sichtbar, und in den durch das 
schmalere Viereck gebildeten Falz war die Verschlussvorrichtung eingeschoben. 
Als solche haben unzweifelhaft die in der Inschrift des Gebälks erwähnten Pinakes 
gedient, nämlich Holztafeln, welche mit Darstellungen verschiedener Art bemalt 
waren. Sie wurden mit Riegeln befestigt, welche in die an den Stützen noch jetzt 
sichtbaren Löcher eingriffen. 
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Von dem Gcbiilk sind 4 Architravblöcke gefunden, welche aneinander stics- 

sen und die Proskenion • Inschrift tragen. 
Ihre genaue Stelle an dem Bau ist dadurch 
gesichert, dass der zweite Stein an seiner 
Unterflache die Zapfenlocher für die mittlere 
Thür enthalt. Links fehlen demnach noch 
drei, rechts noch zwei Architravc. Dies ist 
für die Ergänzung der Inschrift wichtig, weil 
dieselbe sicherlich gerade in der Mitte der 
ganzen Krönt angebracht war. Da hinter 
dem Worte stvaxa; vermutlich noch 'Ay.?ta- 
piw oder t<ö 'Ajj^tapjrw ergänzt werden muss, 
fehlen am Anfange noch etwa 21 oder 24 
Buchstaben, je nach dem man tw zusetzt 
oder nicht. Von den Triglyphen und dem 
Geison, die wegen ihrer Kleinheit zusam- 
men aus einem Stück gearbeitet sind, haben 
sich fast alle Stücke gefunden. Sie sind oben 
glatt und enthalten an ihrer Rückseite die 
Löcher und Einarbeitungen für eine hori- 
zontale Holzdecke. 

Dieser sichere Thatbestand ist für unsere 
Untersuchung von hervorragendem Wert. 
Wir wissen hierdurch nicht nur, dass die 
vor der Skenc befindliche Säulenwand Pro- 
skenion hicss, sondern kennen ihre Gestalt 
und Dimensionen in allen Einzelheiten. Wie 
die Wand im Altertum aussah, veranschau- 
licht der auf Tafel VI abgebildete Aufriss 
und der in der nebenstehenden Figur 37 
gezeichnete Durchschnitt. 

Die Hohe des Proskenion von 2,51"' ist 
geringer als das entsprechende Mass anderer 
Theater, bei denen die Höhe zwischen 3 m 
und 4"' schwankt. Den Grund hierfür dürfen 
wir in der Kleinheit des ganzen Theaters 
suchen. Wie der Durchmesser seiner Or- 
chestra nur etwa halb so gross ist als der- 
jenige der athenischen, so ist auch die 
Länge und Höhe des I'roskenion auf ein 
Minimum eingeschränkt. Kleiner durfte die 
Proskentonhöhe nicht gemacht werden, weil 




Figur 37. Durchschnitt des l'ruskenmn und 
Grundriß» der l'roskeniunsauleii. 
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sonst die Thür in der Mitte zu klein geworden wäre, um noch benutzt werden 
zu können. Das Fehlen jeder Umrahmung der Thür darf als Beweis dafür ange- 
führt werden, dass der Architekt trotz der geringen Säulcnhöhc der Thür noch 
das Minimalmass geben wollte. 

Lehrreich ist auch ein Vergleich mit den von Vitruv für das Proskeilion an- 
gebenen Höhenmassen. Als Minimum nennt er 10 — 12 Fuss. Nehmen wir diese 
Fuss als römische von 0,296 ,B , so entsprechen seine Angaben 2,96»» — 3,5 5 m - Das 
Höhcnmass von Oropos geht also noch betrachtlich unter das Minimum hinunter 
und zwar um ebensoviel, als die Höhe des _ m mmm 

athenischen Proskenion das Maximum über- ~ % • • ' 1 j ' " 

steigt. Die wirklichen Grenzen, zwischen \T E N O M E N" O. £ 
denen die Höhe der Prosken icn schwankt, y JT. «•-' 

sind mithin 2,50m und 4,011. 

Dt-. 1 1 1, 1 . , * . , l'iijur iS- Arcbilrav der Skenc. 

ie Decke des 1 roskemon bestand nach b 9 

den hinter den Geisonblöcken erhaltenen Löchern aus Holz und war horizontal. Sie 
bildete ein Podium, welches auch hier mit der ürchestra nicht verbunden war; 
denn keinerlei Reste oder Spuren einer direkten Verbindungstreppe lassen sich 
finden. Nur auf dem Umwege durch die Skene oder durch die Parodoi war das 
Podium zu betreten. Diese Parodoi steigen nach beiden Seiten so beträchtlich 
an, dass sie in einiger Entfernung von der Orchcstra die volle Höhe des Pro- 
skenion erreichen. Vom Anfange der Parodos konnte man daher zu ebener Erde 
auf das Dach des Proskenion gelangen. 

Damit haben wir eine andere beachtenswerte Eigentümlichkeit unseres Thca- 
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Figur 39. ArcMtmv iler Sk«ne. 

ters kennen gelernt. Fs ist nämlich in ähnlicher Weise wie das Theater von 
Erctria so tief in den Boden eingesenkt, dass der Fussboden der Parodoi an 
ihrem äusseren Anfang mit dem Oberstock der Skenc übereinstimmt. Von dem 
Thatbestandc in Eretria unterscheidet sich diese Einrichtung aber dadurch, dass 
tlort der hoch gelegene Boden wirklich der alte Fussboden war, während er 
in Oropos erst durch Stützmauern und Anschüttungen hergestellt ist. 

Für das athenische Theater der hellenistischen Zeit haben wir das Vorhan- 
densein eines oberen Stockwerkes der Skene vermutungsweise angenommen; in 
Oropos können wir nicht nur seine ehemalige Existenz sicher beweisen, sondern 
auch die Gestalt des Oberbaues annähernd bestimmen. Den Schlüssel dazu ge- 
währt uns die oben erwähnte zweite Wcihinschrift, deren drei erhaltene Stücke 
in den Figuren 38—40 abgebildet sind. Der dorische Architrav, auf welchem 
sie steht, hat nach ihrem Wortlaut die Vorderwand der Skene geschmückt, 
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Figur 40. ArchitravstUck der Skenc. 



welche sich als viereckiges Gebäude über dem Dach des Proskenion erhob. Er 
ist um mindestens 3 Seiten dieses Gebäudes herumgelaufen, weil ausser den bei- 
den consolenförmigcn Endstücken (Figur 38 und 39), ein gewöhnliches Eckstück 
(Figur 40) vorkommt, welches den Namen des Gottes und damit das Ende der 
Weihinschrift enthält. Die beiden andern eigentümlichen Endstücke haben die 
Gestalt von Consolen, deren Form Figur 41 veranschaulicht; sie müssen über 
eine Wand oder Stütze hinaus frei in die Luft geragt haben. In Anbetracht 
der Grundrissform der Skene könnte man geneigt sein, diese geschwungenen 

Eckstückc auf die beiden oben als Para- 
skenien bezeichneten Zungenmauern zu 
legen. Allein die Inschrift würde dann 
links mit rrjv oxtjvYjv beginnen, rechts mit 
Yevsu,tvos schlicssen und für das dritte 
Eckstück wäre nur an einer der hinteren 
Ecken des Skcncnsaales ein Platz ; an eine solche Anordnung ist aber nicht zu 
denken. Vielmehr muss die Inschrift nach" Analogie anderer Weihinschriften (z. B. 
derjenigen auf den , Thronen) mit dem im Nominativ stehenden Namen des Wei- 
henden anfangen, in der Mitte den Gegenstand der Weihung im Accusativ nennen 
und zum Schluss den Gott im Dativ anführen. Darnach müssen die consolen- 
artigen Enden mit einer kleineren oder grösseren Lücke in der Weise zusam- 
menstossen, dass die Inschrift Uber die Lücke hinwegläuft. Das Eckstück mit 
dem Dativ Afxfupit.) kommt dann richtig an die rechte Ecke, und an der linken 
muss ein entsprechendes Eckstück mit dem Namen des Donators ergänzt wer- 
den. Bei dieser Anordnung passen alle Stücke 
vorzüglich zu der Vorderwand der Skenc, die 
demnach in der Mitte eine Öffnung gehabt 
haben muss. Die genaue Lage der einzelnen 
Bruchstücke ergiebt sich mit Notwendigkeit 
aus einem Vergleich der gesamten Länge der 
Skenc mit den Triglyphenaxweiten der gefun- 
denen Architrave und dem Abstände der ein- 
zelnen Buchstaben. Die Länge der Skcnenfront 
beträgt ungefähr 13,40'" und entspricht 29 
Triglyphcn von 0,193"* und 28 Metopen von 
0,279'™. Einige Gebälkstückc mit etwas grösse- 
ren Mctopcnbreitcn gehören nachweisbar zu den Seitenmauern der Skene. Jene 
29 Triglyphen und 28 Metopen sind auf vier Architravblöcke und eine mittlere 
Öffnung zu verteilen. Die beiden mittleren Architrave, welche erhalten sind, 
haben je 7 Triglyphen und 6 Metopen entsprochen. Die Länge der Eckblöckc 
lässt sich dagegen leider nicht mit voller Sicherheit bestimmen, weil wir nicht 
wissen, ob der Dativ 'AjAfvapiw mit dem Artikel versehen war oder nicht. Im 
erstcren Falle muss jeder Eckblock 6 Triglyphen und 6 Metopen enthalten, was 
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Kigur 41. EckstUek des Architrave 
der 
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zu der Länge der mittleren Architrave vorzüglich passt, im anderen Falle ergiebt 
sich je I Triglyph und i Metopc weniger, weil die drei Buchstaben t<7> gerade 
einem Triglyph und einer Metope entsprechen. Wenn die Buchstaben der In- 
schrift in der Nahe der consolcnförmigen linden bedeutend enger stehen, so ist 
das augenscheinlich dadurch veranlasst, dass sie ursprünglich bis ganz an die 
Enden der mittleren Steine reichen sollten und darnach auf den ganzen Archi- 
trav verteilt waren ; bei der Einmeisselung wurden aber die consolcnförmigen 
Stücke freigelassen und die letzten Buchstaljen links und rechts von der Mittel- 
Öffnung enger aneinander gesetzt. 

Von den beiden genannten Möglichkeiten empfiehlt sich architektonisch die 
erstcre am meisten; trotzdem werden wir der zweiten den Vorzug geben müs- 
sen, weil der Artikel in den Weihinschriften ähnlicher Art im Allgemeinen un- 
gewöhnlich ist, und weil in der Weihinschrift auf den Thronen 'A^tapäw auch 
ohne Artikel steht. Nehmen wir demnach die beiden Eckarchitrave zu je 5 Tri- 
glyphcn und 5 Mctopen an, so bleiben für die mittlere Öffnung 5 Triglyphen 
und 6 Mctopen übrig, was 2,64m entspricht, wahrend sie im ersteren Falle nur 
3 Triglyphen und 4 Metopen ( 1,70m) umfasst haben würde. Da die Öffnung 
sich wegen der geschwungenen Friese nach unten um etwa o,6o»> verbreiterte, 
ergiebt sich als untere Breite das bedeutende Mass von etwa 3,20m. 

Die Art der Überdeckung dieser grossen Öffnung ergiebt sich aus zwei 
Einarbeitungen, welche oben auf den beiden geschwungenen Architravcndcn vor- 
handen und in der Abbildung 41 zu sehen sind. Sie scheinen mir zur Aufnahme 
eines hölzernen Balkens bestimmt gewesen zu sein, der die Höhe der Triglyphen 
hatte und an den mindestens die Ecktriglyphen, vielleicht auch die mittleren 
Triglyphen angearbeitet waren. Der vordere erhöhte Rand am Architrav diente 
dazu, dem hölzernen Balken ein festes Auflager zu geben. Öb darüber das Gci- 
son durchgeführt war, ist zwar nicht gesichert, darf aber wohl angenommen werden. 

Die Höhe der Öffnung und damit auch die Höhe des Skenengebäudes über 
dem Proskenion sind leider nicht zu bestimmen. Man könnte daran denken, das 
letztere Mass aus der Gebälkhöhe zu ermitteln, indem man das Verhältnis zwi- 
schen der Proskcnionhöhe und der Höhe seines Gebälks als Ausgangspunkt nimmt- 
Allein eine solche Berechnung kann nicht ganz richtig sein, weil das Gebälk 
der Skcnc zugleich das Hauptgebälk des ganzen Baues war und daher ein 
verhältnismässig grösseres Höhenmass hatte, als das Gebälk des Untergeschos- 
ses. In dem Ergänzungsversuch, der in Figur 42 abgebildet ist, habe ich die 
Höhe des Oberstockes zu etwa 3,50m und die Hohe der Öffnung zu etwa 3,00'» 
angenommen. Vielleicht waren beide Masse aber noch kleiner. 

Welchen Zweck hatte die grosse, in der Vorderwand der Skcnc über dem 
Proskenion befindliche Thürüffiumg ? Es unterliegt keinem Zweifel, dass man 
durch sie aus dem Oberstock der Skene auf das Dach des Proskenion hinaus- 
treten konnte. Aber dadurch erklärt sich noch nicht die grosse Breite und 
seltsame Form der Öffnung, welche durch die consolcnförmigen Architrave sich 
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nach oben stark verengte. Ich zweifle nicht, dass wir sie mit der krahncnarti- 
gen Maschine in Verbindung zu bringen haben, welche an tler Skene ange- 
bracht war und dazu diente, schwebende Personen, also namentlich Gotter, in 
der Hohe erscheinen zu lassen (vergl. Abschnitt IV). Durch die Öffnung des 
Gebälkes konnte vermutlich ein Balken, an «lern sich ein Krahncn befand, vor- 
geschoben werden. Eine Person, die an dem Krahncn hing, konnte so schwebend 
und scheinbar fliegend als « deus ex machina » (Oii; äxb u.r,xam5;) erscheinen. 
Wurde der Krahncn etwas nachgelassen, so sank die Person auf das Dach des 
Proskenion herab und konnte auf dem Podium stehend zu den unten befindlichen 
Schauspielern und zu den Zuschauern reden. Dass die Öffnung für eine flie- 
gende Person, besonders gross sein musste, ist wohl verständlich ; ebenso be- 
greift man, dass es technisch notwendig oder wenigstens nützlich war, dem Haiken 
über der Öffnung, der den Krahncn trug, durch die geschwungenen Architrave 
eine geringere Spannweite zu geben. 




Figur 42. Krgän/ter Aufriss der Skene von Oropos. 



Ist hiernach die Rcconstruction der oberen Skene in einigen Einzelheiten 
auch noch unklar, so ist sie doch im Grossen und Ganzen vollkommen gesichert. 
Fraglich ist 1. P>., ob der Triglyphcnfries über tler Öffnung unterbrochen war 
oder durchging. Letzteres müsste zwar als architektonischer Fehler bezeichnet 
werden, weil die Triglyphen nicht in der Luft schweben können, kann aber trotz- 
dem der Fall gewesen sein. Als Verschluss der grossen Öffnung können wir 
uns entweder einen Vorhang oder eine hölzerne Thür denken, die sich beide 
vermutlich in der Mitte teilten, wenn ein Schauspieler vermittelst der Flugma- 
schinc erschien. 

Das Dach über dem Spielhause war höchst wahrscheinlich horizontal. Nicht 
nur deshalb, weil das Proskenion auch ein horizontales Dach hatte, sondern na- 
mentlich, weil die gefundenen Geisa oben horizontal abgearbeitet sind. 

Neben der Skene werden in der Weihinschrift noch Qv>swu,x:a genannt, welche 
gleichzeitig hergestellt worden sind. Man könnte hierunter unsere grosse Thür- 
öffnung verstehen und nnisstc dann wegen des Plurals noch zwei weitere Thülen 
neben der grossen Mittclörmung ergänzen. Meines Frachtens ist aber die grosse 
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Thür in dem Worte jxtjvf, mit einbegriffen und es sind unter den Bup««|Mtta die 
grossen Thüren der beiden Parodoi zu verstehen, deren Standspuren vielleicht in 
der Verlängerung der Paraskcnicnmancrn erkannt werden dürfen. Sie sind in un- 
serem Grundrisse mit punktirten Linien gezeichnet. Stücke korinthischer Säulen 
und ein grosser korinthischer Architrav mit Fries, welche hier gefunden sind, 
haben vermutlich zu diesen Seitenthoren der Orchcstra gehört. 

Wie aber die bjpüpaxx auch erklart werden mögen, auf jeden Fall sind die 
Skencn • Architravc mit ihrer Inschrift und die durch sie ermöglichte Wiederher- 
stellung des Episkenions und seiner Thür sehr wertvolle Grundlagen für die Rc- 
construetion der griechischen Skcne. Hier in Oropos ist es zum ersten Male mög- 
lich, ohne grosse Phantasie ein Bild des ganzen Skenengebäudcs eines griechischen 
Theaters zu entwerfen, ein Bild, dessen Teile fast sämtlich durch erhaltene 
Reste im Ganzen und im Einzelnen gesichert sind. Für die Entwicklungsge- 
schichte des griechischen Theaters ist deshalb der kleine und ziemlich unschein- 
bare Bau doch von hervorragender Bedeutung. 

Es verdient zum Schluss noch betont zu werden, dass in dem Theater von 
Oropos ebensowenig wie in demjenigen vom Piräus jemals ein römisches Logeion 
erbaut worden ist. Die griechische Einrichtung der kreisrunden Orchestra mit einem 
steinernen Proskenion ist bis zur Zerstörung des Baues unverändert geblieben. 

3. Das Theater in Thorikos. 

Während die Theaterruinen vom Piräus und von Oropos wertvolles Material 
liefern für die Feststellung der Gestalt und Einrichtung des jüngeren griechischen 
Theaters, zeigt uns der Bau von Thorikos den Zustand eines einfacheren und 
älteren Theaters; man kann sagen, dass wir in ihm das Bild eines griechischen 
Theaters des V. Jahrhunderts vor uns haben. Bei Beschreibung des älteren athe- 
nischen Theaters durften wir daher diesen wichtigen Bau heranziehen, um die 
geringen Reste, welche in Athen aus jener Zeit übrig geblieben sind, zu erklären. 

Die Ausgrabung und Untersuchung dieses an der Ostküste Attikas in der 
Nähe von Laurion gelegenen Theaters wird der Amerikanischen Schule für klassi- 
sche Studien in Athen verdankt. Im Jahre 1S86 wurde es von den Herren W. 
Miller und W. L. Cushing freigelegt, welche beide über die Resultate ihrer Ar- 
beiten in den Papers der Schule vom Jahre 1888 berichtet haben. Auf Grund des 
von dem Architekten Trowbridg<- aufgenommenen Planes ist der umstehende 
Grundriss (Figur 43) gezeichnet. 

Der Bau ist eines jener kleinen Theater, deren es in den attischen Deinen 
gewiss mehrere gab und die an den besonderen Dionysos -Festen der Deinen zu 
Tänzen und Aufführungen benutzt wurden. Etwa im V. oder IV. Jahrhundert 
erbaut, scheint es im IV. oder III. Jahrhundert erweitert worden zu sein. Eine 
bestimmte Datirung ist leider nicht möglich. 

Die ganze Anlage besteht aus 4 Teilen: dem Zuschauerraum, der Orchestra, 
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dem Tempel des Dionysos und einigen neben der südöstlichen Farodos gele- 
genen Zimmern. 

Der Zuschauerraum hat eine unregclmässige, fast elliptische Form und wurde 
durch 2 Treppen in 3 Keile geteilt. Seine eigentümliche Gestalt ist durch Spar- 
samkcitsrücksichtcn veranlasst. Der Bau ist der natürlichen Gestalt des Terrains 
angepasst ; grosse Aufschüttungen und hohe Stützmauern, wie sie bei einem kreis- 
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runden Theater gewöhnlich notwendig sind, wurden möglichst vermieden. Nur nie- 
drige Stützmauern mussten rings um den Zuschauerraum erbaut werden und sind 
jetzt noch sehr gut erhalten. Die zum Teil noch vorhandenen steinernen Sitze 
sind auffallend roh gearbeitet. 

Auch die Orchestra hat eine ungewöhnliche Form; sie bildet ein Viereck 
von etwa 30"» Länge und I5"> Breite, dessen beide zum Zuschauerraum gewandte 
Ecken abgerundet sind. Die entgegengesetzte Seite wird von einer geraden 
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Stützmauer gebildet, welche uns an die runde Stützmauer der alten athenischen 
Orchesfra erinnert. Denn in beiden Theatern lag die Orchestra als Terrasse am 
Abhänge des Herges, auf der einen Seite in den Berg eingeschnitten, auf der 
anderen von einer Futtermauer gestützt, 

Von einem Skenengcbäudc ist in Thorikos nichts erhalten und scheint auch 
niemals etwas vorhanden gewesen zu sein, wie es ja auch in Athen im V. 
Jahrhundert keinen festen Skcncnbau gegeben hat. Wenigstens ist bei den Gra- 
bungen, die südlich von der Orchestra vorgenommen wurden, keine Spur eines 
Skcnengebäudes gefunden worden. Dagegen liegt an der Westseite der Orchestra 
ein kleines Gebäude, in dem man trotz der gründlichen Zerstörung einen nach 
Osten gerichteten Tempel nicht verkennen kann. Er besteht aus einer kleinen 
Cclla und einem zur Orchestra gerichteten Pronaos. Nach einer im Theater ge- 
fundenen Weihinschrift an Dionysos darf man diesen Gott als Inhaber des Tem- 
pels annehmen. Vor dem Pronaos sind in der Orchestra einige Steine gefunden 
worden, welche so unregelmässig zu sein scheinen, dass man nicht wagen darf, 
sie für die Reste eines Altares zu halten. Eine volle Aufdeckung der Orchestra 
steht noch aus. 

Zwischen dem Tempel und dem Zuschauerraum liegt der westliche Scitcnzu- 
gang zur Orchestra, etwa 3°> breit. Der ostlich gegenüber liegende Weg hat eine 
grössere Breite und scheint der Ilauptzugang für die Zuschauer gewesen zu 
sein. Die Bedeutung der neben ihm liegenden Zimmer ist zwar nicht sicher, 
doch liegt es nahe, in ihnen eine zur Aufbewahrung von Theatergegenständen 
dienende Skenothekc zu sehen, wie wir sie beim Theater von Mcgalopolis kennen 
lernen werden. Kinc am Ende des Zuschauerraumes erhaltene Basis kann der Un- 
terbau für eine Statue oder ein grosses Weihgeschenk sein ; auch an einen Altar 
könnte man denken. Sic muss aus verhältnismässig später Zeit stammen, da 
zu ihrer Aufstellung mehrere Sitze fortgeschnitten sind. 

Die einfachste Form des griechischen Theaters, die wir in Athen aus sehr 
geringen Bauresten mit Hülfe von Nachrichten der alten Schriftsteller festzustellen 
suchten, haben wir hier deutlich vor uns: Vor dem Tempel des Dionysos liegt 
ein terrassenförmiger Platz, der genügend Raum bietet für die kyklischcn Chöre 
und skenischen Aufführungen. Auf der einen Seite ist er von Sitzreihen umgeben, 
auf der anderen von einer Futtermauer gestützt, an deren Außenseite der Boden 
tief abfällt. Zwei Zugänge (Parodoi) führten von den Seiten zu dieser Orchestra; 
sie waren die einzigen Wege, auf denen Publikum, Chor und Schauspieler das 
Theater betraten. 

Sollte in diesem Theater ein Stück aufgeführt werden, bei dem eine Skcne 
notwendig war, so musstc sie neben der Orchestra auf dem tiefliegenden Boden 
so erbaut werden, dass ihr innerer Fussboden mit demjenigen der Orchestra in 
einer Höhe lag. Sie scheint zu allen Zeiten aus Holz bestanden zu haben, denn 
von einem steinernen Spielhausc ist eben so wenig etwas gefunden worden wie 
von einem erhöhten römischen Logeion. 
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4. Das Theater in Eretria. 

Der Amerikanischen Schule in Athen verdanken wir auch die Ausgrabung 
des wichtigen Theaters von Krctria, dessen Grundriss und Durchschnitt wir nach 
dem in den Papers der Schule (American Journal of Archaeol. VII, Taf. XI) ver- 
öffentlichten Plane von A. Fossum in den Figuren 44 und 45 wiedergeben. Einige 
Zusätze und Verbesserungen dieses Planes sind durch die neuerdings von R. B. 
Richardson, F. Capps und I. W. Hercmance vorgenommene vollständige Ausgra- 
bung des Theaters herbeigeführt und haben mit Genehmigung der Ausgräber 
auch in unsere Zeichnung teilweise aufgenommen werden können (vcrgl. Amer. 
Joum. of Arch. X, S. 338). 

Drei Hauperioden sind deutlich zu unterscheiden. Der älteste Teil umfasst 
die hintere Hälfte des Skcnengcbäudes und stammt aus dem IV. oder V. Jahr- 
hundert. Die vordere Hälfte der Skcnc, die jetzige Orchcstra und der ganze 
Zuschauerraum sind wahrscheinlich im IV. Jahrhundert erbaut. Endlich ist in 
hellenistischer oder frührömischer Zeit die Schmuckwand vor der Skene, die bis 
dahin aus Holz bestand, als festes Proskenion in weissem Marmor errichtet wor- 
den. In dem Grundrisse (Figur 44) und ebenso in dem Querschnitte (Figur 45) 
sind diese drei Bauperioden durch abweichende Tönung unterschieden worden. 

Der älteste Bau, von dem nur die Fundamente und einige Maucrstücke des 
Skenengebäudes erhalten sind, bestand aus drei nebeneinander liegenden Räu- 
men, welche an ihrer Vorderseite mit je einer grossen Thür versehen waren. 
Obwohl die jetzt vorhandenen Thüren einem Umbau angehören, lässt sich ihre 
ursprüngliche Gestalt noch erkennen. Die drei mittleren Räume werden von zwei 
paraskenienartig vorspringenden Sälen cingefasst. 

Man braucht den Grundriss dieser 5 Zimmer, der in Figur 44 durch schwarze 
Tönung hervorgehoben ist, nur mit dem Plane des lykurgischen Theaters in 
Athen zusammenzustellen, um die grosse Ähnlichkeit beider Grundrisse zu er- 
kennen. Der einzige Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass im Spiel- 
hause Lykurgs die inneren Scheidemauern fehlen, welche den grossen Saal in 
einzelne Gemächer teilen. Dass die Skene von Eretria aus guter griechischer 
Zeit, also mindestens aus dem IV. Jahrhundert stammt, beweist das sorgfältige 
polygonale Kalkstein - Mauerwerk, aus dem die Wände bestehen. 

Wenn man die Bauweise von Eretria mit der in Athen üblichen ohne Wei- 
teres vergleichen dürfte, müsstc man die Skene von Eretria für älter halten 
als die erste steinerne Skene von Athen. Aber ein solcher Vergleich ist nicht 
zulässig, solange wir über die Baumaterialien und Bauweisen Erctrias noch nicht 
unterrichtet sind. Gleichwohl muss die Möglichkeit zugegeben werden, dass die 
Eretrier eher als die Athener ein steinernes Skeiicngebäudc gehabt haben. 

Zwischen ihn vorspringenden Paraskenicn haben wir nach Analogie von 
Athen (vcrgl. oben S. 69) das bewegliche Proskenion und vor diesem die kreis- 
runde Orchcstra anzunehmen. Von jenem konnte selbstverständlich nichts ge- 
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funden werden; aber auch von dieser ist 
nicht die geringste Spur erhalten, weil 
der ganze Platz vor der Skcne in spä- 
terer Zeit einen gründlichen Umbau er- 
fahren hat, der durch die unpraktische 
Einrichtung des älteren Zuschauerraumes 
veranlasst war. 

Das Theater ist nämlich nicht an 
einem Bergabhange, sondern, obwohl es 
der Akropolis nahe liegt, in dem fast 
ebenen Teile der Stadt angelegt. Der Zu- 
schauerraum musste daher in älterer Zeit 
als ein hohes I Iolzgerüst mit hölzernen Stu- 
fen erbaut werden, wie es bekanntlich auch 
in dem älteren Theater Athens der Fall 
war. Man hatte das Theater in dem Hei- 
ligtum des Dionysos ganz ohne Rücksicht 
darauf erbaut, ob der Platz sich zur Er- 
richtung eines Theaters eignete oder nicht. 

Die beträchtlichen und sich oft wie- 
derholenden Kosten eines solchen Holz- 
gerüstes und die Gefährlichkeit der gan- 
zen Anlage, vielleicht auch die Erbauung 
des steinernen Theaters in Athen wer- 
den die Erctricr zum Bau eines festen 
Theaters mit steinernen Sitzen bewogen 
haben. Da ein in der Ebene errichteter 
Zuschauerraum mächtige Stützmauern und 
hohe Erdanschüttungen verlangte, hätte 
man den Bau an den Fuss der Akropolis 
verschieben können. Dies geschah aber 
nicht, sondern man half sich auf eine an- 
dere sehr geschickte Weise, indem man 
die Orchestra etwa 3,20m tief in die 
Erde hineinlegte. Einerseits konnten nun 
die Anschüttungen und ihre Stützmauern 
um dieses Mass niedriger gemacht wer- 
den und andererseits waren die beim Tief 
legen der Orchestra gewonnenen Erd- 
massen unmittelbar zur Aulhöhung der 
Zuschauerwälle zu benutzen. 

Um die feste Skene, jenes aus fünf 
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Räumen bestehende Gebäude, nicht zerstören zu müssen, entfernte man die neue 
Orchestra so weit von ihr, dass zwischen beiden das neue Skcncngcbäudc er- 
richtet werden konnte. Dieses bestand aus einem grossen Saale mit Innenstützen, 
an den sich nach hinten die Zimmer der älteren Skene anschlössen, und aus 
zwei schmalen Räumen, welche wie Paraskcnien rechts und links vor dem Saale 
lagen, aber in ihrer ursprünglichen Gestalt wegen des späteren Umbaues nicht 
mehr zu erkennen sind. Die Vorderwand der neuen Skene und ihre Paraskcnien 
reichten bis zum Niveau der neuen, tief liegenden Orchestra hinab, während der 
Skcncnsaal selbst in der Höhe der alten Skene verblieb. 

Zur Verbindung der Orchestra mit dem Inneren der Skene und mit dem 
liinter ihr liegenden Hieron des Dionysos diente ein mit Schnittsteinen über- 
wölbter Gang, der in der Höhe der neuen Orchestra und unter dem Fussbo- 
den der Skene lag und noch gut erhalten ist. An seinem Ende führt eine Stein- 
treppc zum oberen Niveau hinauf. Ausserdem wurden in den beiden Paraskenien 
Rampen zur Verbindung der verschiedenen Fussböden angelegt. 

Die wegen des starken Erddruckes als doppelte Wand erbaute Vorder- 
maucr der neuen Skene wurde nach der Orchestra zu mit einem Proskenion ausge- 
stattet, welches anfangs aus Holz und erst später aus Marmor bestand. Wenn wir 
uns ein Bild von diesem älteren hölzernen Proskenion machen wollen, sind wir 
zwar auch hier wie bei anderen Theatern auf den jüngeren steinernen Bau ange- 
wiesen, und müssen von diesem auf den älteren zurückschliessen, aber es verdient 
besonders betont zu werden, dass hier die Höhe des älteren Proskenion ganz 
unabhängig von dem jüngeren durch den Höhenunterschied zwischen der Orchestra 
und dem Fussboden der alten Skene gesichert ist. Denn es kann kein Zufall 
sein, dass dieser Unterschied gerade der Höhe des späteren Proskenion entspricht. 
Vielmehr war die Erhaltung des ältesten Skenengebäudes und seine organische 
Verbindung mit dem Neubau nur möglich, wenn der alte Fussboden dem ersten 
Stockwerke der neuen Skene entsprach. 

Das steinerne Proskenion, dessen Höhe etwa 3,50m betrug, bestand aus 12 
Halbsäulen mit angelegten Pfeilern und 2 Parastaden, hatte also im Ganzen und 
im Einzelnen dieselbe Gestalt wie das Proskenion im Theater von Oropos. Die 
Zwischenräume der Stützen waren auch hier mit hölzernen Tafclgemäldcn aus- 
gefüllt, mit Ausnahme des mittleren Intcrcolumniums, welches die Zapfenlöcher 
für eine zweiflügelige Thür aufweist. Durch diese Thür trat man aus der Or- 
chestra in den Raum hinter dem Proskenion und konnte dann durch den ge- 
wölbten Gang oder vermittelst der Rampen der Paraskenien zu dem oberen 
Skenensaalc gelangen und sodann auf das Dach des Proskenion hinaustreten. An« 
dere Thürcn hatte das feste Proskenion nicht ; dagegen führten zwei weitere 
Thurcn aus den beiden Parodoi in die Paraskenien und durch diese hinab zu dem 
Inneren des Proskcnion oder hinauf zum neuen Skenengebäude. 

Diese etwas verwickelten Höhenverhältnisse hatten sich mit Notwendigkeit 
aus der Tieferlegung der Orchestra ergeben. Sie waren aber von dem Archi- 
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tekten in sehr {beschickter Weise benutzt, um ein möglichst billiges und doch 
in jeder Weise praktisches Theater zu schaffen. Unbequem war nur die Ent- 
fernung des Raumes hinter dem Proskenion von dem oberen Skcnengebäude. 
Man sucht nach einer unmittelbaren Verbindung der beiden Räume durch eine 
Treppe ; aber es scheint keine vorhanden gewesen zu sein. Ich vermute des- 
halb, dass der obere Saal hauptsachlich als Magazin für die Dekorationen be- 
nutzt wurde. Für die wenigen Schauspieler, welche in den antiken Dramen auf- 
traten, genügte der Platz hinter der Proskenionwand, der einen Flächeninhalt 
von rund 40-ini hatte, vollständig sowohl zum Umkleiden als zum Aufenthalt 
zwischen dem Ab- und Auftreten. 

Zwei beachtenswerte Thatsachcn sind noch zu nennen : Krstens hatte «las 
steinerne Proskenion keine vorspringenden Paraskcnicn mehr ; nur durch die Säu- 
lcnstcllung hob es sich von den glatten Seitenwänden ab. Zweitens ist ein eigen- 
tümlicher unterirdischer Gang vorhanden, welcher den Raum hinter dem Proske- 
nion mit der Mitte der kreisrunden Orchcstra verband. Seine Lage und Gestalt 
ist aus dem Grundriss und Durchschnitt zu ersehen. Wegen seiner Höhenlage 
ist er sicher älter als das marmorne Proskenion und gehört noch der Zeit an, 
als eine hölzerne Schmuckwand für jedes Stück aufgeschlagen wurde. Hinter der 
Wand des Proskenion, also ohne von den Zuschauern gesehen zu werden, konnte 
der Schauspieler auf einer steinernen Treppe zu dem Gang hinabgehen und an 
dem anderen Kndc auf einer gleichen Treppe wieder emporsteigen, wenn er ztt 
irgend einem Zwecke in der Mitte der Orchcstra erscheinen musste. Der Gang ist 
O..S8'" breit und 1,98m hoch, war also von einer Person gut zu benutzen. Die 
Treppen an den Enden sind in merkwürdiger Weise aus einer schräg gestell- 
ten Steinplatte in der Weise gearbeitet, dass man die Nachahmung einer äl- 
teren Holztreppe nicht verkennen kann. Die Bedeutung dieses Ganges und seine 
Verwendung in dem alten Drama als charonische Stiege wird in einem späteren 
Abschnitte besprochen werden. 

Die griechische Einrichtung der Orchcstra and Skenc, d. h. die kreisrunde 
Orchcstra mit einem als Hintergrund dienenden Proskenion, ist in Eretria nie- 
mals abgeschafft worden. Weder ein römisches Heina noch eine vertiefte Ko- 
nistra war jemals vorhanden. Der Hoden der Orchcstra war einst mit einem 
Kalk-Estrich versehen, von dem noch grosse Stücke erhalten sind. Eine Ein- 
fassung aus l'oros ist nur in dem zum Sitzraume gewandten Halbkreise vor- 
handen; für den zweiten Halbkreis reichte zwar der Raum aus, aber der Kreis- 
bogen war nicht durch eine Einfassung sichtbar gemacht. Ein vertiefter Umgang, 
welcher den Halbkreis der Orchcstra von dem Zuschauerräume trennte, diente 
nicht nur als Weg für die Zuschauer, sondern auch als Sammclcanal für das Re- 
genwasser ; deshalb ist sein Hoden mit Steinplatten gepflastert und ein unterir- 
discher Wassercanal zur Abführung des Wassers bis zum Mccrc angelegt. Diese 
Anordnung kehrt in ahnlicher Weise in Epidauros wieder und ist für die zeitliche 
Bestimmung der beiden Theater deshalb von Wert, weil die gewöhnliche in 
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Athen vorhandene Anordnung (tiefer Wasscrcanal und danchen liegender Um- 
gang) in Krctria wegen tlcs geringen Gefälles bis zum Meere sehr unpraktisch 
gewesen wäre. Ms scheint mir nicht unmöglich, dass hier in Krctria die andere 
Lösung gefunden und zum ersten Male angewendet worden ist. 

Schliesslich mag nicht unerwähnt bleiben, dass neben dem Theater noch 
die Reste eines I'eripteraltempels und eines grossen Altars in ihren Fundamenten 
erhalten sind (vergl. Amer. Journ. of Arch. X, S. 326). Sie waren beide «lern Dio- 
nysos geweiht, zu dessen heiligem Bezirke auch das Theater gehörte. 

5. Das Theater in Sikyon. 

Von dem Theater in Sikyon, welches von der Amerikanischen Schule für 
klassische Studien in den Jahren 188Ö und 1887 ausgegraben ist, wurde bisher 
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Figur 4(1. GfWklriM ile* Thealer* von Sikyon. 

nur der im American Journal of arch. V, 1889, Tafel IX abgebildete Plan ver- 
öffentlicht, welcher auch unserem Grundrisse (Figur 46) zu Grunde lie^t. Über 
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eine spätere Grabung ist in derselben Zeitschrift VIII, S. 388 ohne Plan berichtet. 

In dem Zuschauerraum, dessen Rundung nur einen einzigen Mittelpunkt zu 
haben scheint, fallt die grosse Zahl der Treppen auf; 15 Keile werden von 16 
Treppen eingefasst. Vor der untersten Sitzreihe, welche Bänke mit Rückenlehnen 
enthält, liegt unmittelbar der schmale und tiefe Wasscrcanal, welcher in der Ver- 
längerung der Treppen mit Brückcnstcincn Uberdeckt ist. Der Umgang, den wir 
in anderen Theatern zwischen Orchestra und Proedria fanden, fehlt hier vollstän- 
dig. In Folge dessen ist die Orchestra so gross, dass ihre Kreislinie das Proskc- 
nion schneidet ; nur wenn ursprünglich ein Umgang vorhanden war und dieser 
später bei einem Umbau in Portfall kam, kann die Orchestra einst einen vollen 
Kreis gebildet haben. 

Von besonderer Wichtigkeit ist, dass die meisten Wände des Skcncngebäudcs 
in ihren unteren Teilen aus dem anstehenden 
Felsen geschnitten sind und daher unmöglich 
jemals eine Veränderung erfahren haben kön- 
nen. Der Fels ist in unserem Grundriss durch 
eine wagerechte SchrafTur angedeutet. Ebenso 
sind auch die zum oberen Stockwerke führen- 
den Rampen, welche denen im Theater von 
Epidauros gleichen, aus dem gewachsenen Fel- 
sen gearbeitet. Die entscheidende Bedeutung ^ 4 _ DurcWhnUt durth (len lnlerteil 
dieser Thatsache liegt darin, dass die neuer- ,| cii ivoskenion. 

dings aufgestellte Hypothese, das Proskenion 

sei früher niedriger gewesen und erst später höher gemacht worden, durch die 
Felsrampen vollständig widerlegt wird. Schon bei der ersten Herrichtung hat das 
damals noch aus Holz bestehende Proskenion sicher die Höhe von 3"> — 3,50™ ge- 
habt, denn bis zu dieser Höhe stiegen die Felsrampcn empor. 

Der Grundriss des Skcncngebäudcs besteht aus der eigentlichen Skene, einem 
länglichen Viereck, das in mehrere einzelne Zimmer zerfällt, aus zwei Vorhallen, 
welche die langen Seiten des Vierecks einnehmen, aus jenen Rampen, die zum 
Oberstock führten, und je einem Saal, welcher neben den Rampen an den kurzen 
Seiten des Vierecks liegt. Von den Abteilungen der eigentlichen Skene hat tlas 
nördliche Drittel nur in der oberen Etage als zugänglicher Raum bestanden, weil 
unten der Fels noch hoch ansteht. D e übrigen beiden Drittel waren durch eine 
I.angswand und eine Querwand in kleinere Räume geteilt. 

Von den beiden Vorhallen ist die zum Zuschauerraum gerichtete das Proske- 
nion. Seine jetzt erhaltene Vorderwand ist späteren Datums und gehört einem 
römischen Umbau an. In dem Durchschnitt (Figur 47) erkennt man zu oberst die 
römische Wand aus opus incertum, darunter verbaut die marmornen Stylobat- 
platten einer älteren Säulenwand (M) und ausserdem neben diesen noch an ihrer 
alten Stelle die Porossteine (P), welche einem ältesten hölzernen Proskenion an- 
gehörten und an der bisher freigelegten Stelle die in Figur 48 skizzirten Löcher 
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aufweisen. Die grösseren viereckigen Vertiefungen enthielten augenscheinlich stär- 
kere Holzpfosten, die zu je zweien in Abstünden von 1,46"' (von Mitte zu Mitte 
gerechnet) angeordnet waren ; die kleineren unrcgclmässigcrcn Löcher werden 
zur Befestigung hölzerner Pinakes gedient haben. Unterhalb der Porossteine ist 
in dem Durchschnitt noch die Porosqua« 

der gezeichnet, mit welcher der später f 1 * b * 

zu erwähnende unterirdische Gang über- ^ "~ ' ^ _ '. ^ °Ti j^T 

deckt ist. | t i.B: K . » - \ '83 j/C^ 

Unter den Stylobatplatten des stei- « ^ — ^ l^-il- ^ ■ -• ■ 

nernen Proskenion befinden sich einige Fi gur 48. Schwelle <l« hölzernen 1'rusLenian. 
Eckstücke, welche sich, wie Figur 49 

zeigt, mit jenen zu vorspringenden Paraskenicn zusammensetzen lassen. Die 
Axwcite der Säulen, deren Zahl freilich unbekannt ist, betrug 1,54"»; ihre Stand- 
plätze sind durch Kreise von 0,36«» Durchmesser bezeichnet. Die Säulen selbst 
müssen einen etwas grösseren Durchmesser gehabt haben, weil die Stylobatbreitc 
0,57 m beträgt. Dass sie dorisch waren und einen Triglyphenfrics trugen, geht 
aus dem Grössenunterschiede zwischen den Eck-Intcrcolumnicn und den übrigen 
hervor. In dem Grundriss des ganzen Theaters (Fig. 46) sind keine Paraskenicn 
gezeichnet, weil weder ihre Grösse noch ihr Abstand von der Mitte genau be- 
kannt ist. Diese Paraskenicn und das Proskenion müssen zerstört gewesen sein, 
bevor die römische Wand errichtet wurde. 




An beiden Enden des Proskenion liegen je zwei aus dem Felsen gehauene 
Rampen, welche zum Dache des Proskenion und zum Episkcnion hinaufführten. 
Die beiden Rampen der südlichen Seite sind noch in einem guten Zustande und 
zeigen glatte schräge Ebenen ohne Trittstufen. Die neben der Parodos liegende 
entspricht in ihrer Breite dem Proskenion und ist unten etwa I,8o, oben 2,40'» 
breit. Neben ihr befindet sich eine schmalere Rampe von etwa 1,30 Breite, auf 
welcher man zum oberen Skenensaal gelangen konnte. Die erstere Rampenart 
ist zuerst in Epidauros gefunden und daher längst bekannt ; aber auch von der 
letzteren ist im epidaurischen Theater durch neuere Ausgrabungen ein Rest zu 
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Tage getreten. Dass die vier Rampen nicht die gewöhnliche Verbindung zwischen 
der Orchestra und der vermeintlichen Bühne für den Verkehr der Schauspieler 
und des Chores bildeten, sondern nur dazu dienten, Wagen und andere Maschi- 
nen ins obere Stockwerk zu schaffen, werden wir an anderer Stelle nachweisen. 

In den Ecken zwischen den Rampen und der Skcne befindet sich an beiden 
Seiten je ein grosser Saal, an dessen Wanden noch jetzt Hanke entlang laufen. 
In ihnen dürfen wir die Räume des Chores erkennen. Von dem einen Saale ist 
durch eine exedraförmige Wasseranlage ein Stück abgeschnitten. Den zwischen 
beiden liegenden langen und schmalen Raum bezeichneten wir oben als Vorhalle, 
obwohl kein Stvlobatstein und keine Saulenspur mehr vorhanden ist. Nach seinem 
Grundriss kann er aber nichts anderes sein als eine Säulenhalle, welche dem Pro- 
skenion auf der anderen Seite der Skcne entsprach. 

Zum Schluss ist der grosse Wassercanal, welcher das Regenwasser von 
der Mitte des Zuschauerraumes unter der Orchestra und der Skene hindurch 
nach aussen ableitete, deshalb besonders zu erwähnen, weil er auf der Strecke 
von der Mitte der Orchestra bis zum Hyposkenion in grösseren Abmessungen 
erbaut ist als in den übrigen Teilen und daher sicherlich als unterirdische Ver- 
bindung (charonische Stiege) zwischen den beiden genannten Punkten gedient 
hat ; er ist auf dieser Strecke 0,77"" hoch. Hinter dem Proskenion sind auch 
noch einige Stufen der Treppe erhalten, auf der man zum Gange hinabsteigen konnte. 

Eine genaue Datirung des ganzen Baues ist noch nicht möglich. Es kann 
aber wegen der mehrfachen Umbauten, welche vorgekommen sind, nicht zwei- 
felhaft sein, dass der älteste Teil mit dem hölzernen Proskcnion noch der grie- 
chischen Zeit (etwa dem IV. oder III. Jahrhundert) angehört, dass ferner das 
steinerne Proskenion etwa im II. oder I. Jahrhundert errichtet wurde, und dass 
der unterirdiche Canal einer dieser beiden Bauepochen zugeteilt werden muss. 
In römischer Zeit ist nicht nur das Proskenion umgebaut, sondern, wie es scheint, 
auch ein römisches Logeion zwischen den Flügeln des Zuschauerraumes errichtet 
worden, von dem allerdings nur so geringe Reste vorhanden sind, dass sie auch 
in anderer Weise erklärt werden können. 



Im Jahre 1 88 1 wurde das im Asklcpieion von Epidauros gelegene Theater 
auf Kosten der griechischen Archäologischen Gesellschaft von P. Kavvadias aus- 
gegraben. Vorher war nur ein Teil des Zuschauerraumes sichtbar, Orchestra und 
Skenengebäude lagen ganz unter der Erde verborgen. Nachdem in einem Sup- 
plement zu den llpaxttxi von l S8 1 ein Bericht von dem Leiter der Ausgrabung 
mit Plänen von N. Solomos veröffentlicht war, habe ich im Jahre 1883 im Auf- 
trage derselben Gesellschaft neue Pläne aufgenommen, welche P. Kavvadias in 
den UpaxTtxi von 1SS3 auf den Tafeln A und B mit einem kurzen begleitenden 
Texte herausgegeben hat. Plane und Berichte hat der letztere in seinem Buche 
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tFouilles d' Kpidau re * wiederholt. Von den neueren Behandlungen des Theaters 
verdient namentlich diejenige von W. Christ in den Sitzungsberichten der k. 
bayer. Akad. d. Wiss. 1894 S. 1 genannt zu werden 1 ). 

Das von Polyklet erbaute Theater ist nicht nur eines der schönsten und 
am besten erhaltenen griechischen Theatergebäude, sondern bietet auch manche 
für die Geschichte des griechischen Theaters wichtige Eigentümlichkeit und ver- 
dient schon deshalb unsere ganz besondere Beachtung. Schon im Altertum war 
es wegen seiner Schönheit und Harmonie berühmt, denn Pausamas, der sonst 
den Theatern nur wenige Worte widmet, sagt von ihm (II, 27, 5) : 'EsiSauptot; 

11 tat Qe'aTpsv iv -tu Upw, («iXiffta iy.z\ Ssxstv Oia; ä;u>V ix uiv fäp 'Pw(iaui>v itsXj 
Ji^ ti y„: ;./,:/.. tüv savtaysS ;ü xisjjud, pcyiOu Ii 'ApxäSu>v xs £» M«yäXt; siXu' appis- 
via; Z't r, xaXXsu; ivixa äp^tT^xtuv itsls^ cc; äjjiiXXav HsXyxXc i't«i> yivon' äv i ;isy .-. eu>; ; 
IlsXäxXciTs; yip xat Worrpov toSio xat s"xti;jia xb sspiysps; 4 zsi/.ja; 

Der nachfolgenden Beschreibung liegen die auf Tafel VII und in der um- 
stehenden Figur 50 abgebildeten Pläne zu Grunde, die gegenüber den älteren 
Plänen in Folge der von P. Kawadias vorgenommenen weiteren Grabungen et- 
was vervollständigt sind. Tafel VII zeigt nur die Orchestra, das Skenengebäudc 
und den unteren Teil des Zuschauerraumes, Figur $0 dagegen das ganze Theater. 

Der grosse, gut erhaltene Zuschauerraum wird durch einen mittleren Um- 
gang in zwei ringförmige Abschnitte oder Ränge geteilt, von denen der untere 

12 Keile und 13 Treppen, der obere wahrscheinlich 22 Keile und 23 Treppen 
umfasse. Ich sage wahrscheinlich, weil in Folge der Zerstörung der beiden äusse- 
ren Stützmauern und der anstossenden Sitzbänke nicht mehr festzustellen ist, ob 
den äussersten Keilen des unteren Ranges im oberen Range ein oder zwei 
Keile entsprechen. Im Plane der Ilpaxxixä und in Figur 50 habe ich das erstere 
angenommen, um so einen Zugang zu dem Diazoma zu erhalten. 

Während die grosse Mehrheit der Sitzbänke die bei anderen Theatern 
übliche bekannte Form hat, bestehen die unterste und oberste Sitzreihe des 
ersten Ranges und die unterste Reihe des oberen Ranges aus reicher ausgestat- 
teten Bänken mit Rücken- und Seitenlehnen. Einzelne Sessel mit aufgeschriebe- 
nen Namen der Platzinhaber, wie sie uns aus Athen bekannt sind, giebt es in 
Kpidauros nicht. 

Die Curve, nach welcher der Zuschauerraum gebildet ist, weicht von der- 
jenigen anderer Theater ab. Bei der Vergrösserung des Zuschauerraumes über 
den I laibkreis hinaus ist nämlich eine Lösung angewendet, welche der von Vi- 
truv angegebenen sehr nahe kommt und theoretisch als die vollkommenste gel- 



' ) Nach dem AWhluss des vorliegenden Abschnitte« erschien noch eine ausführliche Veröffent- 
lichung der Bauwerke von Kpidauros von A, Defrasve und H. I.echat ( rtpidaurc, I'aris 1895). In 
Bang auf die Ruinen des Theaters bietet das Werk wenig Neues, /um Teil sind meine l'lane mit 
ihren Fehlern wiederholt und noch einige neue Fehler hinzugefügt. Die Behandlung der Buhnen- 
frage ist dagegen lesenswert. 
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ten darf. Die Sitzreihen bilden im Grundriss keinen regelmässigen Kreis, sondern 
eine aus drei Mittelpunkten construirte, einer Ellipse sich nähernde Curve. Mit 
dem Hauptradius sind nur die 8 mittleren Keile des Zuschauerraumes gezeichnet, 
welche zusammen weniger als einen Halbkreis ausmachen ; die beiden äusseren 
Keile jeder Seite haben dagegen einen um etwa 3,5m grösseren Radius. Der 
Krümmungsunterschied der beiden Curven ist so gering, dass er weder in der 
Zeichnung noch in Wirklichkeit bemerkbar sein wurde, wenn nicht der Orchcstra- 
kreis in seiner ganzen Ausdehnung mit ein und demselben Radius beschrie- 
ben wäre und sich in Folge dessen nach den Flügeln des Zuschauerraumes 
hin allmählich von der unteren Sitzreihe weiter entfernte. Während der Abstand 
des Orchcstrakrciscs von der Unterstufe der Sitzreihen bei den neun mittleren 
Treppen 2,10m beträgt, misst er an den äussersten Treppen 2,84m. 

Weshalb diese auffallende Curve gewählt ist und weshalb man sich nicht 
mit einem einzigen Mittelpunkte begnügt hat, wird im III. Abschnitte näher erör- 
tert werden. Die in Epidauros gewählte Lösung ist deshalb sehr beachtenswert, 
weil sie der Ansicht widerspricht, dass das Theater für ein oben auf dem Pro- 
skenion stattfindendes Spiel erbaut sei. Denn die an den äussersten Flügeln sit- 
zenden Zuschauer mussten sich stark nach der Seite wenden, wenn sie nach 
dem Platz hinter oder über dem Proskenion hinblicken wollten. Die Zuschauer 
sind alle nach einem der drei Mittelpunkte gerichtet. 

Der Sitzraum ist von der Orchestra durch einen nur um eine Stufe tiefer 
liegenden Umgang getrennt, der zugleich als Weg für die Zuschauer und als 
Wasscrcanal diente. Auf den Unterschied zwischen dieser und der im atheni- 
schen Theater gewählten Einrichtung wurde oben (S. 54) hingewiesen und dabei 
gezeigt, dass die erstere eine vollkommenere ist und vermutlich aus jüngerer 
Zeit stammt. . 

Die Verschiedenheit der Hrcitc des vertieften Umganges würde an den äus- 
sersten Treppen des Sitzraumes sehr gross gewesen sein, wenn der Umgang bis 
dahin durchgeführt wäre. Er hört aber schon bei den vorletzten Treppen auf, 
wo der Unterschied noch gering ist. Vielleicht liat der Wunsch, einen noch 
grösseren Unterschied zu vermeiden, diese Anordnung veranlasst ; vielleicht ist 
sie aber auch gewählt, um den Spielplatz der Schauspieler, nämlich den Raum 
zwischen dein Centrum der Orchestra und dem Proskenion nicht zu zerschnei- 
den (vergl. die ähnliche Anlage im Theater von Eretria S. 116). 

Das Wasser, welches sich in dem vertieften Umgange bei Regengüssen sam- 
melte, wurde durch zwei unterirdische Canälc unter dem Spielplatze und Skenenge- 
bäude hindurch zu einem nahen Hache geleitet. Die Anlage zweier Canäle, an 
Stelle des in Athen vorhandenen einzigen, war durch die Unmöglichkeit, dem 
Umgang ein starkes Gefälle nach dem einen Ende zu geben, von selbst vorge- 
schrieben. 

Die kreisrunde Orchestra, zu der wir nunmehr gelangen, ist der bemerkens- 
werteste und wirkungsvollste Teil unseres Theaters. Wer jemals auf den Stu- 
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fen des Theaters von Kpidauros gesessen und den ganzen Orchcstrakreis zu 
seinen Küssen gesehen hat, der kann diesen Anblick nicht vergessen, und wem 
es vergönnt war, Teile eines antiken Dramas in der Orchcstra aufgeführt zu 
sehen, der hat einen Begriff bekommen von dem starken Kindruck, den ein 
solches Spiel hervorruft ; dem wird auch für alle Zeiten beim Lesen eines anti- 
ken Dramas gerade «las Theater von Kpidauros mit seinem Steinkreise als 
Spielplatz vorschweben. 

Die Orchcstra ist rings herum von einer 0,38m breiten Schwelle aus weis- 
sem harten Kalkstein eingefasst. Soweit sie von dem vertieften Umgang, des- 
sen Boden ebenfalls aus weissen Kalkstcinplattcn besteht, umgeben ist, trägt 
die Kinfassung an ihrer freien Aussenseitc einen starken RundsUb als Verzie- 
rung. Die entsprechende Innenseite der Kalkstcinschwellc und in dem zur Skene 
gerichteten Halbkreise ihre beiden Seiten zeigen dagegen nur an der Überfläche 
eine sorgfältig ausgearbeitete Kante und sind im übrigen roh gelassen. Die 
Schwelle kann sich daher vor der Skene nach keiner Seite über den Erdfussboden 
erhoben haben ; sie war nur eine Marke in dem grossen Platz vor der Skene und 
bildete keinerlei Hinderniss für die dort auftretenden Schauspieler. Kin künstli- 
cher Belag aus Platten oder Kalk-Kstrich ist weder in der Orchcstra noch in 
dem übrigen vor der Skene gelegenen Platze jemals vorhanden gewesen. 

Der noch jetzt in der Mitte der Orchestra liegende runde Stein (A) von 
0,71t" Durchmesser mit einem 0,o8>» weiten runden Koch in seiner Mitte war 
vielleicht das Kundamcnt für einen runden Altar, wie ein solcher auch für die 
römische Periode des athenischen Theaters nachzuweisen ist. Allerdings könnte 
man auch vermuten, dass der Stein bei Krbauung des Theaters als fester Mit- 
telpunkt für die Herrichtung der Kreislinien des Zuschauerraumes und der Or- 
chestra gedient habe, jedoch müssten dann auch für die beiden anderen Mittel- 
punkte (B und C) Steine derselben Art vorhanden sein, was nicht der Fall ist. 

Die Grösse der Orchestra ist ziemlich genau derjenigen des athenischen 
Tanzplatzes gleich; wie dieser einen Radius von 9.81m einschliesslich der Stein- 
schwelle hat, so kehrt fast dasselbe Mass (9,77m) in Kpidauros als Radius des 
Krdplatzcs innerhalb der Steinschwelle wieder. Mit der Steinschwelle beträgt 
der Radius 10,15m, ist also ein wenig grösser als der athenische. 

Die Gestalt des Skencngebäudes ist aus dem Grundrisse auf Tafel VII noch 
gut zu erkennen. Ein grosser Saal von 19,50'» Länge und 6>" Tiefe wird von 
einer Reihe Innensäulcn, deren Fundamente erhalten sind, in zwei Schiffe ge- 
teilt. Die Länge dieses Skenensaalcs entspricht gerade dem Durchmesser der 
Orchestra. Einbauten, welche jetzt im Inneren erhalten sind und den Saal in 
mehrere Zimmer zerlegen, rühren von einem sehr späten Umbau her. An den 
kurzen Kndcn lagen aber auch im Altertum zwei schmale Räume (T und W), 
deren Breite ungefähr dem Zwischenraum zwischen der Orchestra und den Sit- 
zen entspricht. Die drei Thüren, welche in der Vorderwand der Skene jetzt zu 
erkennen sind, gehören jenem späten Umbau an. Wie viele Thurcn die Wand 
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ursprünglich hatte, ist nicht zu erkennen, wahrscheinlich waren es drei; mögli- 
cher Weise bestand die Wand jedoch nur aus einzelnen Pfeilern mit mehreren 
grossen Öffnungen. Die Rückwand der Skenc scheint anfangs nicht geschlossen 
gewesen zu sein, denn es sind dort zwei symmetrisch liegende weisse Kalksteine 
(U und V) angeordnet, zwischen denen vielleicht einst Pfeiler oder Säulen ge- 
standen haben. 

Zwischen der Vorderwand und der Orchcstra ist eine gut gearbeitete Kalk- 
stcinschwellc in ihrer ganzen Lange erhalten, in der wir den Stylobat eines 
steinernen Proskenion erkennen dürfen. Von seinen Halbsäulen sind noch so 
viele Reste und so deutliche Standspuren erhalten, dass die Ergänzung der Wand 
im Grossen und Ganzen gesichert ist (vcrgl. den Grundriss, Durchschnitt und 
Aufriss auf Tafel VI). Das eigentliche Proskenion, der mittlere Teil der Säu- 
lenwand, ist 22,60™ lang und enthielt 12 Halb- und 2 Einviertelsäulen, deren 
Axwcite !,74 m betrug. Eingefasst wurde es von zwei l,OO m vorspringenden und 
2,57m breiten Paraskcnicn (L und N), die mit je zwei Dreiviertelsäulen ausge- 
stattet waren. An die Paraskenien schliessen sich noch, wieder bis zur Flucht 
des Proskenion zurückspringend, kurze Mauerstücke an, welche je eine von zwei 
Pilastern eingefasste Thür enthielten. 

Die sämtlichen Stützen der Wand waren jonischen Stiles und trugen als 
Gebälk einen dreifach gegliederten Architrav, einen glatten Fries und ein Gei- 
son mit Zahnschnitt. An den kurzen Seitenwänden der Paraskenien waren die 
Zwischenräume der Säulen mit Steinplatten geschlossen, von denen bei der Aus- 
grabung noch Reste erhalten waren. Für das Proskenion hatte ich früher das- 
selbe angenommen und deshalb auf Tafel B der IIpaxTixi von 1883 horizontale 
Quaderfugen zwischen den Säulen gezeichnet. Nachdem aber festgestellt ist, dass 
in anderen Theatern gewöhnlich bemalte Holztafeln als Verschluss der Inter- 
columnien verwendet waren, müssen solche Tafclgemälde auch für Epidauros 
angenommen werden. 

Wahrscheinlich war in allen Intcrcolumnien eine Thürumrahmung vorhan- 
den, wie sie für die Paraskenien durch die noch an Ort und Stelle befindlichen 
Stücke der Umrahmung gesichert ist. Denn alle Fragmente von Säulentrommeln, 
welche gefunden sind, — allerdings sind es nur sehr wenige — , zeigen Ansatzstücke der 
Umrahmung und werden schwerlich nur zu den Paraskenien gehören. Das Pro- 
skenion hatte in seiner über 22'" langen Front gewöhnlich nur eine einzige Thür 
(M), weil nur in der mittelsten Säulenöffnung zwei Zapfenlöcher einer Doppelthür 
erhalten sind und ausserdem die Schwelle dort stark abgetreten ist. In allen 
anderen Intcrcolumnien zeigt der Stylobat keinerlei Zapfenlöcher, ist aber doch 
durch häufiges Hegchen wenigstens etwas abgetreten, was nur dadurch zu erklä- 
ren ist, dass die Pinakcs nach der Aufführung fortgenommen wurden, und dann 
ein freier Verkehr durch die Intcrcolumnien stattfand. 

Die beiden Paraskenien (L und N) müssen eine von den übrigen Säulcn- 
öffnungen abweichende Vcrschlussvorrichtung gehabt haben, denn ihre Schwellen 



126 



II. Abschnitt Griechische Theater ausserhalb Athen». 



zeigen zwar Löcher, aber nicht die gewöhnlichen für Drehzapfen von Thürflü- 
gcln, sondern die Schwelle von L hat genau in ihrer Mitte ein kleines rundes 
Loch, die andere (N) ebenfalls in der Mitte zwei gleiche Löcher (vergl. Tafel 
VI und VII). Man könnte diese Löcher mit Riegeln in Verbindung bringen, die 
zur Befestigung von Holztafcln gedient haben könnten; doch ist diese Krklä- 
rung deshalb nicht zulassig, weil dann bei den Pinakcs des Proskenion dieselben 




Löcher vorkommen müssten. Ks scheint 
demnach in dem Intcrcolumnium der 
l'araskcnien eine Thür oder ein an- 
derer Gegenstand gewesen zu sein, der 
sich um seine eigene Mitte drehen 
konnte. 

Wenn man nun erwägt, dass ge- 
rade vor den Paraskcnien die beiden 
seitlichen Zugänge zum Theater lagen, 



durch welche nach unserer Ansicht 
Figur ji. Gninrlris* des l'araskenion mit nicht nur der Chor sondern auch dic- 
iweittitigcr I'eriakte. jenigen Schauspieler, welche nicht aus 

der Skcncnthür herauskamen, die Or- 
chestra betraten, so liegt der Gedanke nahe, hier die Perfekten unterzubringen, 
nämlich die drehbaren dreiseitigen Dekorationen, durch die angedeutet wurde, 
woher der durch das Scitenthor FJntrctendc kam (vergl. Abschnitt IV). Haben 
die Löcher wirklich zur Drehung der Pcriakten gedient, so können diese nach 

der Stellung der Löcher keine Pris- 
men, sondern nur zweiseitige Pinakes 
gewesen sein, welche auf ihren beiden 
Seiten zwei verschiedene Darstellungen 
enthielten und so gedreht wurden, wie 
die nebenstehende Abbildung Figur 51 
andeutet. Hei dreiseitigen Prismen müss- 
tc der Drehpunkt weiter nach Innen 
liegen, wie aus Figur 5 2 zu ersehen 
ist ; in diesem Falle könnte das vor- 
1 igur 52. Grundriß des r.iraskenion mit dere Loch nur zur Feststellung des 
dreiseitiger i'eriakte. Prismas gedient haben. Trat ein Schau- 

spieler durch die Parodos ein, und 
blickten die Zuschauer zu ihm hin, so sahen sie hinter Ulm an den Paraskenien 
die Periakte und konnten aus der Darstellung entnehmen, woher er kam. 

Sind wir hiernach zu der Vermutung berechtigt, dass die Paraskenien des 
epidaurischen Theaters einst Pcriakten enthielten, so wissen wir dagegen sicher, 
dass die Öffnungen der Paraskenien in späterer Zeit in anderer Weise ausge- 
stattet waren. In beiden Paraskenien stehen noch jetzt Basen, welche Standbilder 
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getragen haben. Nach den Fund umständen nimmt Kawadias für die eine Basis 
eine Statue der Hygieia, für die andere eine Statue der Kaiserin Livia an. 

Die Aufstellung von Standbildern zwischen den Säulen des Proskenion und 
den Paraskcnicn ist, wie wir in dem Abschnitte über Entwickelungsgeschichte 
des griechischen Theaters zeigen werden, in römischer Zeit allgemein üblich ge- 
worden. Diese Statuen sind offenbar die Nachfolger der bemalten Pinakes. 

Schon aus der Errichtung der beiden Standbilder in den Paraskenien lässt 
sich schliessen, dass die Öffnung zwischen den Säulen mindestens 2 */„"• hoch 
war und dass die ganze Säulenwand mit ihrem Gebälk eine Minimal-Höhc von 
3"' gehabt haben muss. Wir haben noch andere Mittel, dieses Höhenmass zu be- 
stimmen. Erstens sind links und rechts von den Paraskenien die Reste von 
Rampen (R und Y) erhalten, auf denen man zu dem Dache des Proskenion hin- 
aufsteigen konnte. Wenn wir ihre am unteren Ende noch messbare Neigung bis 




Figur 55. Ceaimse und HolsdcdtC <le> ProfkntoB, 

zum ersten Pilaster der Paraskenien verlängern, so ergiebt sich ein ähnliches 
Höhenmass, wie das vorher ermittelte, nämlich 3 — 3.50'"- Zweitens sind von der 
westlichsten Thür des Skenengebäudes (O) zwei Steine der Thürumrahmung erhal- 
ten, von denen der untere l,28"\ der obere einschliesslich der Umrahmung 
1,47™ hoch ist. Für die Höhe der Säulen, der Basis und des Kapitells erhalten 
wir so 2,75'". Eugen wir noch die Höhe des Architravs und Erieses mit 0,48"' 
und die Höhe des Geison mit 0,29m hinzu, so ergiebt sich als Gesamthöhe des 
Proskenion 3,53m. Dieses Mass stimmt endlich, und das ist besonders wichtig, 
ganz genau zu der Angabc Vitruvs über die Proskcnionhöhe des griechischen 
Theaters, denn 3,50m entsprechen 10 3 / x griechischen oder 12 römischen Fuss, 
während Vitruv 10 bis 12 Fuss als Höhe angiebt. 

Nachdem die Höhe des Proskenion bestimmt ist, lässt sich sein Aufriss 
in der Zeichnung vollständig ergänzen, wie es auf Tafel VI für ein Stück ge- 
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schchcn ist. Zwischen den S;nilcn miissten bemalte Pinakcs gezeichnet werden, 
sind jedoch in Ermangelung bestimmter Vorlagen fortgelassen. 

Wie die in der Mitte des Proskenion liegende Thür im Einzelnen gestal- 
tet war, wissen wir nicht ; aus den erhaltenen Resten geht nur hervor, dass sie 
zweiflügelig gewesen ist, eine Höhe von 2,68» und eine Breite von 1,30«» ge- 
habt hat. Sie hatte also dieselbe Grösse wie heute eine gewöhnliche zweiflü- 
gelige Zimmerthür. 

Das Dach des Proskenion bestand aus hölzernen Haiken und Bohlen, deren 
Dimensionen sich an den Löchern der gefundenen Geisa einigermassen bestim- 
men lassen (vergl. Figur 53). Es war horizontal und bildete ein vor der Skcnc 
befindliches Podium, auf welchem vielfach die Götter und, wenn ein Teil des 
Stückes sich auf dem Dache des Hauses oder im Olymp abspielte, ausnahmsweise 
auch andere Schauspieler auftraten. Die Breite des Podiums betrug, wenn wir 
die Ausladung des Geisons hinzurechnen, etwa 3,20'". Einige auf der Oberfläche 
der Geisonblöcke vorhandene kleine Löcher dürfen vielleicht als Befestigungs- 
spuren einer Schranke oder Brüstung aus Metall erklärt werden, welche be- 
stimmt war, ein Herunterfallen der oben auftretenden Personen zu verhindern. Bei 
einer gewöhnlichen Bühne wäre eine solche Vorrichtung undenkbar; bei dem 
Dache eines Dauses störte sie nicht. 

Als Zugang zu dem Dache des Proskenion diente zunächst eine Thür in dem 
oberen Stockwerk des Skenengcbäudcs, die wir nach dem Vorbilde des Thea- 
ters von Oropos auch in Epidauros in der Mitte der Vorderwand der Skene 
annehmen dürfen. Ausserdem sind aber die beiden schon erwähnten seitlichen 
Rampen vorhanden, welche zu den grossen Thoren der Parodoi führen. Bir Stei- 
gungsverhältnis (fast 1»' Höhe auf 3« Länge) ist so überaus hoch, dass ein 
bequemes Hinaufsteigen nur möglich war, wenn statt der ansteigenden glatten 
Fläche Treppenstufen vorhanden waren. Aber weder hat sich von solchen etwas 
gefunden, noch dürfen sie wegen der teilweise noch erhaltenen Abschrägung 
überhaupt angenommen werden. Auch sind in dem Theater von Sikyon diesel- 
ben Rampen mit schräger Fläche ohne Stufen noch gut erhalten. Die seitlichen 
Rampen können daher kaum in der Weise benutzt worden sein, dass die Schau- 
spieler und zuweilen auch der Chor auf ihnen hinauf- und hinabstiegen, sondern sie 
müssen zum Ilinaufschaffen von Maschinen und anderen ähnlichen Gegenständen 
gedient haben. Als direkte Verbindung zwischen dem oberen Platze und der Or- 
chestra dürfen sie auch aus dem Grunde nicht in Anspruch genommen werden, 
weil der Weg ein zu langer sein würde. Dass sie an ihrem Anfangspunkte mit je 
einer stattlichen Zugangsthür (I und Q) versehen sind, kann nicht etwa als Beweis 
gegen unsere Auflassung angeführt werden, weil diese Thürcn im Anschlüsse an 
die grösseren Hauptthüren der Parodos (H und P) zum vollen Abschluss des Spiel- 
platzes angelegt werden mussten. 

Unter dem oberen Ende der Rampen liegen zwei kleine Räume K und O, 
zu denen die beiden äussersten neben den Paraskenien liegenden Thürcn führen. 



Digitized by Google 



6. D»s Theater in Epidauros. 129 



Der Raum O war nach der Ausgrabung rings von Mauern abgeschlossen, bei 
dem anderen K ist dagegen die Querwand, die ihn von dem Paraskenion schei- 
det, im Mittelalter beim Hau eines Kalkofens abgebrochen worden. Da man bei 
dem Mangel von Vcrbindungsthürcn aus den kleinen Räumen nicht in das Ske- 
nengebäude gelangen konnte, ist es unklar, zu welchem Zwecke sie gedient haben. 

Den Raum X, welcher scheinbar nur von aussen zuganglich war, mochten 
wir für den Versammlungssaal des Chores halten, weil seine Lage und Grösse 
für diesen Zweck sehr gut passt. Vor der Aufführung konnten die Choreuten 
sich hier umkleiden nnd nachdem sie durch die Thür Z ins Freie gelangt waren, 
durch die Hauptthür P und die Parodos in die Orchestra einziehen. 

Auf der anderen Seite des Skcncngebäudcs finden wir keinen dem Räume 
X entsprechenden Saal, sondern hier sind bei den Ausgrabungen von 1891 Reste 
einer schrägen Mauer S gefunden worden, welche zu einer zweiten, zum oberen 
Skcnensaal hinaufführenden Rampe gehört zu haben scheint, wie eine solche im 
Theater von Sikyon an derselben Stelle noch gut erhalten ist. Auf dieser Rampe 
konnte man während der Aufführung ungesehen in den Oberstock der Skene 
gelangen. Denn die zwischen beiden Rampen liegende Wand war hoch geführt 
und entzog die hintere schmale Rampe den Blicken der Zuschauer, während 
die vordere breite Rampe, durch keine Mauer verdeckt, von den Zuschauern 
gesehen wurde. 

Die schon erwähnten beiden grossen Eingangsthore (II und P), welche die 
Parodoi und die Orchestra abschlössen, wurden sowohl von den Zuschauern wie 
von den Schauspielern beim Eintritt ins Theater benutzt. Jedes ist als Doppel- 
thor gebildet. Drei Pfeiler korinthischen Stils trugen einen dreiteiligen Architrav, 
einen geschwungenen Fries und ein Zahnschnittgeison und umschlossen zwei Thore 
von verschiedener Breite, von denen das grössere zu der Parodos, das andere 
zu der Rampe des l'roskenion führte. Den Verschluss beider Thore bildeten dop- 
pelte Flügel aus Holz oder Metall, deren Zapfenlöcher in den Schwellen noch 
zu sehen sind. Ausserdem weisen eiserne Dübel an dem Thürsturz vielleicht auf 
die Anbringung von Vorhängen hin. Nur wenige Steine dieser Seitcnthore waren 
bei der Ausgrabung an ihrer alten Stelle, aber fast alle fehlenden Bauglicder 
sind in der Nahe gefunden worden, sodass ich eine Ergänzung in der Zeichnung 
vornehmen konnte ;IIpaxToti 1883, Tafel B, 1). Die jetzt an Ort und Stelle wieder 
aufgebauten Steine sind leider meist falsch gelegt. 

Nachdem wir die einzelnen Teile des Theaters kennen gelernt haben, bleibt 
die wichtige Frage nach seinem Alter zu erörtern. Pausanias hat uns in der 
oben ausgeschriebenen Stelle den Namen des Erbauers überliefert : Polyklct war 
der Architekt des Theaters, derselbe, der auch die Tholos erbaute. Aber welcher 
Polyklct ist gemeint? 

Bevor das Theater und der Rundbau, die sog. Tholos, ausgegraben war, 
dachte jedermann an den älteren Polyklct, den jüngeren Zeitgenossen des Phidias. 
Man nahm deshalb an, dass die Epidaurier schon im V. Jahrhundert ein statt- 
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liches steinernes Theater in ihrem Asklepios - Heiligtum gehabt hätten. Nach- 
dem aber die Ruinen beider Gebäude freigelegt und ihre Bauformen bekannt 
geworden sind, ist diese Annahme nicht mehr aufrecht zu halten. Zwar bestä- 
tigen die Bauformen die Angabe des Pausanias, dass beide Gebäude von dem- 
selben Künstler herrühren, denn die korinthischen Gliederungen der Eingangs- 
thorc zum Theater und namentlich ihr geschwungener Fries kehren bei der Innen- 
architektur der Tholos fast unverändert wieder, aber diese Bauformen können 
unmöglich im V. Jahrhundert entstanden sein. 

Nach unserer bisherigen Kenntnis der griechischen Bauformen dürfen beide 
Bauten frühestens dem vierten Jahrhundert zugeschrieben werden, ein Ansatz, 
welcher bestätigt wird durch die grosse, im Jahre 1887 gefundene Inschrift mit 
der Baurechnung der Tholos (vcrgl. V. Sta'is, 'Efqtupt; ipyjxioX. 1892, S. 69 und 
P. Kavvadias, Fouilles d' Epidaure 1893, S. 93). In der neuesten Behandlung der- 
selben von B. Keil (in den Athen. Mitthcil. 1895, S. 20 — 115) wird festgestellt, 
dass der Rundbau, welcher amtlich Thymele hiess, im Anfange des IV. Jahrhun- 
derts begonnen wurde und im Jahre 330 (rund gerechnet) noch nicht vollendet 
war. In dem langen Zeitraum von etwa 50 Jahren wurden nur die äusseren Säu- 
len, die Cellawand, die Rampe und der Fussboden der äusseren Ringhalle er- 
baut, wenigstens werden nur diese Bauteile in der Rechnung genannt. 

B. Keil glaubt nun beweisen zu können, dass die Rechnungen der fehlen- 
den Bauteile in einer anderen gleichzeitigen Urkunde aufgezeichnet seien, weil 
ihre Bezahlung von einer anderen Kasse erfolgt sei. Dass es neben der Tem- 
pclkasse noch eine Staatskasse gegeben hat, aus der Zahlungen erfolgen konnten, 
will ich nicht leugnen, aber die Art und Weise, wie die Lieferungen und Ar- 
beiten auf diese beiden Kassen verteilt sein sollen, halte ich für unmöglich. 
Überhaupt sind alle Bedenken, die B. Keil gegen die Vollständigkeit der erhal- 
tenen Rechnung vorbringt, leicht zu widerlegen. Die fehlenden Bauteile, nämlich 
die schönen korinthischen Innensäulcn mit ihrem Gebälk, der prächtige Fussbo- 
den der Cella aus weissen und schwarzen Steinen, die reichen Marmordecken und 
die besonders wirkungsvolle Rankcnsima mit ihren Löwenköpfen können meines 
Erachtens erst nach dem Jahre 330 hergestellt sein. Ich muss die Beweise hier- 
für wenigstens andeuten, weil die Beantwortung dieser Frage für die Datirung 
des Theaters entscheidend ist. Gerade die fehlenden Bauteile der Tholos und zwar 
in erster Linie die Gebälkstücke der korinthischen Innensäulcn haben nämlich 
diejenigen Kunstformen, in welchen sich die Übereinstimmung zwischen Tholos 
und Theater zeigt. Sind diese Bauteile der Tholos aber erst nach 330 ange- 
fertigt, so kann auch das Theater nur nach diesem Zeitpunkt erbaut sein. 

Meine Beweise sind folgende : Erstens sind die in der Rechnung aufgeführten 
Bauteile augenscheinlich die älteren. Die in ihrer ümamentirung fast kleinlichen 
Metopen • Rosetten der äusseren Säulenhalle und der zierliche Palmettenfries der 
Cellawand können nicht von demselben Architekten zu derselben Zeit angefertigt 
sein wie die korinthischen Kapitelle und die prächtige Rankcnsima; letztere erin- 
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nert in der Art, wie die Ranken gearbeitet und die Löwenköpfe modcllirt sind, 
fast an die Skulpturen des Altars von Pergamon. Da nun jene, wie die Inschrift 
lehrt, aus dem Anfang und der Mitte des IV. Jahrhunderts stammen, kann für 
diese nur das Ende des Jahrhunderts oder aber eine noch jüngere Zeit in Be- 
tracht kommen. Zweitens bestehen die samtlichen in den Inschriften genannten 
Bauteile aus anderem Materialc als die nicht erwähnten Teile. Unter jenen kom- 
men Porös, heller und schwarzer Kalkstein und weisser pentelischer Marmor vor, 
während diese fast ausschliesslich aus weissem parischen Marmor bestehen, der 
wiederum in der ganzen Inschrift nicht erwähnt ist. Drittens scheint es mir auch 
undenkbar, dass der grossartige Thcatcrbau in einer Zeit ausgeführt sein soll, wo 
an der Tholos in einem so langsamen Tempo gebaut wird, dass 50 Jahre not- 
wendig sind, um eine Cellamaucr zu bauen und wenige Säulen aufzustellen. Zu 
dem grossen Theaterbau waren ganz andere Mittel nötig, als sie dem Hicron 
in der Mitte des IV. Jahrhunderts zur Verfügung standen. Diese Gründe zwingen 
uns, für die Fertigstellung der Tholos eine jüngere, nach dem Jahre 330 liegende 
Bauperiode anzunehmen. Ihr gehört die Bauthätigkeit des Polyklct an und ihr 
müssen wir demnach auch die Erbauung des Theaters zuschreiben. 

Frühestens am Ende des IV. Jahrhunderts kann also das Theater erbaut 
sein. Nach den Kunstformen der jüngeren Steine der Tholos halte ich es sogar 
für möglich, dass wir die Bauzeit noch viele Jahrzehnte später anzusetzen ha- 
ben. Nur der Umstand, dass der Erbauer der Tholos und des Theaters offen- 
bar ein hervorragender und eigene Bahnen wandelnder Architekt war, lässt uns 
die Annahme wenigstens möglich erscheinen, dass die Vollendung der Tholos 
und die Erbauung des Theaters noch im IV. Jahrhundert erfolgt ist. Unter diesen 
Umständen kann weder der ältere noch auch der bekannte jüngere Polyklct 
der Architekt der Tholos und des Theaters gewesen sein, wir müssen vielmehr 
einen dritten Künstler dieses Namens annehmen und treffen darin mit VV. Dit- 
tenberger zusammen, der eine in Theben gefundene Doppclbasis mit den Namen 
des Polyklct und des Lysipp (C. I. G. S. I, 2532) einem dritten Polyklet zu- 
schreibt, weil sie sicher nach 316 cnstanden ist. Die Versuche, das junge Datum 
dieser Basis durch eine spätere Restauration einer älteren Basis zu erklären, 
(vergl. A. Furtwängler, Meisterwerke 414) werden damit überflüssig. 

Da das athenische Theater bald nach dem Jahre 330 ganz vollendet war, 
so ist das epidaurischc mithin ein jüngerer Bau. Hierzu passen sehr gut die 
schon erwähnten Thatsachen, welche einen Fortschritt in der Form des epidauri- 
schen Theaters gegenüber dem athenischen bezeichnen, nämlich erstens die Ver- 
einigung des in Athen zwischen Orchcstra und Zuschauerraum vorhandenen 
Umganges und Wassercanals zu einem nur wenig vertieften Umgang, der zu- 
gleich zur Wasserabführung diente, und zweitens das Vorhandensein eines stei- 
nernen Proskenion von der Form, wie es in Athen erst im II. oder I. Jahrhundert 
errichtet worden ist. 

Der letztere Unterschied kann allerdings auch durch einen späteren Umbau 
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erklärt werden; denn der Zustand der epidaurischen Ruinen sehliesst die Mög- 
lichkeit nicht aus, dass die Säulenreihe des Proskenion ursprünglich nicht vor- 
handen war und ebenso wie in manchen anderen Theatern erst später hinzu- 
gefügt ist. Es sind sogar zwei Thatsachen vorhanden, welche die Annahme 
eines solchen Umbaues zu bestätigen scheinen. Die Schwelle des Proskenion liegt 
nämlich bei der mittleren Thür um 0,12'» höher als die unmittelbar vor ihr be- 
findliche Einlassung der Orchestra. Dieser Höhenunterschied kann nicht etwa da- 
durch ausgeglichen worden sein, dass die Thürschwcllc um o, 12'" über dem Fuss- 
boden lag, denn ihre vordere senkrechte Fläche ist gar nicht bearbeitet. Fr kann 
auch kaum dadurch entstanden sein, dass die Einfassung der Orchestra sich ge- 
senkt hat, weil die Schwelle, auf welcher eine Säulenstcllung stand, schwerer be- 
lastet war und sich daher eher senken konnte als die Einfassung, welche keinen 
überbau trug. Die letztere wurde daher wahrscheinlich schon mit Erde bedeckt, 
als die Schwelle des Proskenion mit den jonischen Halbsäulen erbaut wurde. 

Ausserdem weist der Grundriss der Skenc auf eine andere ältere Gestalt 
des Proskenion hin. Wie schon oben angedeutet wurde, ist die Skcne in drei 
Räume so eingeteilt, dass der mittlere Saal dem Durchmesser der Orchestra, 
die beiden schmalen Räume aber dem Umgang um die Orchestra entsprechen. 
Ein Vergleich mit den Theatern von Erctria und Athen lehrt nun, dass die bei- 
den Scitcnräumc erst dann zu verstehen sind, wenn sie ursprünglich als Pa 
raskenien vor die Vorderwand der Skene vorsprangen. Die jetzigen Paraske- 
nien treten so wenig vor und sind auch so schmal, dass sie schon deshalb als 
Redtictionen älterer grösserer Paraskenien erscheinen. Wie wir uns die älteren 
Paraskenien hiernach denken können, ist im Grundrisse auf Tafel VII mit punk- 
tirten Einien angedeutet. Zwischen beiden Vorsprüngen muss dann das ältere 
bewegliche Proskenion ziemlich an derselben Stelle aufgeschlagen worden sein, 
wo jetzt die Steinschwellc der jüngeren festen Schmuckwand liegt. 

Das Vorhandensein von Eisenklammern der jüngeren Form (j [) darf dage- 
gen nicht als Beweis für ein späteres Hinzufügen des steinernen Proskenion ver- 
wendet werden, denn dieselben Klammern kommen auch in anderen Teilen des 
Theaters und ebenso an der Tholos neben älteren Klammern vor. Sic sind 
auch z. B. schon bei dem aus dem IV. Jahrhundert stammenden Philippeion 
in Olympia angewendet. 

Die angeführten Thatsachen genügen aber auch, um mindestens die Mög- 
lichkeit zu erweisen, dass das steinerne Proskenion erst später hinzugefügt wor- 
den ist. Wenn wir nun in Betracht ziehen, dass in allen anderen Theatern die 
als Proskcnien dienenden Säulenstcllungcn erst aus viel späterer Zeit, frühe- 
stens aus dem II. Jahrhundert vor Chr. stammen, so werden wir uns dahin ent- 
scheiden, dass das steinerne Proskenion nur dann zu dem ursprünglichen Bau 
tJcs Polyklet gehört haben kann, wenn dieser beträchtlich jünger war als der 
Bau des Lykurg, und wenn er etwa erst im III. Jahrhundert entstanden ist. 

Das Theater von Epidauros entspricht also entweder zwei Entw ickelungs- 
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stufen des athenischen Theaters, nämlich derjenigen des IV. Jahrhunderts (feste 
Skeiie mit veränderlichem Proskenion) und derjenigen des I. vorchristlichen Jahr- 
hunderts (feste Skcnc und festes Proskenion), oder es liegt gerade zwischen 
beiden Entwickelungsstufcn und würde dann das erste uns bekannte Theater mit 
festem Proskenion gewesen sein. Aus älteren Entwickclungspcrioden sind keine 
Reste erhalten. Ebenso wenig finden wir Spuren eines romischen Umbaues; ein 
römisches Logeion hat es in dem Theater von Epidauros niemals gegeben. 

7. Das Theater von Megalopolis. 

Die Freilegung und Untersuchung dieses stattlichen und wichtigen Baues 
wird der Englischen Archäologischen Schule in Athen verdankt. In den Jahren 
1890 bis 1892 ist die ganze Orchcstra, das Skcnengebäudc mit seiner Umgebung 
und der untere noch erhaltene Teil des Zuschauerraumes von E. Gardner und 
mehreren Mitgliedern der Schule ausgegraben worden. Nachdem ein vorläufiger 
Plan in dem Journal of Hell. Stud. XI, 1890, S. 294 veröffentlicht war, sind jetzt 
vorzügliche, in ihrer Ausführlichkeit musterhafte Pläne, welche der Architekt R. 
W. Schultz aufgenommen hat. als Supplemcntary Papers jener Zeitschrift unter 
dem Titel : « Excavations at Megalopolis» erschienen. Nach diesen Plänen ist un- 
ser Grundriss Figur 54 und der Durchschnitt Figur 55 gezeichnet. 

Das Theater hat eine besondere Berühmtheit dadurch erlangt, dass nach der 
ersten Veröffentlichung der englischen Archäologen, welche die Ausgrabung lei- 
teten, eine niedrige griechische Buhne darin aufgefunden sein sollte (Journ. of 
Hell. Stud. XI, 1890, S. 297). Diese Angabe konnte ich aber bald (Berliner phil. 
Wochenschrift 1891, Sp. 418) für irrtümlich erklären. Die erhaltenen Baurcstc 
waren falsch ergänzt und unrichtig erklärt worden ; die vermeintliche Bühne mit 
ihren 5 oder 6 Stufen war thatsächlich der Unterbau einer über 8«» hohen Säu- 
lenhalle. Nachdem der englische Architekt R. W. Schultz che Richtigkeit meiner 
Ergänzung bestätigt hatte, zogen auch E. Gardner und seine Genossen ihre 
Behauptung zurück (Excav. at Megal. S. 13). 

Zugleich stellten sie aber die neue Hypothese auf (Excav. S. 84), dass an 
einer anderen Stelle, nämlich unmittelbar vor jenem Stufenbau, eine niedrige 
griechische Bühne bestanden habe ; sie sei zwar nicht mehr erhalten, ihr ehe- 
maliges Vorhandensein lasse sich aber aus den Höhenverhältnissen der Baureste 
mit Sicherheit nachweisen. Auch gegen diese Angabc habe ich protestirt (Athen. 
Mitthcil. 1892, S. 97), weil sie sich wiederum auf eine unrichtige Erklärung der 
erhaltenen Ruinen stützt. In Wirklichkeit hat auch diese Bühne, wie unten 
nachgewiesen werden soll, niemals bestanden. Während der Mitarbeiter Gardner's, 
W. Loring, noch vor der Herausgabe jenes Buches seine Ansicht über diese 
neue Bühne veränderte (Excav. S. 91) und ihre Existenz nicht mehr für erwiesen 
hält, ist Gardner selbst bei seiner Ansicht geblieben. 

Schon ein flüchtiger Blick auf den Grundriss (Figur 54) zeigt uns eine wichtige 
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Eigentümlichkeit des Theaters: An der Stelle, wo sich gewöhnlich das Skencn- 
gebäude befindet, sehen wir in Mcgalopolis einen mächtigen viereckigen Saal- 
bau von rund 66 no Länge und 5 2 '" Tiefe, welcher eine stattliche, nach dem 
Theater gerichtete Vorhalle hat. Dieser Bau ist das Thersilion, der von Pausa- 
nias (VIII, 32,1) erwähnte Versammlungsraum der Zehntausend, benannt nach 
seinem Stifter. 

Der Saal ist im Inneren mit zahlreichen Säulen angefüllt, welche aus Kalk- 
stein hergestellt sind, ursprünglich aber aus Holz bestanden. Ihre Standplätze 
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Figur 55. Durchschnitt durch das Theater von Megttopolis. 

steigen von der Mitte nach den Umfassungswänden an ; die äussersten Säulen 
stehen rund 2,50m hüher als die mittelsten. Wie in dem Grundriss durch punk- 
tirte Linien angedeutet ist, sind die Säulen von der Mitte aus strahlenförmig 
nach den Seiten aufgestellt, so dass ein in der Mitte stehender Redner einen 
freien Durchblick durch den Säulenwald bis zu den Aussetiwänden hatte. Im 
Rücken des Redners lag die Vorhalle, ursprünglich durch mehrere Säulen, später 
durch eine geschlossene Wand mit drei Thüren von dem grossen Saale getrennt. 
Die 32m breite und 6"> tiefe Halle besass an ihrer Vorderseite 14 dorische Säulen 
von etwa im Durchmesser mit Triglyphen - Gebälk und Giebel und hatte schon 
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ohne den Giebel eine Hohe von uber 8m. Unmittelbar vor ihr lag die kreisrunde 
Orchestra des Theaters mit ihrem runden Zuschauerräume. 

Die enge Zusammengehörigkeit von Thersilion und Theater ist augenfällig. 
Neben der Orchestra liegt nämlich auf der einen Seite ein offener halbkreisför- 
miger Sitzraum, das Theater, und auf der anderen ein überdeckter Versamm- 
lungsraum von viereckigem Grundriss, das Thersilion. Je nach dem Wetter konnte 
man diesen oder jenen Raum zu den Versammlungen benutzen. 

Von dem halbrunden Theater sind nur noch wenige Reihen der Steinbänke 
erhalten und unter ihnen die für die Procdroi in der untersten Reihe aufge- 
stellten Khrcnsitzc. Unmittelbar vor diesen Thronen befindet sich der tiefe Canal 
zur Abführung des Wassers. Hin für den Verkehr der Zuschauer bestimmter 
Umgang zwischen den Thronen und der Orchestra fehlt hier ebenso wie in Si- 
kyon ; dafür ist aber ein schmaler Umgang hinter den Thronen vorhanden. Diese 
Abweichung ist durch einen Umbau entstanden ; denn wie drei auf den Sesseln 
stehende Inschriften lehren, sind die Throne und der Canal spater als die übri- 
gen Sitze von einem Agonotheten Antiochos erbaut worden. Über die frühere 
Gestalt des Umganges und des Canals sind wir nicht unterrichtet, nur das lässt 
sich sagen, dass der jetzige schmale Umgang hinter den Thronen gewiss einen 
Teil des älteren Umgangs bildete. Wie breit der letztere ursprünglich war, ist 
nicht zu bestimmen, und deshalb muss es ungewiss bleiben, wie gross die alte 
Orchestra war, ob sie einen ganzen Kreis bildete und ob sie «lasselbe Centrum 
wie der Zuschauerraum hatte. Da die Breite der Orchestra jetzt 30, i6"> und 
ihre Tiefe bis an die unterste Stufe der Thersilion - Vorhalle 28, 10»', bis an die 
oberste Stufe aber 29,40m beträgt, so kann man unter Berücksichtigung der 
Kleinheit dieses Unterschiedes nicht daran zweifeln, dass der eigentliche Tanz- 
platz ursprünglich einen vollen Kreis bildete. 

Die bedeutende Grösse der Orchestra ist aus den angeführten Massen zu 
ersehen, wird aber durch einen Vergleich mit der Orchestra anderer grosser 
Theater noch deutlicher: Der Flächeninhalt ist doppelt so gross wie bei den 
Theatern von Athen und Epidauros. 

Während sich die Orchestra ursprünglich bis an die Vorhalle des Thersi- 
lion ausdehnte, war in späterer Zeit ein 6 bis 7™ breites Stück durch ein Pro- 
skenion abgeschnitten, dessen Stylobat noch erhalten ist. Man sieht eine aus 
Steinen der verschiedensten Form zusammengeflickte Schwelle, auf der nicht nur 
Säulenspurcn zu sehen sind, sondern zwei Säulenstumpfe noch aufrecht stehend 
gefunden wurden. Hier stand einst eine Wand von 14 Säulen und 2 Eckpfei- 
lern, deren Axweitc 1,87m betrug. Ihre Intcrcolumnien waren durch Pinakes 
geschlossen, wie aus der Gestalt und Bearbeitung der Säulen mit Sicherheit her- 
vorgeht. Die Hohe dieses Proskenion lässt sich aus dem Durchmesser der Säulen 
auf 3,50 bis 3,75m berechnen. 

Spuren einer Thür sind an der Vorderwand nicht erhalten, nur in einer der 
kurzen geschlossenen Seitenwände sieht man noch die Schwelle einer Thür, 
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welche etwas höher liegt als der Stylobat. Gleichwohl dürfen auch an der Vor- 
derwand eine oder mehrere Thüren ergänzt werden ; wir brauchen nur anzu- 
nehmen, dass entweder eine hölzerne Schwelle vorhanden war, wie sie im 
Altertum vielfach vorkommt, oder dass der Verschluss durch Teppiche bewirkt 
war. Wenn E. Gardner die ehemalige Existenz einer Thür mit Entschiedenheit 
leugnet (Excav. S. 86) und daraus ein wichtiges Argument für die alte Bühnen- 
hypothese ableitet, so ist das namentlich deshalb nicht zu verstehen, weil er 
selbst im Theater vom Piräus, obwohl auch dort keinerlei Zapfenlöcher vor- 
handen sind, eine Thür annimmt. Um zu beweisen, dass allein das Proskenion 
von Megalopolis, im Gegensatz zu allen anderen bisher entdeckten Proskenien, 
keine Thür gehabt hatte, müsste er mindestens einen einzigen positiven Grund 
anführen können. Solange das aber nicht geschieht, sind wir zur Annahme von 
mindestens einer Thür verpflichtet. 




Figur 56. Grundriss der Schwellen des älteren und des jüngeren Proskenion. 



Unter dem Stylobat des steinernen Proskenion hat sich die wohlerhaltene 
Schwelle eines alteren hölzernen Proskenion gefunden, von der nur einzelne 
Stücke aufgedeckt werden konnten. Auf einer schmalen Schwelle aus Kalk- 
stein sieht man in Abständen von 1,62"* grössere viereckige Löcher, die zur 
Befestigung von Pfosten gedient haben, ferner lange schmale, vor den ersteren 
gelegene Rinnen, in die offenbar die zur Verkleidung der Pfosten dienenden 
Bohlen eingelassen waren, und endlich kleinere Vertiefungen zwischen den an- 
deren, die zur Befestigung von Pinakes gedient haben mögen (s. Figur 56). Die 
Höhe dieser hölzernen Schmuckwand ist nicht direkt zu bestimmen ; da sie aber 
ebenso wie die spätere Steinwand aus einzelnen Pfosten und Pinakes dazwi- 
schen bestand, so werden wir ihr eine ähnliche Höhe wie der Steinwand geben 
müssen. Dies wird dadurch bestätigt, dass auch im Theater von Sikyon (s. oben 
S. 118) die Höhe des hölzernen Proskenion sicherlich mit der des steinernen 
übereinstimmte. 

Die Frage, ob auch das hölzerne Proskenion in seiner Mitte eine Thür 
hatte, ist nicht mit Sicherheit zu beantworten, weil wir die Mitte der nicht sym- 
metrisch zur Axe des Zuschauerraumes angeordneten Wand nicht genau kennen. 
Nach Osten trat die Wand nämlich um etwa 6,50m über die Ecke des steiner- 
nen Prosken ton vor, während dieser Überstand im Westen geringer war. Die 
Mitte lag also weiter nach Osten als die Axe des Theaters. Ob es Zufall ist, 
wenn in dem Intercolumnium, dessen Mitte etwa 2'" von der Axe des Theaters 
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nach Osten liegt, das zur Befestigung des Pinax dienende Loch fehlt, wage ich 
nicht zu entscheiden. Die Möglichkeit, dass eine oder mehrere Thürcn vorhan- 
den waren, lässt sich jedenfalls nicht leugnen. 

Die Tiefe des Proskenion war bei dem älteren hölzernen und dem jüngeren 
steinernen Bau gleich. Von der Vorderkante ihrer Säulen bis an die grossen 
Säulen der Thersilion - Vorhalle gemessen, betrug sie etwas über p" , war also 
doppelt oder gar dreimal so gross als das entsprechende Mass anderer Theater. 
Für die Vertreter der alten Theaterlehre ist diese Thatsache nicht zu erklären. 
Man behauptet stets, dass die geringe Tiefe der Proskenien, wie man sie fast 
überall findet, notwendig gewesen sei, damit die oben auf dem hohen Podium ste- 
henden Schaupieler zu sehen wären. Hier ist nun aber die Tiefe so gross, dass 
die Schauspieler, wenn sie oben auf dem Podium unmittelbar vor dem Hinter- 
grund standen, von manchen Zuschauern überhaupt nicht gesehen werden konn- 
ten. Dabei darf die Annahme, dass die obere Dekoration etwa nicht unmittel- 
bar vor den Säulen der Thersilion -Vorhalle, sondern nahe an der Vorderwand 
des Proskenion gestanden habe, deshalb als unzulässig bezeichnet werden, weil 
für eine solche obere Schmuckwand jedes Fundament fehlt. 

Die grosse Tiefe des Proskenion ist dagegen bei unserer Auffassung der 
Säulenwand als Hintergrund nicht nur verständlich, sondern muss als sehr zweck- 
mässig anerkannt werden. Die übermassig grossen Abmessungen der Orchc- 
stra waren erklärlich, solange Mcgalopolis eine grosse Stadt war ; als sie aber in 
hellenistischer Zeit zu einer Kleinstadt herabgesunken und das Theater für die 
Bevölkerung zu gross und namentlich die Orchcstra zu geräumig geworden war, 
empfahl es sich, den Spielplatz möglichst einzuschränken. Man schob das Pro- 
skenion so weit vor, dass zwischen ihm und dem Zuschauerraum nur noch der 
nötige Platz für die Parodos übrig bieb. So war für die Aurführungen eine 
Orchestra von der gewöhnlichen Tiefe vorhanden. 

Vor der Erbauung der Proskenien dehnte sich dagegen der Spielplatz bis 
zur Säulenhalle des Thersilion aus, so dass diese für den Fall, dass das Drama 
vor einem Tempel oder Königspalast spielte, selbst den Hintergrund des Spie- 
les bildete. Nur wenn ein anderer Hintergrund notwendig war, musste eine De- 
koration vor den Säulen ausgebreitet werden, welche die ganze Fassade mit 
ihren Stufen verdeckte. Dies geschah in Mcgalopolis sicher vermittelst einer von 
der Seite vorzuziehenden Wand, vermittelst einer scaena ductilis. Die Ein- 
richtung dafür ist noch erhalten und verdient eine genauere Betrachtung. 

Die westliche Parodos wird von einem grossen Gebäude eingenommen, 
welches durch mehrere darin gefundene Ziegel mit cingcprcsstcn Stempeln als 
sy.jv:0r,xa gesichert ist. Seine aus Brecciaquadem errichteten Mauern sind auf drei 
Seiten noch gut erhalten, die vierte Seite war scheinbar offen. Im Inneren des 
34,70m langen und 8,33m breiten Saales befindet sich eine Längsmauer, die in 
der Höhe des Fussbodcns mit harten Kalksteinen abgedeckt ist. Ich erkenne 
in ihr die Unterlage für eine «scaena ductilis», für ein bewegliches Proskenion, 



Digitized by Google 



139 



das vor die Säulenhalle vorgezogen werden konnte. Die Lage der Mauer genau 
in der Verlängerung der Unterstufe der Halle, ferner ihre Länge, welche der 
Ausdehnung der zu verdeckenden Säulenhalle gerade entspricht, und sodann 
ihre Höhenlage, die mit der Unterstufe der Halle übereinstimmt, sind sichere 
Argumente dafür, dass auf ihr eine verschiebbare Dekorationswand auflag. Jetzt 
verstehen wir nicht nur den Kamen Skcnothek für den Aufbewahrungsraum 
der Skenenwand, sondern auch die unregelmässige I*age der Mauer im In- 
nern des Saales und die von der Richtung der Stützmauer des Zuschauer- 
raumes abweichende Richtung des ganzen Baues. Schliesslich darf auch noch 
auf den früher nicht erklärbaren Umstand hingewiesen werden, dass die Ske- 
nothek an einer Stelle errichtet ist, wo sie die Parodos fast ganz zerstörte 
und zur Verschönerung des Theaters wahrlich nicht beitrug. Hätte sie nicht un- 
bedingt gerade hier in der Verlängerung der Säulenhalle liegen müssen, so 
würde man wohl einen passenderen Platz gefunden haben. Welche Stellung 
die vorgezogene Skenenwand vor der Säulenhalle einnahm, ist in Figur 55 
durch punktirtc Linien angedeutet. Dir Abstand von den Säulen stimmte ge- 
nau überein mit der Entfernung, welche sie innerhalb der Skenothek von der 
Wand hatte. 

Diese Erklärung der Skenothek und ihrer Innenmauer genügt schon allein, 
um die Bühnenfrage für Megalopolis und damit auch für die anderen griechi- 
schen Theater zu entscheiden ; denn die verschiebbare Skene liegt genau in 
derjenigen Höhe und in dem Abstände von dem Mittelpunkte der Orchestra, 
wo der Hintergrund für die dramatischen Aufführungen liegen muss ! Mit einer 
Bühne von irgend einer Form und Höhe lässt sich die auf dem Boden der 
Orchestra laufende «scaena ductilis> von Megalopolis absolut nicht vereinigen. 

Die Vorhalle des Thersilion, die in ähnlicher Weise wie die mit Säulen 
geschmückte Skene des lykurgischen Theaters in Athen oft selbst als Hinter- 
grund diente für die in der Orchestra stattfindenden Aufführungen, namentlich 
wohl für alle chorischen Agone, wurde oben schon im Allgemeinen beschrieben. 
Auf ihre Einzelheiten einzugehen, müssen wir uns versagen; nur einen Punkt 
dürfen wir nicht unerwähnt lassen, weil er für die Baugeschichtc des Theaters 
von entscheidender Bedeutung ist, und weil E. Gardner ihn als Ausgangspunkt 
für seinen oben erwähnten Nachweis einer griechischen Bühne genommen hat, 
nämlich die in späterer Zeit erfolgte Vermehrung ihrer Stufen. Die Halle erhob 
sich auf 5 Stufen von hartem Kalkstein, von denen die beiden oberen dem 
ursprünglichen Bau angehören, die drei unteren dagegen später hinzugefügt sind. 
Über diese Thatsache an sich besteht keine Meinungsverschiedenheit mehr ; aber 
ihre Erklärung ist strittig. Gardner nimmt an, dass ursprünglich eine drei Stu- 
fen hohe Bühne vor der Halle gestanden habe, und dass erst nach ihrer 
Fortnahme die unteren Steinstufen erbaut worden seien. Es lässt sich aber be- 
stimmt beweisen, dass die Veränderung beim Bau des steinernen Theaters durch 
Tiefcrlegung der ganzen Orchestra herbeigeführt ist. 
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Das Theater mit seinen Steinsitzen und Stützmauern, wie es jetzt vor uns 
liegt, stammt Dämlich nicht, wie Gardner glaubt, aus derselben Zeit wie das 
Thersilion. Letzteres ist aus hartem Kalkstein und Porös (Kalkturf) erbaut, 
während zu jenem harter Kalkstein und Brcccia als Baumaterial verwendet sind. 
Die beiden letzteren Materialien sind nachweisbar bei den jüngeren Bauwerken 
von Mcgalopolis, so z. B. bei der Halle des Philipp und namentlich bei den 
im Innern des Thersilion spater hinzugefügten Säulen, die in unserem Plane 
(Figur 54) weiss gelassen sind, benutzt worden. Ebenso kommen beim Thersilion 

die älteren Eise nklam mern von der Form | 1 vor, während beim Theater die 

auch bei anderen jüngeren Bauwerken verwendeten schwalbenschwanzfbrmigen 
Klammern zur Anwendung gelangt sind. Dass das Thersilion als Versammlungs- 
raum der Zehntausend bald nach der Gründung der Stadt erbaut ist, kann 
kaum bezweifelt werden, während es immerhin auffeilend wäre, wenn Megalopo- 
lis schon in den sechziger Jahren des IV. Jahrhunderts ein grosses Theater mit 
steinernen Sitzen gehabt hätte, also zu einer Zeit, als es im übrigen Griechen- 
land unseres Wissens noch keine solchen Theater gab. Dazu kommt noch, dass 
nicht nur die beiden älteren Stufen der Vorhalle, sondern auch die ganze Süd- 
wand des Thersilion auf einen Fussboden berechnet sind, welcher um rund I ,n 
höher liegt, als die Orchestrahöhe. Ja, die Fundamente der Südwand gehen 
nicht einmal bis zur Orchcstra hinab und das Fundament der Vorhalle mit 
ihren hohen Säulen reicht nur mit einer Schicht unter dieselbe hinunter. Zu 
dem Thersilion muss daher ein älteres und einfacheres Theater gehört haben, 
welches keine steinernen Sitze hatte. Seine Orchcstra lag ungefähr an derselben 
Stelle wie die spätere, aber um l" höher. 

Erst in einer jüngeren Periode wurde der grosse steinerne Theaterbau er- 
richtet und dabei zur Ersparung von Kosten für die Stützmauern und die Erd- 
wälle die neue Orchcstra um I" tiefer gelegt. In Folge dessen musstc die 
Vorhalle des Thersilion mit drei weiteren Stufen versehen werden, welche bis 
zum neuen Orchcstraboden hinabführten. Thatsächlich sind auch die drei Stufen 
nicht nur aus demselben Kalkstein und technisch in derselben Weise gebaut 
wie das ganze Theater, sondern ihre Unterkaritc liegt, was namentlich entschei- 
dend ist, genau in der Höhe des damaligen Orchestrabodens. 

Eine weitere teilweise Tieferlegung der Orchestra um etwa 0,33'° fand in 
einer dritten Baupcriode statt, als ein gewisser Antochos die Throne aufstellte 
und den Canal vor ihnen anlegte. Da die unteren drei Stufen der Vorhalle 
nicht bis zu diesem jüngsten Orchcstraboden hinabreichen, sondern auf die ältere 
Orchestra Rücksicht nehmen, ist meines Erachtens bestimmt erwiesen, dass die 
Throne späteren Datums sind als die Stufen. Auch die Mauer in der Skenothek, 
auf welcher die «scaena ductilis» stand, richtet sich, wie wir früher sahen, nach 
den unteren Stufen und setzt diese daher als vorhanden voraus. Wir kennen 
zwar die Erbauungszeit der Skenothek nicht genau, denn die gefundenen Zie- 
gel aus hellenistisch -römischer Zeit können sehr wohl einer Reparatur angehö- 
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ren, aber es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sie älter sein muss, als die 
beiden in der Orchcstra errichteten Proskenien, weil durch die letzteren die «scaena 
ductilis» ganz überflüssig wurde. Die drei Stufen können daher auf keinen Fall 
erst bei der Erbauung des hölzernen Proskenion hergestellt sein. Bei der zwei- 
ten Vertiefung wurde die Orchestra nicht horizontal gelegt, sondern erhielt von 
der Thersilion -Vorhalle bis zum Canal ein Gefälle von 0,33'" (vergl. den Durch- 
schnitt in Figur 55). An den Stufen der Vorhalle und vor der Skcnothck behielt 
der Fussboden der Orchestra seine frühere Höhe. 

Wir haben also drei ältere Bauperioden zu unterscheiden : 

1. Erbauung des Thersilion und eines offenen Theaters ohne Steinsitze; 
370 — 360 vor Chr. 

2. Errichtung des steinernen Theaters, Vertiefung der Orchestra und Hinzu- 
fügung der drei unteren Stufen an der Vorhalle des Thersilion J zweite Hälfte 
des Pv*. Jahrhunderts. 

3. Aufstellung der Throne und zweite, nur teilweise Tieferlegung der Orche- 
stra; ebenfalls zweite Hälfte des IV. Jahrhunderts, vielleicht nur einige Jahre 
nach der zweiten Periode. 

Gegen diese Ansetzungen erhebt nun E. Gardner (Excav. S. 81) mehrere 
Bedenken, die sich aber sämtlich bei genauerer Betrachtung als unwesentlich 
herausstellen : 

a. Die Throne würden, so behauptet er, bei dieser Datirung in eine Zeit 
kommen, der sie nach ihren Inschriften nicht angehören könnten. Mehrere Epi- 
graphiker (z. B. A. Wilhelm) haben mir jedoch versichert, dass die Inschriften, 
deren vollständigste nach der englischen Veröffentlichung in Figur 57 wiederholt 
wird, sehr wohl in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eingemeisselt sein können. 

A NTloxo^Ar-flNOO E THr^A/VEoHkETo^ ©P*No£ r A NTa\ 
KAlToA/oxEToN \ 

Figur 57. Wcihinschrift der Throne und de» Oinals. 

b. Der technische Unterschied zwischen den unteren und oberen Stufen soll 
ferner so gross sein, dass der zeitliche Zwischenraum zu dem Übergang von der 
einen zur anderen Bauweise nicht ausreiche. Dieser Einwand darf kurzer Hand 
als irrtümlich bezeichnet werden. Warum soll in einem ganzen Mcnschcnalter, 
etwa von 370 bis 335 vor Chr., die Technik gar keine Fortschritte gemacht haben ? 
Ausserdem zeigt z. B. das um 335 erbaute Philippeion von Olympia schon die- 
selben Klammern wie die unteren Stufen. 

c. Die Throne sollen an ihrer Ausscnfläche dieselbe Art der Bearbeitung 
zeigen wie das ganze Theater und wie die oberen beiden Stufen der Vorhalle, 
während die drei unteren Stufen der letzteren allein eine andere und zwar jün- 
gere Arbeit aufweisen sollen. Nach genauer Untersuchung stelle ich diese An- 
gabc entschieden in Abrede und berufe mich dabei noch auf das Urteil vieler 
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Fachgenossen, die mit mir die Ruinen untersucht haben (vergl. auch die Erklä- 
rung von W. Loring, Kxcav. S. 91). 

Die Bedenken Ii. Gardncr's können demnach an der Baugeschichte, wie 
sie oben entwickelt wurde, nichts andern. Ich betrachte es vielmehr als sicher, 
dass die Unterstufen der Vorhalle zugleich mit dem ganzen steinernen Theater 
erbaut sind. Dadurch ist aber auch der weiteren Hypothese Gardncr's von der 
Kxistcnz eines Logeion, anfanglich von I" Höhe und spater (nach Erbauung der 
Throne und des Canals) von 1,3 5"' Höhe, vollständig das Fundament entzogen. 
Wir könnten daher auf ihre Besprechung ganz verzichten, doch scheint es mir 
nicht überflüssig, sie auch durch andere Argumente als hinfällig zu erweisen. 

Indem Gardner das steinerne Theater einerseits und die Vorhalle des Thersi- 
lion ohne ihre unteren Stufen andrerseits für gleichzeitig hält, kommt er zu dem 
Resultate, dass der Boden vor der Vorhalle, die er übrigens auch als Hinter- 
grund für die dramatischen Aufführungen ansieht, um l"' und später um 1,35™ 
höher gelegen habe als der Orchcstraboden, und stellt nun die Hypothese auf, 
dass dieser Höhenunterschied durch eine Bühne ausgeglichen worden sei. 

Zunächst wäre es seltsam gewesen, wenn man den von dem Thcatron um- 
gebenen Orchestrakreis in demselben Augenblick, als man ihn erbaute, dauernd 
durch eine feste Bühne in zwei Teile von verschiedener Holte zerschnitten und 
dadurch als runden Tanzplatz zerstört hatte, Eine* hölzerne, nur zeitweilig errichtete 
Bühne kann nämlich deshalb nicht in Betracht kommen, weil nach Entfernung einer 
solchen die rohen Porosfundamente tler Säulenhalle sichtbar gewesen wären und 
ausserdem ihre beiden oberen Stufen in der Luft geschwebt hätten. Auch Gardner 
giebt deshalb einer festen Bühne wenigstens für die ältere Zeit den Vorzug. 
Ferner hätte eine feste Bühne eine vordere Abschlussmauer nötig gehabt, von 
der aber auch nicht ein Stein gefunden ist. Denn dass die oben besprochene 
Schwelle mit den Löchern für das hölzerne l'roskenion nicht zu einer solchen 
Bühne gehört haben kann, ist schon wegen ihrer jüngeren Entstehungszeit aus- 
geschlossen. Dabei ist auch die weitere Annahme Gardners, dass diese Schwelle 
zu einer jüngeren beweglichen Bühne gehöre, die an Stelle der älteren festen 
getreten sei, unhaltbar, weil es als undenkbar bezeichnet werden muss, dass diese 
hölzerne Bühne bald darauf «rieder in eine steinerne verwandelt und dabei ihre 
Höhe von 1,35'" auf mindestens 3,50™ vergrössert worden sei. Endlieh darf auch 
daran erinnert werden, dass die Höhenlage des Fusshodens im Inneren der Skc- 
nothek und der dort befindlichen Schwelle für die verschiebbare Skencnwand mit 
dem Fussboden tler angenommenen Bühne, wie hoch sie auch gewesen sein 
mag, durchaus nicht zu vereinigen ist. 

Ohne weiter auf die zahlreichen allgemeinen Grunde, welche gegen das Vor- 
handensein einer niedrigen griechischen Buhne sprechen, einzugehen, weil sie im 
VII. Abschnitte behandelt werden sollen, glaube ich die einzige Bühne dieser 
Art, welche man gefunden zu haben vermutete, hiermit als in Wirklichkeit nicht 
vorhanden erwiesen zu haben. 
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Es giebt in der That kein Theater, welches durch seine besonderen Ein- 
richtungen und durch seine mehrfachen Umbauten besser das Spiel in der Or- 
chestra veranschaulicht, als das Theater von Megalopolis : In der ersten Hälfte 
des IV. Jahrhunderts finden wir ein einfaches Erdthcatcr und darin als Spiel- 
platz eine runde Orchcstra und als Hintergrund die auf zwei Stufen sich erhe- 
bende stattliche Säulenhalle des Thersilion. In ilcr zweiten Hälfte des Jahrhun- 
derts wurde ein steinernes Theater gebaut und die ganze Orchcstra um l" tiefer 
gelegt. Diese bildete auch jetzt den einzigen Spielplatz fiir Chor und Schauspie- 
ler. Die als Hintergrund dienende Säulenhalle hatte wegen der Tieferlegung drei 
neue Stufen erhalten und erhob sich jetzt auf einem Unterbau von fünf Stufen. 
Passten bei irgend einer Aufführung die Säulen nicht als Hintergrund, so wurde 
eine grosse Skcnenwand, welche gewöhnlich in der nebenan liegenden Skenothck 
stand, als Dekoration vorgeschoben. Die Aufstellung der Throne und die damit 
verbundene geringe Tieferlegung eines Teiles der Orchcstra änderten an der 
Art des Spieles nichts. 

Eine kleine, aber unwesentliche Änderung trat erst ein, als behufs Errichtung 
eines hölzernen Proskenion eine steinerne Schwelle vor dem Thersilion in einem 
Abstände von 7'" von der Säulcnwand hergestellt wurde. Der Spielplatz wurde 
dadurch etwas verkleinert, indem ein Stück der Orchcstra in Fortfall kam. Die 
Schauspieler befanden sich jetzt zwar noch an ihrem alten Platze in der Orchcstra, 
waren aber durch die neue Schmuckwand, vor der sie spielten, den Zuschauern 
etwas näher gerückt ; die Höhe ihres Standplatzes hatte sich nicht verändert. 
Dieser Umbau ist vielleicht nach der Zerstörung der Stadt im Jalire 222 erfolgt, 
weil die Verkleinerung der Orchcstra nach diesem Unglück am ehesten zu verstehen 
ist Ob damals die hohe Säulenwand des Thersilion noch hinter dem Proske- 
nion aufrecht stand, ist nicht bekannt ; möglicher Weise lag sie schon damals 
in Ruinen, wie es für die Zeit tles Pausanias sicher überliefert ist. Auf jeden 
Fall bestand sie nicht mehr, als statt des hölzernen Proskenion eine steinerne 
Schmuckwand errichtet wurde. Denn dass der untere Teil der Thersilion -Säulen 
dauernd durch das Proskenion verdeckt gewesen sei, ist nicht denkbar. Wann 
diese steinernen Säulen des Proskenion mit ihren Pinakes errichtet wurden, wis- 
sen wir nicht. E. Gardner mag Recht haben, wenn er sie vermutungsweise dem 
ersten vorchristlichen Jahrhundert zuweist. Eine Änderung des Spielplatzes hatte 
dieser Umbau keinesfalls im Gefolge. 

Eine letzte Veränderung der Skene hat vielleicht noch in spätrömischcr Zeit 
stattgefunden ; denn es sind einige Steine ausgegraben worden, die auf das Vor- 
handensein eines römischen Eogcion hinzuweisen scheinen (vcrgl. Excav. S. 88). 
Jedoch sind diese Reste so gering und lassen sich mit der Thatsache, dass zwei 
Säulen des Proskenion noch aufrechtstchend gefunden sind, so wenig in Einklang 
bringen, dass es ratsamer ist, keinen weiteren Umbau anzunehmen. Wann der 
ganze Bau zerstört worden ist, ist nicht überliefert. Zur Zeit des Pausanias war 
er jedenfalls noch gut erhalten und wegen seiner Grösse berühmt. 
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8. Das Theater in Delos. 

Dieser von der Französischen Schule in Athen in den letzten Jahren aus- 
gegrabene Kau bietet einige besondere Eigentümlichkeiten, welche fiir die Kuhnen- 




Figur 58. Grundriss des Theaters von Dclos. 



frage von Redeutung sind, und ist ausserdem durch mehrere bei den delischen 
Ausgrabungen gefundene Inschriften, welche sich auf die Krbauung und Aus- 
schmückung des Theaters beziehen, von grossem Werte für die Frage nach der 
Kenennung und Gestaltung der einzelnen Kautcilc. 
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Die in den Figuren 58 und 59 mitgeteilten Grundrisse sind nach dem von 
dem Architekten Convert aufgenommenen, im Bulletin de corresp. hellen. 1896 
Heft I veröffentlichten Plane gezeichnet, dessen Probedruck Th. Ilomolle mir gü- 
tigst zur Verfügung gestellt hat. 

In dem sehr stark zerstörten Zuschauerraum erkennt man noch die Reste 
von 8 Treppen, die 7 Keile einschlössen. Verhältnismässig gut erhalten sind die 
hohen Stützmauern aus Marmorquadern, deren Errichtung nach den in derselben 
Zeitschrift (1894 S. 161 — 167) veröffentlichten Inschriften in der ersten Hälfte 
des III. Jahrhunderts erfolgt ist. Die unterste Reihe dei Sitzbänke war mit Rück- 



lehnen verschen und für die Proedroi bestimmt. Unmittelbar vor ihr liegt ein 
schmaler Wassercanal, ähnlich wie in Sikyon und Megalopolis. Hin Umgang für 
die Zuschauer fehlt also auch hier. Damit im Zusammenhang steht die That- 
sachc, dass die Orchcstra kein voller Kreis ist ; nur bei Annahme eines Um- 
ganges zwischen dem Sitzraum und der Orchcstra lässt sich ein ganzer Kreis 
einzeichnen. 

Von aussergewöhnlicher Form ist das Skencngebäudc (Figur 59), denn der 
Saal, welcher die Mitte des Gebäudes einnimmt, ist auf allen seinen vier Seiten 
von Säulenhallen umgeben und weist keine Spur einer inneren Teilung auf. In 
seiner zum Theater gerichteten Mauer, die wir die Vorderwand der Skcnc nennen 




Figur 59. Grunilri>s i\et Skenengebäude*. Krgänmng. 
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dürfen, sind noch drei Schwellen erhalten, welche das ehemalige Vorhanden- 
sein von drei Thuren beweisen. Die Hinterwand hatte dagegen nur eine Thür 
in ihrer Mitte. Die Scitenwände waren ohne Thuröffnung. üb es ein festes Ober- 
geschoss gab, ist zwar an den Ruinen nicht zu constatiren, weil die Mauern 
nirgends hoch genug erhalten sind und sich auch keinerlei Spuren einer Treppe 
gefunden haben, kann aber, wie wir spater sehen werden, kaum bezweifelt wer- 
den. Die Höhe des Untergeschosses ist durch die bestimmbare Hohe der Ringhalle 
gegeben, denn diese lässt sich nach den Massen der erhaltenen Bauglicder zu 
ungefähr y" festsetzen, stimmt also mit den bei anderen Theatern gefundenen 
und mit den von Vitruv angegebenen Höhenabmessungen übercin. 

Zwischen den Hallen der verschiedenen Seiten sind kleine Verschiedenheiten 
zu bemerken. So beträgt ihre Tiefe an den beiden langen Seiten übereinstim- 
mend 2,63 ro , während sie an den beiden anderen nur 2,04" misst. Die Stützen 
bestehen ferner an drei Seiten aus viereckigen Pfeilern von 0,425" Tiefe und 
0,265™ Breite ; an der vierten, zum Zuschauerraum gerichteten Seite sind die 
oblongen Pfeiler nach aussen abgerundet und als Halbsäulen ausgebildet. Eine 
weitere Verschiedenheit besteht darin, das-, die Axweitc der Stützen an der Vor- 
derseite 1,50'", an den drei übrigen Seiten 2,04™ beträgt. Auch darin unterscheiden 
sie sich, dass die Intcrcolumnien an der erstcren Seite mit Pinakcs geschlossen, 
an den drei übrigen aber stets offen waren. 

Trotz dieser Verschiedenheiten lässt sich nicht leugnen, dass die zum Thea- 
ter gerichtete Halle nichts wesentlich anderes war, als die Hallen der drei an- 
deren Seiten. Die Skene hatte also die Gestalt eines Peristyls, eines Saales, der 
rings herum von einer Säulenhalle umgeben war. Diese Thatsache ist für die 
Erklärung der zum Theater gerichteten Halle, die ein gewöhnliches Proskenion war, 
von entscheidender Wichtigkeit. Da die Halle auf den drei anderen Seiten unzweifel- 
haft als Schmuckhalle diente, muss sie auch an der vierten Seite, wo sie dieselbe 
Tiefe und dieselbe Höhe hatte, als eine zum Schmuck dienende Halle aufge- 
fasst werden. Das ist aber gerade diejenige Deutung, welche wir den Proskenien 
aller Theater gegeben haben. Wer das 3™ hohe Proskenion für zu niedrig hält, 
um es als Säulenhalle anerkennen zu können, der muss auch für die hinter und 
neben dem Skcncnsaal befindlichen Hallen eine andere Erklärung vorschlagen. 
Dass jemand wagen wird, die ganze Ringhalle für ein Podium oder eine Bühne 
zu erklären, welche rings um die Skene herumlief, scheint mir undenkbar. Daher 
sehe ich in der Ringhallc unseres Theaters einen sehr wertvollen monumentalen 
Beweis für die Unrichtigkeit der alten Bühncnthcoric. 

Das Proskenion bietet noch einige bemerkenswerte Einzelheiten. Zunächst 
war in der mittelsten Säulenöffnung eine zweiflügelige Thür angebracht, deren 
Zapfenlöcher noch erhalten sind. Von den übrigen Intcrcolumnien, welche mit Pi- 
nakcs geschlossen waren, scheinen zwei einen anderen Verschluss gehabt zu haben. 
Denn in den 4. Intcrcolumnien beiderseits der Mittelthür erkennt man auf den 
viereckigen Basensteinen neben den Säulen schmale Rillen, welche in derselben 
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Form nur noch zwischen den Ecksäulen des Proskenion und den Pfeilern der 
Parodos-Thore vorkommen. Da hieraus gefolgert werden muss, dass der Ver- 
schluss dieser beiden Offnungen dauernd oder auch nur vorübergehend abwich 
von dem der übrigen hitercolutnnien, der aus bemalten Holztafeln bestand, so 
liegt die Vermutung nahe, dass hier, wenn es das Drama verlangte, zwei Ne- 
benthuren angebracht werden konnten. Eine Bestätigung dieser Annahme dürfen 
wir darin sehen, dass gerade diesen Öffnungen gegenüber die beiden schon er- 
wähnten Xcbcnthüren der Skenen-Vorderwand liegen. 

Ferner sind die Pfeiler der die Parodoi abschliessenden Scitenthore genau 
ebenso gebildet wie die viereckigen Pfeiler der Ringhalle und werden daher 
nicht nur dasselbe Gebälk, sondern auch dieselbe Höhe wie das Proskenion und 
die ganze Ringhallc gehabt haben. Darin liegt aber ein weiterer Beweis für unsere 
Ansicht, dass das Proskenion das Hauptgeschoss der Skene, nicht nur der Unter- 
bau für ein solches war. Denn die Durchführung der Architektur des Proskenion bis 
an die Stützmauern des Zuschauerraumes, wie ich sie auf Grund des dclischen 
Theaters auf unserer Tafel VIII bei dem Durchschnitt eines griechisch-hellenistischen 
Theaters angenommen h ibe, ist von hervorragender Bedeutung für die im VIII. 
Abschnitt dargelegte Theorie von der Kntwickelung des römischen Theaters aus 
dem griechischen. Dass die Parodos-Thüren im delischen Theater in schräger Linie 
verlaufen, ist durch die geringe Höhe der Stützmauer des Sitzraumes an der der 
Proslcenion-Ecke gegenüberliegenden Stelle veranlasst; der Thürpfeiler war weiter 
seitwärts angeordnet, wo die Stützmauer etwa die Höhe des Thores hatte. 

Sodann sind in der Orchestra dicht vor dem Proskenion die Unterbauten 
mehrerer Statuen oder anderer Weihgeschenke erhalten, welche einst vor den 
Säulen des Proskenion aufgestellt waren. Ihr Vorhandensein ist ein sicherer Be- 
weis gegen die vielfach aufgestellte Hypothese (z. B. Wieseler, Griech. Theater, 
bei Ersch und Gruber 83, S. 203), dass in dem vor dem Proskenion gelegenen 
feile der Orchestra oft ein grosses Podium, das den Namen Thymcle geführt 
habe, aufgeschlagen worden sei. Nur die Köpfe der Statuen oder die oberen 
Teile der Weihgeschenke würden über diesem Podium sichtbar gewesen sein ! 

Noch in einem anderen Punkte weicht das delische Skenengebäudc von den 
entsprechenden Bauten in Athen nnd Epidauros ab : es fehlen die Paraskcnien, 
welche in diesen und anderen Theatern das Proskenion cinschlicsscn. Diese That- 
s.ichc ist um so auffallender, weil in den Inschriften, welche sich auf das de- 
lische Theater beziehen, mehrmals Paraskcnien erwähnt werden. Diese Schwierig- 
keit verschwindet jedoch, wenn wir annehmen, dass der aufgedeckte Bau und die 
gefundenen Inschriften aus verschiedenen Jahrhunderten stammen. Die Urkunden, 
welche ein Paraskcnion erwähnen, gehören der ersten Hälfte des III. vorchrist- 
lichen Jahrhunderts, also einer Zeit an, in der wahrscheinlich noch in keinem 
Theater ein steinernes Proskenion bestand. Die aufgedeckten steinernen Säulen- 
hallen, welche die Skene umgeben, werden dagegen wohl mindestens ein Jahr- 
hundert jünger sein. 
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Das Theater mit seinen Steinsitzen und Stützmauern, wie es jetzt vor uns 
liegt, stammt nämlich nicht, wie Gardner glaubt, aus derselben Zeit wie das 
Thersilion. Letzteres ist aus hartem Kalkstein und Porös (Kalktuff) erbaut, 
während zu jenem harter Kalkstein und Breccia als Baumaterial verwendet sind. 
Die beiden letzteren Materialien sind nachweisbar bei den jüngeren Bauwerken 
von Mcgalopolis, so z. B. bei der I lalle des Philipp nnd namentlich bei den 
im Innern des Thersilion später hinzugefügten Säulen, die in unserem Plane 
(Figur 54) weiss gelassen sind, benutzt worden. Ebenso kommen beim Thersilion 

die älteren Kiscnklammcrn von der Form | 1 vor, während beim Theater die 

auch bei anderen jüngeren Bauwerken verwendeten schwalbcnschwanzförmigcn 
Klammern zur Anwendung gelangt sind. Dass das Thersilion als Versammlungs- 
raum der Zehntausend bald nach der Gründung der Stadt erbaut ist, kann 
kaum bezweifelt werden, wahrend es immerhin auffallend wäre, wenn Mcgalopo- 
lis schon in den sechziger Jahren des IV. Jahrhunderts ein grosses Theater mit 
steinernen Sitzen gehabt hätte, also zu einer Zeit, als es im übrigen Griechen- 
land unseres Wissens noch keine solchen Theater gab. Dazu kommt noch, dass 
nicht nur die beiden älteren Stufen der Vorhalle, sondern auch die ganze Süd- 
wand des Thersilion auf einen Fussboden berechnet sind, welcher um rund i" 1 
hoher liegt, als die ürchestrahöhe. Ja, die Fundamente der Südwand gehen 
nicht einmal bis zur Orchcstra hinab und das Fundament der Vorhalle mit 
ihren hohen Säulen reicht nur mit einer Schicht unter dieselbe hinunter. Zu 
dem Thersilion muss daher ein älteres und einfacheres Theater gehört haben, 
welches keine steinernen Sitze hatte. Seine Orchcstra lag ungefähr an derselben 
Stelle wie die spätere, aber um i™ höher. 

Frst in einer jüngeren Periode wurde der grosse steinerne Theaterbau er- 
richtet und dabei zur Frsparung von Kosten für die Stützmauern und die Erd- 
wälle die neue Orchcstra um r n tiefer gelegt. In Folge dessen musste die 
Vorhalle des Thersilion mit drei weiteren Stufen versehen werden, welche bis 
zum neuen Orchcstraboden hinabführten. Thatsächlich sind auch die drei Stufen 
nicht nur aus demselben Kalkstein und technisch in derselben Weise gebaut 
wie das ganze Theater, sondern ihre Unterkante liegt, was namentlich entschei- 
dend ist, genau in der Höhe des damaligen Orchcstrabodcns. 

Eine weitere teilweise Ticfcrlcgung der Orchcstra um etwa 0,33'" fand in 
einer dritten Bauperiode statt, als ein gewisser Antlochos die Throne aufstellte 
und den Canal vor ihnen anlegte. Da die unteren drei Stufen der Vorhalle 
nicht bis zu diesem jüngsten Orchcstraboden hinabreichen, sondern auf die ältere 
Orchcstra Rücksicht nehmen, ist meines Frachtens bestimmt erwiesen, dass die 
Throne späteren Datums sind als die Stufen. Auch die Mauer in der Skenothek, 
auf welcher die «scaena ductilis» stand, richtet sich, wie wir früher sahen, nach 
den unteren Stufen und setzt diese daher als vorhanden voraus. Wir kennen 
zwar die Erbauungszeit der Skenothek nicht genau, denn die gefundenen Zie- 
gel aus hellenistisch -römischer Zeit können sehr wohl einer Reparatur angehö- 
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ren, aber es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sie älter sein muss, als die 
beiden in der Orchestra errichteten Proskcnicn, weil durch die letzteren die escaena 
duetilis» ganz überflüssig wurde. Die drei Stufen können daher auf keinen Fall 
erst bei der Erbauung des hölzernen Proskenion hergestellt sein. Bei der zwei- 
ten Vertiefung wurde die Orchestra nicht horizontal gelegt, sondern erhielt von 
der Thcrsilion- Vorhalle bis zum Canal ein Gefalle von 0,33 m (vergl. den Durch- 
schnitt in Figur 55). An den Stufen der Vorhalle und vor der Skcnothek behielt 
der Fussboden der Orchestra seine frühere Höhe. 

Wir haben also drei ältere Bauperioden zu unterscheiden : 
[. Erbauung des Thcrsilion und eines offenen Theaters ohne Steinsitze; 
370 — 360 vor Chr. 

2. Errichtung des steinernen Theaters, Vertiefung der Orchestra und Hinzu- 
fügung der drei unteren Stufen an der Vorhalle des Thersilion ; zweite Hälfte 
des IV. Jahrhunderts. 

3. Aufstellung der Throne und zweite, nur teilweise Ticfcrlcgung der Orche- 
stra; ebenfalls zweite Hälfte des IV. Jahrhunderts, vielleicht nur einige Jahre 
nach der zweiten Periode. 

Gegen diese Ansctzungcn erhebt nun E. Gardner (Excav. S. 81) mehrere 
Bedenken, die sich aber sämtlich bei genauerer Betrachtung als unwesentlich 
herausstellen : 

a. Die Throne würden, so behauptet er, bei dieser Datirung in eine Zeit 
kommen, der sie nach ihren Inschriften nicht angehören könnten. Mehrere Epi- 
graphiker (z. B. A. Wilhelm) haben mir jedoch versichert, dass die Inschriften, 
deren vollständigste nach der englischen Veröffentlichung in Figur 57 wiederholt 
wird, sehr wohl in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts cingcmeisselt sein können. 

A NTloxo<Ar-n.NoOETH^A/\/E0HI<Ero<0p^NJoCrANTA\ 
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Kigur 57. Weihinschrift der Throne und des Canah. 

b. Der technische Unterschied zwischen den unteren und oberen Stufen soll 
ferner so gross sein, dass der zeitliche Zwischenraum zu dem Übergang von der 
einen zur anderen Bauweise nicht ausreiche. Dieser Einwand darf kurzer Hand 
als irrtümlich bezeichnet werden. Warum soll in einem ganzen Menschenalter, 
etwa von 370 bis 335 vor Chr., die Technik gar keine Fortschritte gemacht haben? 
Ausserdem zeigt z. B. das um 335 erbaute Philippeion von Olympia schon die- 
selben Klammern wie die unteren Stufen. 

c. Die Throne sollen an ihrer Aussenfläche dieselbe Art der Bearbeitung 
zeigen wie das ganze Theater und wie die oberen beiden Stufen der Vorhalle, 
während die drei unteren Stufen der letzteren allein eine andere und zwar jün- 
gere Arbeit aufweisen sollen. Nach genauer Untersuchung stelle ich diese An- 
gabe entschieden in Abrede und berufe mich dabei noch auf das Urteil vieler 
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viereckigen Pfeilern. Ihre Zwischenräume waren mit bemalten Holztafeln ausgefüllt, 
deren Befestigungs- Vorrichtung noch zu erkennen ist. In dem mittleren Intcrco- 
lumnium war eine versehlicssbare Thür vorhanden. Ob auch den beiden Neben« 
thiiren der Skene entsprechend zwei weitere Thüren zwischen den Proskcnion- 
säulen angebracht werden konnten, ist nicht bekannt, darf aber nach Analogie 
des sehr ahnlichen Skcncngcbaudcs von Dclos als möglich bezeichnet werden. 
Die Höhe der Säulen einschliesslich des dorischen Gebalks betrug rund 3' 8 , hatte 
mithin das auch bei anderen Theatern übliche Mass. 

Hie Krbauungszeit «les Theaters steht meines Wissens nicht fest, ebenso- 
wenig die Zeit, in welcher sein Umbau stattfand und das steinerne Proskenion 
hinzugefügt wurde. Mit dem athenischen Theater verglichen, entspricht die ältere 
Anlage mit ihrem einfachen Skcnengebäude dem Hau dc> Lykurg, und das jüngere 
Proskenion dem wahrscheinlich im ersten Jahrhundert vor Chr. erfolgten Umbau. 

Die Veränderung des Zuschauerraumes und die dadurch herbeigeführte Ver- 
grösserung der Ürchestra dürfte zu dem Zweck erfolgt sein, um in der Orchestra, 
welche die Gestalt einer gewöhnlichen Arena oder Konistra angenommen hatte. 
Gladiatorenkämpfe und ähnliche Schauspiele veranstalten zu können. Die unterste 
Sitzreihe lag etwa n» höher als die Konistra und war ausserdem durch eine 
Marmorschrankc von ihr getrennt. 

10. Das Theater in Pergamon. 

Hin für die Entwicklungsgeschichte des griechischen Theaters sehr wichtiger 
Bau ist das von K. Humatin und R. Bonn ausgegrabene Theater von Pergamon 
(vergl. den vorläufigen Bericht über die Ausgrabtingen in Pergamon III S. 40). Die 
von R. Bohn aufgenommenen genauen Plane erscheinen im III. Bande der Alter- 
tümer von Pergamon. Die in den Figuren 61 und 62 mitgeteilten Grundrisse, welche 
das Skcnengebaude, die Orchestra und die unteren Stufen umfassen, sind nach den 
Aufnahmen Bohn's gezeichnet. Die Errichtung des ganzen Zuschauetraumes und der 
ältesten Teile der Skene wird ins zweite vorchristliche Jahrhundert gesetzt und 
zwar in die Rcgicrungszcit Eumenes' II. Wie Orchestra und Skene damals aus- 
sahen, zeigt Figur 61. Die in dem anderen Grundrisse (Figur 62) gezeichneten 
Mauern und Bauteile gehören einem in der römischen Zeit erfolgten Umbau an. 

Das älteste Skcnengebaude zeigt eine eigentümliche Bauweise, welche meines 
Wissens sonst nicht vorkommt und vermutlich durch die besondere Lage des 
Theaters veranlasst war. Dieses liegt nämlich neben einer am Abhänge des Burg- 
berges sich hinziehenden Terrasse, an deren Ende ein jonischer Tempel stand. 
Ein steinernes Skenengebättde, neben der Orchestra errichtet, wurde die ganze 
Breite der Terrasse eingenommen und so den Weg zu dem Tempel abgeschnit- 
ten oder wenigstens sehr entstellt haben. Die Skene ist deshalb so eingerichtet 
worden, dass sie leicht aufzuschlagen und nach stattgehabter Vorstellung wieder 
schnell zu entfernen war. Dies ist dadurch erreicht, dass überall dort, wo die 
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Pfosten der Skene aufgestellt werden sollten, grosse Steine mit tiefen Löchern 
von fast 0,40m im Quadrat in den Fussboden eingelassen wurden, in welche die 
Pfosten fest eingesetzt «erden konnten. In beiden abgebildeten Grundrissen sind 
die Löcher gut zu erkennen. Die Steine, in welche die Löcher eingearbeitet 
sind, zeigen alle an ihrem oberen Rande einen Falz, der zur Aufnahme einer 
Steinplatte diente, mit welcher sie geschlossen werden konnten, sobald die Pfosten 
entfernt waren. Waren die Aufführungen vorüber und die Löcher zugedeckt, so 
war von dem Skenengebaude nichts mehr zu merken. In welcher Anordnung die 




Figur öl. Skene 11ml Orcliextra de- Theater-» von Pergamon in griechischer Zeit. 



Pfosten standen, ist aus beiden Grundrissen zu ersehen. Dass sie sich zu mehreren 
Gruppen von Pfeilern mit Öffnungen dazwischen verbinden lassen, zeigt Figur 61, 
in welcher je vier Pfosten zu Pfeilern zusammengefasst sind. In der Mitte befinden 
sich drei grosse Öffnungen von 3 bis 3,70»' Breite, jede beiderseits durch einen 
von vier Pfosten gebildeten Pfeiler eingeschlossen. An den beiden Enden stehen 
nochmals je vier Pfosten, die offenbar die Eckpfeiler gebildet haben. Zwischen 
den letzteren und dem Zuschauerraum sind auf beiden Seiten je zwei Pfosten 
angeordnet, in denen die Thürpfosten der Parodos - Thorc nicht zu verkennen 
sind. Die übrigen, schräg stellenden Pfosten weiden für die Herrichtung der Pa- 
raskenien und die Aufstellung vou Pcriakten gedient haben. 
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Das allgemeine Bikl, welches wir hiernach von der bei jeder Aufführung 
aufgeschlagenen Skene gewinnen, passt so gut zu den steinernen Skcncn der 
anderen Theater, dass an der Richtigkeit unserer Ergänzung nicht zu zweifeln 
ist. Im einzelnen konnte die Skene für die verschiedenen Dramen in verschie- 
dener Weise gestaltet werden. So licssen sich z. B. aus den drei mittleren Grup- 
pen von Pfosten mit Leichtigkeit entweder drei kleinere Häuser oder ein grosses 
Haus mit drei Thüren herstellen. 
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Figur 62. Skene und Orchestra <lc* Theaters von l'ergamon in römischer Zeit. 

Ausdrücklich mag darauf hingewiesen werden, dass die Löcher und Pfosten 
nicht etwa dazu gedient haben können, ein Podium aufzuschlagen. Denn die 
Pfosten sind zu dick und stehen zu eng, als dass sie nur eine niedrige Bühne 
gebildet hatten. Ausserdem würde aber auch ihr Platz fiir eine Bühne ganz unge- 
eignet sein, weil sie um fast 9"' von den äussersten Sitzen entfernt gewesen wäre. 
{ . Vor der hölzernen Skene lag die Orchestra, die ursprünglich wahrscheinlich 
einen vollen Kreis umfasste, obwohl der Zuschauerraum nicht einmal einen gan- 
zen Halbkreis bildet. Wenn man nämlich zwischen der untersten Stufe, welche 
ehemals dem Mittelpunkt des Kreises näher lag, weil einige Stufen später fort- 
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geschnitten wurden, und dem Orchestrakreise einen Unigang und vielleicht auch 
einen Wassergraben ergänzt, und dann nocli den Umgang, wie es z. B. in Athen 
der Fall ist, in der Mitte des Zuschauerraumes etwas schmaler macht als an 
seinen Enden, so ergiebt sich der in den Grundriss- Zeichnungen punktirte Or- 
chestrakreis. 

Einen vollständigen Umbau haben Orchcstra und Skenc in römischer Zeit 
erfahren. Die Orchestra wurde in eine tief liegende Konistra dadurch verwan- 
delt, dass die untersten Sitzreihen des Zuschauerraumes abgeschnitten und zugleich 
ein Teil der Orchestra als Bülme erhöht wurde. Man erzielte so dasselbe Re- 
sultat, als wenn man die Sitze und den Spielplatz unverändert gelassen, den 
anderen Teil der Orchestra aber vertieft hätte ; nur würde bei diesem Vorgehen 
die Konistra weniger breit geworden sein als bei der gewählten Art des Umbaues. 
Nachdem durch die Errichtung der festen Buhne ein Stück der grossen Terrasse 
dauernd fortgeschnitten war, ersetzte man auch die bewegliche Skenc durch ein 
festes Bühnengebäudc, welches die ganze Breite der Terrasse einnahm und diese 
daher in zwei Hälften zerteilte. Die Vorderwand dieser Skenc ist in dem Grund- 
risse (Figur 62) ergänzt und hell schraffirt worden. 

Einige Thatsachen weisen darauf hin, dass zwischen den beiden geschilder- 
ten Bauepochen noch eine dritte Einrichtung vorhanden war. Es scheint nämlich 
vor der Errichtung des römischen Logeion noch ein festes steinernes Proskc- 
nion in der Höhe der alten Orchestra erbaut worden zu sein. Zu diesem, vielleicht 
noch dem II. vorchristlichen Jahrhundert angehörigen Bau müssen wir die stei- 
nernen Parodos - Thore rechnen, deren Architrav mit seiner Weihinschrift gefun- 
den ist (vcrgl. Altertümer von Pergamon, Band VIII, N J 236). In Figur 62 ist die 
Vorderwand des Baues mit ihren vermutungsweise angenommenen fünf Thüren 
durch kreuzweise Schraffur von der jüngeren Vordermauer geschieden. 

Der älteste Theaterbau hatte also eine bewegliche Skenc, welche zu jeder 
Vorstellung vermittelst starker Holzbalken aufgeschlagen wurde. Etwas später trat 
an ihre Stelle vielleicht eine steinerne hellenistische Skenc. Schliesslich wurde in 
römischer Zeit ein neues Skencngebäude mit einer erhöhten Bühne erbaut. Da nach 
diesem Umbau die untere Sitzreihe wiederum ungefähr in der Höhe des römi- 
schen Logeion lag, so war thatsächlich die alte runde Orchestra in eine tiefe 
Konistra und eine erhöhte Bühne zerlegt worden. 

11. Das Theater in Magnesia am Mäander. 

In den Jahren 1891 und 1892 wurde dieses Theater von F. Hiller von Gnr- 
tringen ausgegraben. Der in den Athenischen Mittheilungen von 1894 (Tafel l) 
veröffentlichte Plan ist von K. Humann aufgenommen und von mir (a. a. O. S. 65) 
besprochen. Die umstehend wiedergegebenen Grundrisse (Figur 04 und 65) sind 
zwar nach jenem Plane gezeichnet, weisen aber einige Veränderungen auf. 

Drei verschiedene Bauepochen sind an diesem Theater deutlich zu untcr- 

20 




II. AWhnht. Griechische Theater ausserhalb Athens. 



scheiden : zu der ersten gehurt eine aus dem IV. Jahrhundert stammende Skcne 
mit beweglichem Proskenion (Figur 63, links), zu der zweiten ein festes Proskenion, 
welches unter Fortfall der Paraskenicn errichtet war (Figur 63, rechts), und zu 
der dritten eine römische Buhne (Figur 64). 

Die Skcne bestand ursprünglich aus 5 neben einander liegenden Gemächern, 
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Figur 63. Das Theater von Magnesia in griechischer Zeit, l'nterer Teil. 



welche zusammen ein Rechteck von fast 35"' Länge und 7 '/'./" Tiefe bildeten. 
Die drei mittleren Räume scheinen an ihrer Vorderseite eine besonders dicke 
oder vielleicht zwei Fundamentmauern gehabt zu haben, von denen die hintere die 
geschlossene Skcnenwand, die vordere aber nach Analogie des athenischen Thea- 
ters eine Säulenstellung getragen haben wird. In den beiden äusseren Räumen er- 
kennen wir Paraskenicn, welche vor die Vorderwand der Skcne vorsprangen. 
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Dass sie mit einer Säulenreihe geschmückt waren, ist zwar nicht ganz sicher, 
darf aber nach dem Vorbilde des athenischen Theaters angenommen werden. 
Dabei haben wir die beiden schmalen Gänge, welche neben den äussersten Ge- 
mächern erhalten sind und wahrscheinlich einer etwas jüngeren Zeit angehören, 
zur Reconstruction dieser Paraskenien herangezogen, und so den in der linken 
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Bigura 64. Du Theater von Magnesia in römischer "Zeit. Unterer .Teil. 

Hälfte von Figur 63 dargestellten Grundriss erhalten, welcher mit dem lykurgi- 
schen Theater in Athen eine sehr grosse Ähnlichkeit besitzt. Vielleicht konnte 
eine bewegliche Dekorationswand, als «scama ductilis» in zwei Hälften geteilt, bei- 
derseits in die Paraskenien hineingezogen werden, wie in dem Grundriss ange- 
deutet ist. Zu derselben Zeit wie die schmalen Gänge an den beiden Seiten 
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ist der hinter der Skenc liegende Anbau errichtet, zu dessen Dach oder obe- 
rem Stockwerk zwei breite steinerne Treppen hinaufführten, von denen eine noch 
zum Teil erhalten ist. Auf Grund dieser Treppen und der teilweise noch aufrecht 
stehenden drei Bogen des hinteren Anbaues lässt sich die Höhe der Skenc auf un- 
gefähr 3,50 bis 4,00'" bestimmen; eine genauere Feststellung ist leider nicht möglich. 

Vor der Skene lag die kreisförmige Orchestra, welche von einem etwas 
über einen Halbkreis grossen Zuschauerraum umgeben war. Zwischen beiden be- 
fand sich ein vertiefter und daher zugleich als Wassergraben dienender Umgang. 
Die Mitte der Orchestra war durch einen unterirdischen Gang mit dem mittel- 
sten Gemach der Skenc verbunden. Sein Anfang und sein linde sind zwar nicht 
mehr genau festzustellen, weil nur das unter der Vorderwand der Skene be- 
findliche Stück erhalten ist, können aber kaum anders angenommen werden, als 
es in der Zeichnung geschehen ist. 

Von einem Umbau des Skcnengebäudcs und des Zuschauerraumes berichten 
zwei Inschriften, die auf den Statuenbasen an den Ecken des Zuschauerraumes 
eingeschrieben sind (vergl. Athen. Mittheil. 1894, S. 5) und von dem Herausgeber 
in den Anfang des II. Jahrhunderts vor Chr. gesetzt werden. Apollophanes und 
sein Sohn Dcmctrios haben die für den Umbau notwendigen Gelder ohne Zins 
herzugeben versprochen und ihr Versprechen ausgeführt. Der Bau bestand in 
Erneuerung des ganzen Sitzraumes und seiner Stützmauern in Marmor und in 
der Erbauung eines festen IVoskenion aus marmornen Säulen an Stelle der 
früheren Paraskcnicn und des beweglichen IVoskenion. Wie die Skenc nach die- 
sem Umbau aussah, sucht die rechte Hälfte von Figur 63 zu veranschaulichen. 

Die Orchestra erhielt damals auch die elliptische Gestalt, welche die unter- 
ste Stufe noch jetzt zu haben scheint und deren Construction in dem einen 
Grundrisse angedeutet ist. Die Curvc ist der im Theater von Epidauros vorhan- 
denen scheinbar ähnlich; doch lässt sich nicht mit voller Sicherheit hierüber 
reden, weil nur ein kleiner Teil der Curve zu messen war. 

Eine letzte, aber durchgreifende Veränderung des Baues fand in spätrömi- 
scher Zeit statt. Eine Buhne von 2,30*" Höhe wurde vor der Skene erbaut und 
dem entsprechend auch ein neues IVoskenion errichtet, dessen Säulen oberhalb 
der Bühne standen. Zahlreiche jonische und korinthische Bauglieder dieser spät- 
römischen Schmuckwand sind noch vorhanden und zeigen, dass unser Theater 
damals ähnlich aussah wie andere römische Theater Klcinasicns, z. B. diejenigen 
von Aspendos und Tcrmcssos. Zur Unterstützung des Buhncnfussbodens wur- 
den 30 Säulenschäfte und Inschriftbasen der verschiedensten Formen in der alten 
Orchestra aufgestellt. Die zugehörige Vorderwand wurde aus opus incertum mit 
allen möglichen Steinen erbaut und zeigt noch jetzt drei Thüröffnungen, wie 
solche auch in anderen klcinasiatischcn Theatern, z. B. in Termcssos und Saga- 
lassos vorkommen. Eine doppelte Treppe, welche die Konistra mit der Bühne 
verband, lag zu beiden Seiten der mittleren Thür. 

Durch die Errichtung dieser Bühne wurden beide Parodoi abgeschnitten 
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und zu Rampen umgeändert, auf denen man zur Bühne hinaufsteigen konnte. 
Die grosse Höhe der letzteren von etwa 2,30m übersteigt das von Vitruv ange- 
gebene Maximalmass beträchtlich und ist nur dann verständlich, wenn die un- 
tersten beiden Sitzreihen nicht mehr benutzt wurden. Vermutlich waren sie in 
irgend einer Weise überbaut, damit der unverändert gebliebene Teil der Orchcs- 
tra von Brüstungsmauern rings umgeben war und so als Arena oder Konistra 
gebraucht werden konnte. Eine Bühne von ähnlicher Hohe und Gestalt scheint 
auch im Theater von Tralles vorhanden zu sein (vcrgl. Athen. Mittheilungen 
1893, S. 409), doch ist die Ausgrabung dieses Baues nicht soweit ausgeführt 
worden, dass der Grundriss des Skcnengcbäudes ganz verstanden werden kann. Viel- 
leicht war es ein Irrtum, dass ich den bühnenähnlichen Vorbau vor der Skcne 
für ein Proskenion erklärte. Ohne weitere Ausgrabung wird diese Frage für 
Tralles nicht entschieden werden können. 

In dieselbe spätere Zeit fällt auch die Anlage eines zweiten unterirdischen 
Ganges, welcher aus dem Räume unter dem Vorbau zur Mitte der Konistra führt, 
dort nach beiden Seiten rechtwinklig umbiegt und dann nach 2,50 resp. 3,50'" 
endet; er kann erst erbaut sein, nachdem der ältere Gang längst zerstört war. 
Welchen Zweck dieser Gang gehabt hat, wage ich nicht zu entscheiden ; jedenfalls 
hat er nicht dieselbe Bestimmung gehabt wie der ältere Gang, weil in der Ko- 
nistra weder eine Öffnung, noch eine Treppe vorhanden ist, um zu dem Gang 
hinabsteigen zu können. Ein ähnlicher unterirdischer Hohlraum scheint im Theater 
von Tralles vorhanden zu sein. 

Noch eine andere Eigentümlichkeit hat unser Theater mit anderen klein- 
asiatischen Theatergebäuden gemein. Als Zugang für die Zuschauer besitzen die 
beiden Stützmauern je eine über 2"> breite Thür und im Anschluss an dieselben 
breite Treppen, auf denen der Zuschauerraum von der Seite zu betreten war. 
In Griechenland selbst ist mir eine solche Einrichtung nicht bekannt, während 
sie in Klcinasicn vielfach vorkommt. 

Vergleichen wir zum Schluss die verschiedenen Bauepochen unseres Thea- 
ters mit den Perioden des athenischen Baues, so finden wir zuerst das feste 
Skenengebäude Lykurgs mit seinem beweglichen Proskenion, sodann das feste 
Proskenion der hellenistischen Zeit und schliesslich die erhöhte Bühne der rö- 
mischen Zeit durch entsprechende Bauperioden vertreten. 

(W. Ü.) 
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DAS GRIECHISCHE THEATER NACH VITRUV. 

So lange man sich mit der Geschichte des griechischen Theaters beschäftigt, 
hat die Beschreibung, welche Vitruv im V. Buche seines Werkes über die 
Architektur von dem griechischen und römischen Theater giebt, die Grundlage 
aller Untersuchungen und aller Ergänzungsvcrsuchc gebildet. Zu der Zeit, als 
nur wenige griechische Theaterruinen bekannt waren und es unter ihnen keinen 
Bau gab, welcher seine alte Einrichtung unverändert bewahrt hatte, verstand 
sich das von selbst. Aber auch heute, wo die Zahl der ausgegrabenen und ge- 
nau erforschten griechischen Theater schon gross ist und sich mit jedem Jahre 
vermehrt, darf das Zeugnis des römischen Baumeisters nicht vernachlässigt wer- 
den. Ist er doch der einzige antike Schriftsteller, der uns genaue Vorschriften 
und bestimmte Massangaben über den Plan des griechischen Theaters überliefert. 

Wir geben im Nachfolgenden den Text des Vitruv nach der Ausgabe von 
Rose und Müllcr-Sti übing, teilen ihn sachlich in einzelne Paragraphen ab und 
stellen den Vorschriften für das römische Theater die entsprechenden Angaben 
über das griechische gegenüber. Diejenigen Bestimmungen, welche ganz oder 
wenigstens teilweise für beide Theater gelten, sind nicht in der Mitte abgeteilt. 



Römisches Theater. 

(Vitruv V, 6, i) 

§ I. fps ins au tan theatri conforma- 
tio sie est facienda uti quam magna 
ftttura est perimetros imi, eentro me- 
dia conloeato cireumagatur linea ro- 
t undn tionis, in eaque quattuor scriban- 
tur trigona paribus lateribus et inter- 
vallis, qttae extremarn lineam circina- 
tionis tangant, (folgt ein Satz über die 
Zeicluiung der Sternbilder). 

§ 2. ex Iiis trigonis euius latus Jue- 
rit proximum scaenae, ca regione qua 
praecidit curvaturam circinationis, ibi 
finiatur scaenae fr ans, et ab eo 
loeo per ceutrum paralleles linea du- 



Griechisches Theater. 

(Vitruv V, 7, i) 

S i. In (iraecorum theatris non om- 
nia isdem rationibus sunt Jacienda, 
quod primum in ima circinatione ut 
in Latizia trigonorum quattuor, in eo 
quadratorum trium anguli circinatio- 
nis lineam tangunt, 



>? 2. et cuius quadrati latus est pro- 
ximum scaenae praeciditque curvatu- 
ram circinationis, ea regione designa- 
tur fi n itio p r o s c a e u i i. et ab ea 
regione ad extremarn eircinationem 
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catur, quae disiuugat proscacnii 
pulpitu m et orckestr a c regionem. 



§ 3. ita latius factum fuerit pul' 
p i 1 11 m quam (Iraecarum, q 11 a d am- 
nes artifices in scaena dant opcram. 
in archestra autem senatorum sunt sc- 
dibus loci desiguata, 



if 4. et eins pulpiti altitudo sit 
ne plus peduni quinque, uti qui in or- 
ehestra sederint, speetare possint om- 
niutn agentium gestus. 

$ 5. eunei speetaculorum in theatro 
ita dividantur uti angult trigonorum, 
qui currunt cireum eurvaturam eirci- 
nationis, dirigant aseeusus sea/as que 
inter euneos ad printain praecinetio- 
nem, supra autem alternis itineribus 
superiores eunei medii dirigantur. ei 
autem qui sunt in imo et dirigunt 
sea/aria, erunt numero l '11, 

8 0. re/iqui quinque scaenac des ig- 
nabunt compositionem, et u/tus medius 
eontra se valvas regias habere debet, et 
qui erunt dextra ae sinistra hospitalio- 
rum designabunt eompositionem, extre- 
mi dito speetabunt itinera versurarum. 



eurvaturae parallelos linea designa- 
tur, in qua eonstituitur f r»ns s e a e- 
n a e, per eentrumque orehestrae a 
proseaenii regione parallelos linea de- 
scribitur et qua seeat cireinationis Ii- 
ueas dextra ae sinistra in eornibus 
kemieyclii eentra signantur, et eireino 
eonloeato in dextra ab intervalla si- 
nistra eireumagitur eireinatio ad pro- 
seaenii sinistram partein. item eentro 
eonloeato in sinistra eornit ab inter- 
vallo dextra eireumagitur ad proseae- 
nii dextram partem. 

g 3. ita tribus eeutris Itae deserip- 
tione ampliorem liabent orchestram 
Graeci et scaena in recessiarem mi- 
nor eque latitudine pul pi tum, quod 
\z-(ilzt appellant, ideo q u a d ea tra- 
giei et eamiei actares in seaena pera- 
gunt, reliqui autem artifices suas per 
orchestram praestant aetioncs itaque 
ex co scaenici et thymeliei graece sc- 
paratim nominantur. 

S 4. ei us logei altitudo nan mi- 
nus debet esse pedum decem, nan plus 
duodeeim. 

§ 5. gradatioues scalarum inter 
cuneos et sedes contra quadratorum an- 
gulos dirigantur ad primam praeciu- 
ctionem, a praeeinetione inter ras ite- 
rnm mediae dirigantur, et ad summam 
quatiens praecingiintur, altera tanta 
Semper amplifieantur. 
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§ 7- gradus spcctaculorum tibi subsellia componantur ne minus alti sint 
palmo, ne plus pede et digitis sex, latitudines eorum ne plus pedes duo semis, ne 
minus pedes duo constituantur. 

§ 8. tectum portieus quod futurum est in summa gradatione, cum scaenae 
altitudine libratum perficiatur, ideo quod vox crescens aequaliter ad summas 
gradationes et tectum pen'cniet. namque si non erit aequaie, quo minus fuerit 
alt um, vox praeripietur ad eam altitudinem ad quam perveniet primo. 

§ 9. orchestra inter gradus imos 
quam diametron Jtabuerit, eins sexta 
pars sumatur, et in cornibus utrim- 
que ad aditus eius mensurae perpen- 
diculo inferiores sedes praeeidantur, 
et qua praecisio fuerit, ibi constitu- 
antur i tiner um super cilia. ita enim 
satis altitudinem habebunt eorum con- 
fornicationes. 

§ 10. scaenae longitudo ad orchestrae diametron duplex fieri debet. 

§ 11. Ipsae autem scaenae suas habent ratio nes ex plicata s ita uti mediae 
valvae ornatus habeant aulae regiae, dextra ac sinistra hospitalia, secundum 
autem spatia ad ornatus comparata, quae loca Graeci xipuxTou? dicunt ab eo 
quod machinae sunt in Iiis locis Versailles trigonoe habentes singulae tres spe- 
cies ornationis, quae cum auf fabularum mutationcs sunt futurae seu deorum 
adventus cum tonitribus repentinis, versentur mutentque speciem ornationis in 
fronte, secundum ea loca versurae sunt proeurrentes, quae efficiunt una a foro, 
altera a peregre aditus in scaenam. genera autem sunt scaenarum tria, unum 
quod dicitur tragicum, alterum comicum, tertium satyricum. horum autem orna- 
tus sunt inter se dissimili disparique ratione, quod tragicae deformantur colttm- 
nis et fastigiis et signis reliquisque regalibus rebus, comicae autem aedifi- 
ciorum privatorum et maenianorum habent speciem prospectusque fenestris dis- 
positos imitatione communium aedificiorum rationibus, satyricae vero ornantur 
arboribus speluncis montibus reliquisque agrestibus rebus in lopiarii speciem 
deformatis. 

Diese Gegenüberstellung lehrt ohne Weiteres, dass die Beschreibung bei- 
der Theater sehr sorgfältig angeordnet ist. Beim griechischen Theater findet 
sich genau dieselbe Reihenfolge der Bestimmungen wie beim römischen, ja es 
kehren vielfach dieselben Worte wieder. Ferner dürfen wir diejenigen Vor- 
schriften, welche nur beim römischen Theater vorhanden sind, ohne Bedenken 
auch auf den griechischen Bau beziehen, vorausgesetzt, dass dies möglich ist. 
Denn Vitruv sagt bei den Angaben über die erstere Thcatcrart nicht aus- 
drücklich, dass er nur das römische Theater dabei im Auge habe, sondern giebt 
die Vorschriften zur Erbauung eines Theaters im allgemeinen, und fügt dann 
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für das griechische Theater nur die abweichenden Vorschriften hinzu. Ausser- 
dem spricht er durch die Worte in Graecorum theatris mm omnia isdem ra- 
tionibus sunt facienda, mit denen er die Sondervorschriften für das griechische 
Theater einleitet, deutlich aus, dass mehrere der vorhergehenden Bestimmungen 
auch für das griechische Theater gelten. 

Betrachten wir zunächst die einzelnen Paragraphen : 

§ l. Zuerst wird ein Grundkreis gezeichnet, welcher der untersten Sitzreihe 
entspricht, und in diesen werden für das römische Theater vier gleichseitige 
Dreiecke, für das griechische drei gleichseitige Vierecke eingezeichnet. Die Ecken 
der Dreiecke und Vierecke sollen auf der Peripherie des Grundkreises liegen 
und gleiche Abstände ( inhrvalla) haben. Hier mag hinzugefügt werden, dass 
die Zeichnung dieser vielen Dreiecke und Vierecke meines Erachtens vollständig 
überflüssig ist und daher unterbleiben konnte. Es hätte genügt, entweder ein 
Zwölfeck in den Kreis einzuzeichnen oder die Peripherie in 12 Abschnitte zu 
teilen und dann beim römischen Theater einen Teilpunkt mit dem fünften Nach- 
barpunkte, beim griechischen Theater mit dem vierten Punkte durch eine Sehne 
zu verbinden. In den beiden umstehenden Figuren 65 und 66, welche das römische 
und griechische Theater nach Vitruv darstellen, haben wir wenigstens je eines 
der Dreiecke und Vierecke gezeichnet, die übrigen aber fortgelassen, um die 
Zeichnungen übersichtlicher und verständlicher zu machen. 

§ 2. Beim römischen Theater (vcrgl. Figur 65) soll eine Drcicckscitc (d-e) 
zur Vorderkante der Skencnwand, und ein ihr paralleler Durchmesser (b-c) zur 
Trennungslinie zwischen Bühne und Ürchestra gemacht werden. Beim griechi- 
schen Theater dagegen (vergl. Figur 66) wird durch die Seite eines Vierecks 
(d-c) die Vorderkante des Proskenion bezeichnet und durch die ihr parallele 
Tangente (f-g) die Vorderwand der Skene. Während die ürchestra des römi- 
schen Theaters durch die angegebenen Linien in ihren Grenzen schon bestimmt 
ist, muss für die griechische ürchestra die Begrenzung noch vervollständigt werden. 
Dies geschieht, der genauen Anordnung der einzelnen Vorschriften entsprechend, 
richtig am Ende des zweiten Paragraphen durch zwei neue Kreise, deren Mit- 
telpunkte nicht im Centrum des Grundkreises, sondern in den beiden Endpunk- 
ten b und c des Durchmessers liegen. 

Bekanntlich ist über die Grösse und den Zweck dieser beiden Kreise seit 
Jahrhunderten gestritten worden (vergl. die Zusammenstellung der verschiedenen 
Ansichten bei E. Capps, Vitruvius and the Grcek stagc, Studics in Gass. Phi- 
lology, Chicago I 1893, S. 21. A. l). Schon die Architekten und Gelehrten der Re- 
naissance-Zeit haben die Angaben Vitruv's verschieden erklärt. Nachdem das 
Theater in Epidauros aufgedeckt und damit eine den Vitruvischen Vorschriften 
fast entsprechende Construction bekannt geworden ist, kann es keinem Zweifel 
mehr unterliegen, dass durch die zwei neuen Kreise die abweichende Krüm- 
mung der beiden äusseren Keile des Zuschauerraumes bestimmt werden soll. 
Die Beweise hierfür sind schon von E. Petersen (Wiener Studien VII, S. 179), 

21 
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E. Fabricius (Rhein. Mus. 1891, S. 34 1) und E. Capps (a. a. O.) sehr gut darge- 
legt worden. Welcher Zweck durch diese umständliche Veränderung der Curvc 
erreicht werden soll, wird sich später ergeben. Wir werden dann auch die ver- 
schiedenen anderen Losungen, welche neben der von Vitruv vorgeschlagenen 
bei den griechischen Theatern zur Anwendung gelangt sind, einzeln darlegen. 
Vorläufig fahren wir in der Erklärung der Vorschriften Vitruv's fort. 

Die beiden neuen Kreise sollen so gezeichnet werden, dass das eine Ende 
des Zirkels bei b in comu dextro (vergl. Figur 66) eingesetzt und mit dem 




Figur 6s. Römisches Theater nach Vitruv. 



anderen Ende ein Bogen geschlagen wird ab intervallo sinistro ad proscaenii 
sinistram partem, d. h. von dem linken Intervall k-1 nach dem entsprechenden 
Teile des Proskenion hin. Dass Vitruv unter intervallum hier die Abstände der 
12 Teilpunkte des Grundkreises versteht, kann nach dem Wortlaut von $ 1 
nicht zweifelhaft sein. Das rechte oder linke Intervall kann ferner nur derjenige 
Teil der Peripherie sein, in welchem das rechte oder linke cornu liegt, wobei 
wir für die Bezeichnungen rechts und links stets den Zuschauerraum als Aus- 
gangspunkt nehmen. Das rechte Intervall ist h-i, das linke k-1. Hiernach zeichnen 
wir den neuen Kreis mit b als Centrum und mit dem Durchmesser b-c als Ra- 
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dius von c aus nach o hin und ganz entsprechend den zweiten Kreis mit c als 
Centrum von b bis p. 

Eine etwas abweichende Construction, die bisher meines Wissens noch nicht 
vorgeschlagen ist, besteht darin, den Abstand des neuen Centrums b von den 
beiden Endpunkten k und 1 des linken Intervalls k-l als Radius zu nehmen und 
den letzteren mithin etwas kürzer als einen Durchmesser des Grundkreises zu 
machen. Mit ihm beschreibt man den Kreisbogen k-l-o. Dieser Lösungsversuch 




Figur 66. Griechisches Thealer nach Vitruv. 



scheint mir erstens dem Ausdruck ab inttrvallo besser zu entsprechen und 
zweitens fallt bei ihm die Änderung in der Krümmung der Sitzreihen nicht in 
die Mitte eines Keils, was meines Wissens in Wirklichkeit niemals vorkommt, 
sondern zwischen zwei Keile. Der Unterschied zwischen den beiden Lösungen 
ist so gering, dass er kaum zu bemerken ist. In der Zeichnung sind beide Lö- 
sungen nebeneinander angedeutet. 

8 3. Im dritten Paragraphen nennt Vitruv sowohl für das römische wie für 
das griechische Theater die Resultate der vorher beschriebenen Constructioncn und 
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vergleicht sie untereinander. Im römischen Theater entstehe eine breitere Bühne als 
im griechischen, und sie sei nötig, weil dort alle Künstler auf der Bühne aufträten, 
während in der Orchestra Sitze für die Senatoren aufgestellt würden. Im griechischen 
Theater ergebe sich dagegen eine grössere Orchestra, eine weiter zurückliegende 
Skene und eine Bühne von geringerer Tiefe. Die Orchestra (h-k-c-d) ist in der That 
schon beträchtlich grösser als die römische ; ihre Breite vor dem Proskenion 
wird aber durch den zweiten und dritten Kreis noch vermehrt, sie wächst von 
d-c auf n-m. Auch das ist richtig, dass die griechische Skene im Plane Vitruv's 
weiter von dem Centrum des Grundkreises enfernt liegt als die römische. Dass 
dies aber in den Theatern in Wirklichkeit nicht der Fall ist, wird sich später 
zeigen. Schliesslich ist auch die griechische Bühne nach Vitruv's Angaben schmaler 
als die römische ; ihre Breitenmassc verhalten sieh wie 4 : 7. Diese Bühne (pul- 
pitum), so fügt Vitruv hinzu, werde von den Griechen Logeion genannt und sei 
schmaler als die römische, weil nur die tragischen und komischen Schauspieler 
hier aufzutreten pflegten, während die anderen Künstlsr ihre Vorstellungen in 
der Orchestra gäben. Jene würden deshalb scaenici, diese thymelici genannt. 

Vitruv hat hiernach geglaubt, dass das Proskenion des griechischen Thea- 
ters der römischen Bühne entspreche, und dass oben auf diesem Proskenion die 
Schauspieler gewöhnlich aufgetreten seien. Hierin hat er, wie wir später sehen 
werden, geirrt. Das Proskenion hatte zwar die Form eines Podium, war aber 
nicht der gewöhnliche Standplatz der Schauspieler. 

§ 4. Im römischen Theater soll nach Vitruv die Bühne nicht über 5 Fuss 
hoch sein, weil sonst die in der Orchestra Sitzenden nicht die Bewegungen 
aller Schauspieler sehen könnten. Dagegen giebt er im griechischen Theater die 
Höhe der vermeintlichen Bühne (des Proskenion) zu 10 — 12 Fuss an und sagt 
ausdrücklich, dass sie nicht geringer als 10 Fuss sein dürfe. Konnten denn, so 
fragt man sich unwillkürlich, die Schauspieler im griechischen Theater doch von 
den Zuschauern der untersten Sitzreihe gesehen werden, obwohl sie viel höher als 
5 Fuss standen ? Und warum durfte die griechische Bühne nicht niedriger als 
IO Fuss gemacht werden ? Man hätte doch von den unteren Sitzreihen unzwei- 
felhaft besser gesehen, wenn die Bühne etwas niedriger gewesen wäre. Zufrie- 
denstellende Antworten sind bisher auf diese Fragen nicht gegeben worden. 
Bei unserer Auflassung ist aber, wie hier wenigstens angedeutet werden mag, 
das Minimalmass von 10 Fuss dadurch vollkommen gerechtfertigt, dass das Pros- 
kenion die Höhe eines gewöhnlichen Hauses haben sollte. 

§ 5. Die Treppen des Zuschauerraumes sollen den Fckcn des Zwölfeckes 
entsprechen, so dass beim römischen Theater im untersten Range 6 Keile, im 
oberen 12 angelegt werden. Im griechischen entstehen dagegen 7 Keile zwischen 8 
Treppen, und in jedem höheren Range verdoppelt sich die erstere Zahl. 

8 6. Die Angabc über die ausserhalb des Zuschauerraumes liegenden Teil- 
punkte der Peripherie und ihre Beziehung zu den Thüren der Skene und zu 
den Periaktcn findet sich nur beim römischen Theater und gilt zunächst auch 
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nur für dieses, weil die Teilpunkte beim griechischen Theater nicht zu den Thüren 
passen. Wie die Angaben zu verstehen sind, zeigt Figur 65. Den drei mittleren 
Punkten gegenüber liegen die drei Hauptthüren der Skenenvordcrwand, die beiden 
übrigen Punkte liegen nach der Richtung der Pcriaktcn hin, ohne genau deren 
Stelle zu bezeichnen. 

§ 7. Für die Sitze des Zuschauerraumes werden maximale und minimale 
Abmessungen angegeben, welche für beide Theaterarten gelten. 

§ 8. Die Halle, welche in mehreren Theatern oberhalb des Zuschauerraumes 
vorkommt, wird beschrieben. Die Vorschriften darüber sind für die griechischen 
und römischen Theater die gleichen. 

§ 9. Im römischen Theater musa die Orchcstra von aussen durch einen 
neuen Weg zugänglich gemacht werden, weil die alte Parodos durch die Bühne 
verbaut ist. Vitruv giebt deshalb an, dass an beiden unteren Enden des Zu- 
schauerraumes die Sitzstufen in einer Tiefe von 1/3 Radius des Grundkreises 
abgeschnitten werden sollen. Der so entstehende Zugang (s und r), dessen Breite 
nicht angegeben wird, soll als überwölbter Gang unter den Sitzreihen hindurch- 
geführt werden. Die geringe Tiefe von 1/3 Radius, welche für die Wand keine 
grosse Höhe verspricht, legt die Vermutung nahe, dass die unterste Sitzstufe 
des beschriebenen römischen Theaters nicht in der Höhe der Orchestra lag, und 
dass ferner die von Vitruv erwähnten Sitze der Senatoren ähnlich wie in Pompeji als 
besondere breitere Sitzreihen so anzubringen sind, wie ich in der einen Hälfte 
von Figur 65 mit punktirten Linien ergänzt habe. Im griechischen Theater war 
eine Vorschrift über diesen Gang selbstverständlich überflüssig. 

§ TO. Die Länge der Skcne wird zu 2 Durchmessern des Grundkreises be- 
stimmt. Diese Vorschrift gilt gleicherweise für das römische und das griechische 
Theater, weil sonst eine andere Bestimmung über die Skcne des letzteren an der 
entsprechenden Stelle stehen müsstc. Thatsächlich passt auch das Längenmass 
annähernd bei vielen Theatern beider Gattungen. 

Irrtümlicher Weise ist diese Vorschrift aber vielfach so verstanden worden, 
als ob Vitruv hier mit scaenae longitudo die Länge der Bühne angebe. Da er 
aber die Bühne pulpitum proscaenii und die Hintergrund wand frons scaenae 
nennt, kann es nicht bezweifelt werden, dass scaena für ihn das hinter der Bühne 
befindliche Gebäude ist, dessen Vorderwand die scaenae frans darstellt. Dieser Bau 
enthält vielfach nicht nur einen hinter der Bühne gelegenen Saal, sondern auch ne- 
ben ihr befindliche Seitenräume. Dass solche auch im Theater Vitruv's wahrscheinlich 
zu ergänzen sind, geht aus der Lage der Thüren der scaenae frons und der 
überwölbten Zugänge r und s hervor. Man braucht nur die drei dicht nebeneinander 
liegenden Thüren der Skencnwand zu beachten, um sagen zu können, dass sich 
diese Wand schwerlich bis t und u ausgedehnt hat. Ebenso scheint es mir kaum 
möglich, dass die Stützmauer des Zuschauerraumes über r hinaus die Bühne noch 
in einer Länge von 2/3 Radius verdeckt haben sollte. Durch eine punktirtc Linie 
v-f habe ich angedeutet, wie weit die Bühne selbst etwa gereicht haben mag. 
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Auch heim griechischen Theater ist das ganze Skenengebäude ungefähr zwei 
Durchmesser lang. Jedoch wird nicht die ganze Vorderwand von dem Proskc- 
nion eingenommen, sondern links und rechts sind noch Paraskenicn und in einigen 
Theatern noch besondere Nebenräume oder Rampen vorhanden. Das Proskenion 
selbst ist in den erhaltenen Gebäuden meist nur gerade einen Durchmesser lang. 
Dass die Seitenbauten zusammen auch noch einen Durchmesser ausmachen, passt 
sehr gut zu der an anderem Orte dargelegten Vermutung über die nach den Seiten 
verschiebbare Skcnenwand (scaena ductilis). Vielleicht war das Mass von zwei 
Durchmessern ursprünglich mit Rücksicht auf diese Einrichtung gewählt worden. 

§ 1 1 handelt von den verschiedenen Dekorationen, von der Bedeutung 
der Thüren der Skcnenwand und von den Periakten. Dass diese Vorschriften 
für beide Theater gelten, wird man nicht in Abrede stellen wollen. Bei dem grie- 
chischen Theater mit steinernem Proskcnion mussten diese Dekorationen, ebenso 
wie in dem römischen Theater, vor dem Proskenion aufgeschlagen werden. Drei Ar- 
ten von Skenen (Dekorationen) werden unterschieden : die tragische mit Tempeln, 
Palästen und anderen Säulenbauten, die komische mit gewöhnlichen Wohnhäusern 
und die des Satyrspiels mit landschaftlichen Darstellungen. 

Aus dieser Übersicht über die Vorschriften Vitruv's ist zu entnehmen, dass er 
über die Gestalt der Theater gut unterrichtet war und dass ihm Pläne griechischer 
und römischer Theater vorlagen. Denn nicht nur stimmen die Angaben über die 
Grösse und Lage der einzelnen Bauteile mit den Ruinen im Allgemeinen überein, 
sondern auch die Bezeichnungen sind richtig gewählt. Eine vollständige Überein- 
stimmung mit den erhaltenen Theatern konnte gar nicht erwartet werden, weil 
diese selbst unter sich verschieden sind. Die Zusammenstellung der Unterschiede, 
wie sie z. B. G. Öhmichen (Griechischer Theaterbau, S. 91) gegeben hat, zeigt dies 
zur Genüge. Stimmen aber auch die von dem römischen Architekten für die ein- 
zelnen Bauteile benutzten Ausdrücke mit den sonst überlieferten Namen übercin? 

Im griechischen Theater nennt Vitruv den grossen runden Tanzplatz orchestra 
und die Sehne (d-c in Figur 66) finitio proscaenii, also die Wand, deren Vor- 
derkante sie bildet, proscaenium. Die Tangente f-g bezeichnet er als scaenae 
frans, woraus sich für das Gebäude, dessen Fassade sie bildet, der Name scaena 
ergiebt. Für das Podium, welches vor der Skene durch das Dach des Proske- 
nion entsteht, überliefert er endlich den griechischen Namen XoysTov. Alle diese 
Namen sind meines Krachtens vollkommen richtig und stimmen mit den Bezeich- 
nungen überein, die uns durch die besten Zeugnisse (namentlich durch Inschriften) 
für jene Bauteile überliefert sind. 

Im römischen Theater giebt er dem unteren Halbkreis den Namen orchestra 
und bezeichnet die Bühne, welche den grössten Teil des anderen Halbkreises ein- 
nimmt, als pulpitum proscaenii oder kurz als pulpitum. Den Namen Logeion 
gebraucht er für diese breite Bühne nicht. Die Sehne d-c bezeichnet er als «die 
Vorderkante der Skcnenwand (iöi finiatttr scaenae frons) und deutet damit an, 
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dass hier die Skenc mit ihrer Säulenstcllung beginnt. Hinter der Sehne liegen 
zunächst die Säulen des Proskenion und weiter die geschlossene Vordermaucr der 
Skene, wie in Figur 65 durch punktirtc Linien angedeutet ist. Unzweifelhaft sind 
auch jene Namen in römischer Zeit im Gebrauch gewesen : dass sie gleichwohl 
nicht ganz correet sind, lässt sich leicht zeigen. Einmal war der Name Orchestra 
für die Hälfte des alten Tanzplatzcs insofern nicht ganz richtig, als in ihr kei- 
nerlei Tänze oder seenische Aufführungen mehr stattfanden, sondern die Sena- 
toren dort sassen. Gegen die allgemeine Bezeichnung der Bühne als pulpituvt 
lässt sich zwar nichts einwenden, aber die genauere Benennung pulpitum proscaenii 
ist nur dann richtig, wenn damit ein Podium vor dem Proskenion, nicht das 
Proskenion selbst verstanden wird ; denn dass das Wort Proskenion eigentlich eine 
vor der Skene befindliche Schmuckwand bezeichnet, wird im V. Abschnitte aus- 
führlich dargelegt werden. Endlich war auch der Name scaenae frans insofern 
nicht ganz genau, als die vor der Skene stehenden Säulen richtiger als Proskenion 
bezeichnet werden. 

Dieser ungenaue Gebrauch von alten griechischen Namen für mehrere Teile 
des römischen Theaters hängt mit der Thatsache zusammen, dass Vitruv irrtüm- 
licher Weise das Proskenion des griechischen Theaters der Bühne des römischen 
Theaters gleich setzt und in beiden den gewöhnlichen Standplatz der Schau- 
spieler erkennt. Alle Versuche, die auch ich früher unternommen habe, den alten 
Baumeister selbst von diesem Versehen frei zu sprechen und es späteren Ab- 
schreibern zuzuweisen oder durch Ungenauigkeit seiner Ausdrucksweise zu erklären, 
scheitern an der Thatsache, dass Vitruv das Proskenion oder Ix>geion des 
griechischen Theaters mehrmals dem Pulpitum des römischen gegenüberstellt und 
damit deutlich beide als die einander entsprechenden Gebäudeteile der beiden 
Theatertypen hinstellt. 

Den thatsächlich bestehenden engen Zusammenhang zwischen dem griechi- 
schen und römischen Theater hat Vitruv nicht besprochen und augenscheinlich auch 
nicht gesehen. Er teilt die beiden Grundrisse als zwei ganz verschiedene Thea- 
terarten mit, ohne auch nur anzudeuten, dass sich der eine mit allen seinen 
Verschiedenheiten aus dem anderen ableiten lässt. Hätte er die enge Verwandt- 
schaft beider gekannt, so würde er nicht die Bühne des römischen Theaters mit 
dem Proskcnion des griechischen verglichen und ihre verschiedenen Abmessun- 
gen als eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der beiden Theaterty- 
pen hingestellt haben. 

In den beiden Grundrissen entsprechen sich, trotz der verschiedenen, ihnen 
von Vitruv gegebenen Namen, diejenigen Linien, welche in unseren beiden Figuren 
mit gleichen Buchstaben bezeichnet sind, nämlich die Durchmesser b-c, die 
Sehnen d-e und die Linien f-g. Bei b-c wird das niemand bezweifeln. Die Sehne 
d-c liegt im römischen Plane dem Mittelpunkte des Kreises etwas näher als im 
griechischen, weil sie in jenem die Seite seines Dreiecks, in diesem die eines 
Vierecks bildet, aber der Unterschied ist nicht bedeutend und in Wirklichkeit an den 
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Theaterruinen sogar verschwindend klein. Vitruv bezeichnet zwar diese Sehne im 
griechischen Theater als finitio proscaenii, im römische n als die Linie, übt finia- 
Zur scaenae frons, aber in Wirklichkeit ist diese «Endungslinie der Skcnenwand» 
identisch mit der «Endungslinie des Proskenion», denn Vitruv rechnet im rö- 
mischen Theater zur scaenae frons unzweifelhaft auch die Säulen, welche re- 
gelmässig vor dieser Wand stehen und nicht nur dem griechischen Proskenion 
entsprechen, sondern auch thatsächlich irpsixr.viov genannt wurden (z. B. in der 
Inschrift des Theaters von Patara, C. [. G. 4-#3). 

Die dritte Linie f-g bezeichnet in beiden Theatern die geschlossene Vor- 
derwand der Skene ohne Proskenion, liegt aber in den beiden Vitruvischcn 
Grundrissen an verschiedenen Stellen. Im griechischen Plan bildet sie eine Tan- 
gente an den Kreis, im römischen eine Sehne zwischen der Sehne d-c und der 
Tangente. In den erhaltenen römischen Theatern ist jedoch die scaenae frons 
meistens ebenso eine Tangente wie im griechischen Plane (vcrgl. G. Öhmichcn, 
Griechischer Theaterbau, S. 155). Vitruv hat also den Abstand vom Mittelpunkt 
des Grundkreises, ahnlich wie bei der römischen Sehne d-e, geringer angegeben, 
als er in den Ruinen wirklich ist. Dazu kommt, dass auch der Mittelpunkt des 
Kreises in Wirklichkeit in den römischen Theatern naher an dem Zuschauer- 
raum liegt, als Vitruv vorschreibt. Denn der Zuschauerraum pflegt auch in den 
römischen Bauten meist ein voller Halbkreis zu sein, während dies im Vitru- 
vischen Grundrisse, wo sein unterer Teil beiderseits durch die unteren Zugänge 
abgeschnitten wird, nicht der Fall ist. Wird nun der Mittelpunkt etwas näher 
an den Zuschauerraum heran gelegt, etwa in den Punkt z, und wird der Radius 
entsprechend verkleinert (z-y statt a-y), so ergiebt sich der in Figur 65 punktirtc 
kleinere Kreis, bei dem die Linien d-e und f-g fast genau dieselbe Lage haben 
wie im griechischen Plane. 

Ist hierdurch erwiesen, dass die wichtigsten Linien beider Theater sich in 
Wirklichkeit mehr entsprechen als es nach Vitruv's Angaben der Fall zu sein 
scheint, so bleiben nur folgende Hauptunterschiede zwischen beiden Theaterplänen 
übrig: [. Die grosse griechische Orchcstra, welche fast einen ganzen Kreis umfasst, 
ist im römischen Theater in zwei Teile geteilt, eine tief liegende, etwa halbkreis- 
förmige Orchestra und eine erhöhte Bühne. 2. Neben den beiden, zwischen Pro- 
skenion und Zuschauerraum gelegenen Seiteneingängen des griechischen Thea- 
ters sind im römischen Bau noch zwei überwölbte, zur tief liegenden Orchestra 
fuhrende Zugänge hinzugekommen. 3. Der im griechischen Theater einen Halb- 
kreis übersteigende Zuschauerraum ist im römischen Theater wenigstens in seinem 
unteren Teile auf einen Halbkreis beschränkt. 

Von diesen drei Unterschieden sind die beiden letzteren als natürliche Folge 
durch den zuerst genannten bedingt. Denn teilte man die Orchestra des griechi- 
schen Grundrisses in zwei Teile von verschiedener Höhenlage, so musste sowohl ein 
zweiter seitlicher Zugang geschaffen, als auch ein Stück von dem Sitzraum abge- 
schnitten werden. Der Hatiptuntcrschicd zwischen dem griechischen und römi- 
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sehen Theater besteht also in der Grösse und Gestalt der Orchcstra. Der grosse 
griechische Tanzplatz ist im römischen Theater in einen Spielplatz und einen 
tiefer liegenden Sitzplatz zerlegt. 

Wodurch diese Veränderung des griechischen Theaters veranlasst war, werden 
wir im VII. und VIII. Abschnitt zu erörtern haben. Hier müssen wir nur die wichtige 
Schlussfolgerung ziehen, dass Vitruv übersehen hat, dass die Bühne des römischen 
Theaters ein Teil der früheren griechischen Orchcstra ist und daher mit dem 
griechischen l'roskcnion nichts zu thun hat. 

Da Vitruv in dem griechischen Theater ein hohes und schmales Podium 
fand, welches die Gestalt einer Ruhne hatte, und da er andrerseits im römi- 
schen Theater ein niedriges und breites Podium kannte, das wirklich als Bühne 
diente, so lag es für ihn nahe, beide für die einander entsprechenden Bauteile 
zu halten und demnach auch in dem griechischen Proskenion die gewöhnliche 
Bühne zu sehen. Die Annahme lag um so näher, als das Proskenion im 
griechischen Theater manchmal als Logeion diente und wahrscheinlich sogar 
zuweilen Logeion genannt wurde. Den Unterschied zwischen den Abmessungen 
der beiden Bühnen glaubte er durch den Hinweis darauf erklären zu können, 
dass auf der römischen Bühne alle Aufführungen stattfänden, auf dem griechischen 
Proskenion dagegen nur einige Künstler aufträten. Wenn er dabei noch die Be- 
merkung hinzufügt, dass im griechischen Theater die auf dem Proskenion auf- 
tretenden Personen Skeniker, die unten in der Orchcstra spielenden aber Thy- 
mcliker genannt würden, so darf nicht übersehen werden, dass unter den Thyme- 
likern in römischer Zeit nicht der alte Chor zu verstehen ist, sondern Flötenbläser, 
Pantomimen und andere Künstler (vergl. Abschnitt V). 

Vitruv sagt daher keineswegs, wie man gewöhnlich meint, dass die Schauspie- 
ler und der Chor im altgriechischen Theater getrennt aufgetreten seien und in 
verschiedener Höhe gespielt hätten, sondern redet nur von den Aufführungen 
seiner eigenen Zeit; von dem Chor des alten Dramas spricht er überhaupt nicht. 
Doch es ist hier nicht der Ort, näher auf diesen Punkt einzugehen, weil die Bühnen- 
frage im VII. Abschnitte ausführlich behandelt werden soll. 

Im Anschlüsse an die Erörterung der Theaterpläne Vitruv's mögen noch einige 
construetive Einzelheiten des griechischen Theaters in's Auge gefasst werden. 

Die elliptische Form der Orchcstra entsteht bei Vitruv durch die Zeichnung 
von drei Kreisen mit drei verschiedenen Mittelpunkten. Um den Zweck dieser 
umständlichen Construction zu verstehen, müssen wir zunächst untersuchen, ob bei 
den ausgegrabenen Theatern ähnliche Abweichungen von dem einfachen Kreise 
vorkommen. Dies ist in der That der Fall. An den griechischen Theatern sind 
bisher mehrere verschiedene Arten der Umfassungslinie der Orchcstra festgestellt. 
Alle Theater besitzen einen Halbkreis oder wenigstens beinahe einen vollen Halb- 
kreis als mittelsten Teil der Grundfigur. Die Vergrösscrung über den Halbkreis 
hinaus ist aber in verschiedener Weise erfolgt. 

22 
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Figur 67. Theater mit kreisrunder Orche*tra. 



Erstens konnte mit demselben Mittelpunkt und demselben Radius auf beiden 
Seiten noch ein Stück des Kreises gezeichnet werden, wie es z. B. in Side, Myra 

und Aezani geschehen ist (I, Figur 67). 
Zweitens konnte die Verlängerung in 
geraden parallelen Linien in der Rich- 
tung der Tangenten des Halbkreises 
erfolgen (II, Figur 68), eine Lösung, 
die z. B. in Scgesta, im Piräus und 
in Athen gewählt ist. Die dritte Lö- 
sung wird von Vitruv angegeben und 
besteht darin, dass die Verlängerung 
mit dem Durchmesser als Radius und 
mit den Endpunkten des Durchmes- 
sers als Centren gezeichnet wird (III, 
Figur 69) ; sie hält die Mitte zwischen 
der ersten und zweiten Lösung, denn 
die Linie liegt in diesem Falle zwischen 
der Tangente und dem weitergeführten 
Kreisbogen. Ein in dieser Weise an- 
gelegtes antikes Theater hat man bis- 
her nicht gefunden. Eine vierte Lösung, welche mit der von Vitruv angegebenen 
im Resultat ziemlich übereinstimmt, ist bei dem Theater von Epidauros ange- 
wendet Es sind für die Enden 
des Zuschauerraumes zwei neue 
Mittelpunkte gewählt, welche nicht 
in den Endpunkten des Durchmes- 
sers, sondern, wie Figur 70 zeigt, 
näher an dem Centrum des Krei- 
ses liegen. Ein weiterer Unter- 
schied besteht hier darin, dass 
mit dem ursprünglichen Radius 
kein ganzer Halbkreis, sondern 
nur 4/5 desselben gezeichnet ist. 
Acht Keile des Zuschauerraumes 
haben den ursprünglichen kleine- 
ren Radius, zwei Keile auf jeder 
Seite dagegen den neuen grösse- 
ren Halbmesser. Diese Lösung hat 
theoretisch den Vorteil, dass der 
Krümmungs - Unterschied der bei- 
den verschiedenen Kreise nicht so gross, und der Ubergang aus der einen in die 
andere Curve nicht so merklich ist wie bei dem Grundrisse Vitruv's. Allein in 




Figur 68. Orchestra nach Form der Athenischen. 
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FlgU 69. Elliptische Orchestra nach Vitrur. 



der Praxis kann dieser Unterschied der beiden Lösungen unmöglich bemerkbar 
gewesen sein. 

Eine andere Lösung, welche zwischen der des Vitruvischcn Planes und der 
des Theaters von Epidauros in der 
Mitte liegt und ebenfalls eine ellip- 
tische Curvc ergiebt, findet sich 
im Theater von Magnesia am Mai- 
ander (vergl. Athen. MitthcM. 1894, 
S. 71). Sie mag aber hier unbeach- 
tet bleiben, weil die Art der Curve 
und ihre Construction wegen der 
nur teilweisen Ausgrabung der Or- 
chestra nicht als vollkommen sicher 
gelten kann. 

Die vier verschiedenen Lö- 
sungen sind nicht nur in mathe- 
matischer Hinsicht interessant, son- 
dern haben auch für die wichtigste 
Frage der Theatergeschichte, für 
die Bestimmung des Standortes der 
Schauspieler, eine nicht zu unter- 
schätzende Bedeutung. Um dies zu zeigen, müssen wir die oben schon aufge- 
worfene Frage zu beantworten suchen, welchen Zweck diese verschiedenartigen 
Constructionen verfolgen. 

Vitruv bezeichnet selbst eine der 
Folgen der von ihm beschriebenen 
Anordnung, indem er im § 3 ausspricht, 
dass die Orchestra durch die Annahme 
der drei verschiedenen Kreise grösser 
werde als beim römischen Theater, bei 
dem nur ein Kreis gezeichnet ist. Allein 
dies kann nicht der eigentliche Zweck 
der umständlichen Construction sein, 
weil das Resultat verschwindend klein 
ist. Um den wirklichen Zweck zu cr- 
kennen, müssen wir uns noch die Vor- 
frage vorlegen, warum die Griechen 
den Zuschauerraum grösser gemacht 

haben als einen Halbkreis. Figur ;o E1)iptischc 0rchestra von Epid«uro*. 

Man pflegt hierauf zu antworten, 
dass es geschehen sei, um die Zahl der Zuschauersitze zu vermehren. In der 
That fasst ein griechisches Theater mehr Zuschauer als ein römisches von 
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demselben Durchmesser, denn in jenem kommen die in den Endkeilen sitzenden 
Personen hinzu. Die Zahl der Zuschauer ist z. B. in dem griechischen Theater 
Vitruv's um 1/6 grösser als in seinem römischen Theater. Bei wirklich ausge- 
führten Bauten ist dieser Unterschied zuweilen noch grösser. Da die griechi- 
schen Theater die alteren sind, liegt bei ihnen selbstverständlich keine Vcr- 
grösserung eines früher kleineren Baues vor, sondern es hat umgekehrt bei den 
römischen Theatern eine Verkleinerung des älteren Zuschauerraumes stattgefun- 
den. Man darf voraussetzen, dass dieser Nachteil des römischen Theaters durch 
andere Vorteile aufgehoben wurde. Die Verkleinerung des Zuschauerraumes wird 
meist damit erklärt, dass die in den äussersten Keilen des griechischen Thea- 
ters sitzenden Zuschauer die auf der Bühne stattfindenden Aufführungen nicht 
gut gesehen haben würden und dass deshalb die den Halbkreis überschreitenden 
Sitzreihen im römischen Theater fortgelassen worden seien. Diese Begründung 
ist aber unrichtig. Denn es giebt nicht nur mehrere Theater mit römischer 
Bühne, bei denen auch über den Halbkreis hinaus noch Keile mit Sitzreihen er- 
halten sind (z. B. das athenische Dionysos-Theater und mehrere Bauwerke Klein- 
asiens), sondern auch solche, bei denen zwar die untersten Sitzreihen der äus- 
sersten Keile fehlen, aber gerade die oberen, von denen man die Bühne am 
schlechtesten übersehen konnte, oberhalb des überwölbten Durchganges vorhan- 
den sind (z. B. in Pompeji). Ausserdem ist es auch nicht ganz richtig, dass man 
von den Sitzen der äussersten Keile im griechischen Theater schlechter auf die 
Bühne sehen könne als von dem letzten Keile eines römischen Theaters. Den 
Grund für die Verkleinerung des Zuschauerraumes dürfen wir in der Anlage 
des überwölbten Zuganges erkennen, welcher gerade den Platz des letzten Kei- 
les einnahm. Dieser Zugang war, wie im VII. Abschnitt nachgewiesen wird, durch 
die Teilung der alten Orchcstra in eine Bühne und eine Arena notwendig geworden. 

Der Vergleich mit dem römischen Theater giebt uns also keine Antwort 
auf die Frage, warum der griechische Zuschauerraum grösser als ein Halbkreis 
ist. Die Antwort findet sich aber leicht, wenn wir uns erinnern, dass die kreisrunde 
Orchestra die Grundlage war für die Bildung des griechischen Theaters und 
dass zu der Zeit, als der Zuschauerraum zuerst eine feste Gestalt gewann, neben 
dieser Orchestra die Skcnc als Tangente des Kreises lag. Vor dem Skcncnge- 
bäude mussten beiderseits zwei seitliche Zugänge zur Orchestra (die beiden Pa- 
rodoi) frei bleiben, der ganze übrige Teil der Orchestra - Peripherie wurde von 
Sitzen eingenommen. Der Zuschauerraum dehnte sich daher bis an die Parodoi 
aus und war also grösser als ein Halbkreis. Hatte man ihn nur einen Halbkreis 
gross gemacht, so würden die Parodoi die Breite eines ganzen Radius erhalten 
haben, was weit über das Bedürfnis hinausgegangen wäre; die Hälfte des Radius 
reichte vollkommen aus. So entstand der griechische Zuschauerraum, wie er uns 
in vielen Theatern erhalten ist. 

Die gewöhnliche Annahme, dass die Erweiterung über den Halbkreis hinaus 
den Zweck gehabt habe, mehr Zuschauer unterzubringen als in einem Halb- 
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kreise, lässt sich auch mathematisch als nicht ganz stichhaltig erweisen. Nehmen 
wir z. B. in dem griechischen Theater Vitruv's den Durchmesser des Kreises zu 20"' 
an, so beträgt der Umfang des Halbkreises 31,4"' und der ganzen über den 
Halbkreis verlängerten untersten Sitzreihe etwa 37'", wenn wir die Treppen nicht 
in Abzug bringen. Eine gleiche Länge hätte man aber besser durch eine geringe 
Vcrgrösscrung des Durchmessers (auf etwa 23,5'") erreichen können, ohne ge- 
zwungen zu sein, den Sitzraum über den Halbkreis zu erweitern. Zu dieser Anord- 
nung würde man auch sicherlich gegriffen haben, wenn es nicht nötig gewesen 
wäre, dem Spielplätze wegen der Tänze des Chores einen vollen Kreis zu geben. 
Als in römischer Zeit diese Grundbedingung des griechischen Theaters nicht 
mehr bestand, wurde auch der Sitzraum nicht grösser als ein Halbkreis gemacht- 

Bei der Verlängerung über den Halbkreis bestand die einfache und natür- 
liche Anordnung darin, dass der ganze Sitzraum mit einem einzigen Radius um 
dasselbe Centrum angelegt wurde, und thatsachlich ist diese Construction auch 
bei manchen Theatern gewählt worden. Sie hatte aber einen grossen Übel- 
stand im Gefolge. Als nämlich im V. Jahrhundert die Skene neben der Orchcstra 
erbaut wurde, und die Schauspieler in der vor der Skene liegenden Hälfte der 
Orchestra aufzutreten pflegten, mussten sich die Zuschauer in einem solchen 
Theater zum Teil stark seitwärts drehen, um nach dem Spielplätze sehen zu 
können. Die Drehung war um so grösser, je näher man den beiden Enden sass. 
Ein Blick auf Eigur 67, welche ein solches Theater darstellt, wird dies veran- 
schaulichen. Alle Zuschauer sind hier, wenn sie geradeaus sehen, nach dem 
Centrum der Orchestra gerichtet, oder mit anderen Worten, ihre Schlinien tref- 
fen sich alle im Mittelpunkt des Kreises. Der an der Ecke des Zuschauerraumes 
Sitzende muss sich um fast 60 Grad drehen, wenn er zur Skene sehen will. 

Diesem Übclstand abzuhelfen, ist die von Vitruv vorgeschriebene Anord- 
nung bestimmt (III, Eigur 69) und demselben Zweck dienen auch die anderen 
beiden Lösungen (II und IV in den Figuren 68 und 70). Bei allen dreien wird 
die starke Biegung der Flügel dadurch vermieden, dass die den Halbkreis über- 
steigenden Bogenstückc mit grösseren Radien gezeichnet werden. In Epidauros 
(Figur 70) sind die neuen Radien nur wenig grösser als der Radius des Grund« 
kreises. Der mit dem letzteren beschriebene Bogen ist kleiner als ein Halbkreis, 
dafür ist die Länge der Endbogen um so grosser. Im griechischen Theater Vi- 
truv's (Figur 69) haben die neuen Radien die doppelte Grösse des alten. In Athen 
(Figur 68) sind die Radien, mathematisch gesprochen, unendlich gross, die neuen 
Bogen sind gerade Linien, nämlich die senkrecht zur Skene gerichteten Tan- 
genten des Halbkreises. 

Die Stellen, in denen sich die Sehlinien aller Zuschauer treffen, sind in den 
drei Abbildungen durch eine doppelte Linie angedeutet, welche übereinstimmend 
in der vor der Skene liegenden Hälfte der Orchestra liegt und sich von dem 
Mittelpunkt des Grundkreises in der Richtung auf die Skene hin erstreckt. Man 
kann diese Linie das Centruin des Zusc hauerraumes nennen ; jedenfalls bezeich- 
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uet sie den Platz, wo die Auffuhrungen am besten von allen Zuschauern gesehen 
werden konnten. 

Hieraus ergiebt sich die wichtige Thatsachc, dass die griechischen Theater- 
r.iumc wegen ihrer Gestalt ausnahmslos für solche Aufführungen erbaut sein 
müssen, welche zwischen dem Centrum des Kreises und dem Proskenion statt- 
fanden. Hatte der Spielplatz, wie man bisher glaubte, und wie auch Vitruv lehrt, 
zwischen dem Proskenion und der Skene gelegen, so würde ein einfacher I lalb- 
kreis die beste Form für den Zuschauerraum gebildet haben. Höchstens hätte 
noch die als II bezeichnete Lösung mit geraden Linien Anspruch auf Beachtung 




Figur 71. Griechisches Theater nach Vitruv mit eingezeichnetem Tanrplar*. 

gehabt. Die Lösungen III und IV lassen sich bei einem solchen Spielplätze aber 
nicht erklären, während sie zu unserer Auffassung vorzüglich passen. Auf die 
Bedeutung dieses Umstandes für die Entwickelungsgcschichte des Theaters wer- 
den wir im VII. Abschnitte zurückkommen. 

Schliesslich darf bei der Vcrglcichung des griechischen Theaters Vitruv's mit 
den erhaltenen Bauten nicht vergessen werden, dass der Grundkreis des Vitru- 
vischen Thcatcrplancs nicht der eigentliche Orchestrakreis ist, sondern die Linie 
der untersten Sitzreihe. Weder tlen Umgang noch den Canal, welche in manchen 
Theatern die Orchestra von dem Sitzraume trennen, hat der römische Archi- 
tekt in Betracht gezogen. Nur diesem Umstände ist es zuzuschreiben, dass diu 
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Orchestra des Vitruvischen Theaters scheinbar keinen vollen Kreis bildet. Wenn 
wir im Plane Vitruv's, wie es in der nebenstehenden Figur 71 durch eine punk- 
tirte Kreislinie geschehen ist, einen Umgang vor der untersten Sitzreihe anneh- 
men und demnach einen kleineren Kreis als eigentliche Orchestra ziehen, so 
geht diese als voller Kreis vor dem l'roskenion her. Allerdings muss der Um- 
gang, wenn er überall die gleiche Breite haben soll, sehr breit gemacht werden, 
damit die finitio proscat-nii wirklich zur Tangente wird. Dieses Resultat ist bes- 
ser dadurch zu erzielen, dass der Umgang nach dem Vorbilde des athenischen 
Dionysos- Theater eine verschiedene Breite erhält, indem ein" 1 zweiter Mittelpunkt 
für den Orchcstrakrcis gewählt wird. Ks ergiebt sich dann der in Figur 71 mit 
voller Linie gezeichnete kleinere Orchestrakreis. 



(W. D.) 



IV. ABSCHNITT. 



DAS ALTGRIECHISCHE THEATER 
NACH DEN ERHALTENEN DRAMEN. 

In den vorhergehenden Abschnitten sind bei der Besprechung der erhaltenen 
Theaterruinen schon die Schlüsse angedeutet worden, die aus der baulichen Ein- 
richtung des Spielhauses für die Art des Spieles gezogen werden können. Aber 
die besprochenen Bauten reichen nur bis ins IV. Jahrhundert zurück, sodass 
scheinbar die Frage völlig offen bleibt, welcher Art das Theater in der Zeit 
des Acschylos und Euripides gewesen sei. Gerade diese Frage ist es aber, die 
bei allen Untersuchungen über das antike Theater das grösstc Interesse in An- 
spruch nimmt, da wir ein volles Bild von der Wirkung des klassischen Dramas 
erst gewinnen können, wenn wir über die Art der scenischen Aufführung im 
Klaren sind. 

Aber wenn auch die erhaltenen Steinbauten für die Beantwortung dieser 
Frage nicht unmittelbaren Aufschluss geben, so bieten sie doch für unsere Kennt- 
nis der Zustände des älteren Theaters einen sehr wertvollen Anhalt. Wir lernen 
aus ihnen zunächst die Anordnung der kreisrunden Orchcstra, des Zuschauerraums 
und der Skcne, und wir dürfen ferner mit Sicherheit annehmen, dass in den 
steinernen Skenen Grundriss und Aufbau alterer provisorischer Holzbauten fest- 
gehalten worden ist. Zu untersuchen bleibt aber, in wie weit die Steinbauten 
des IV. Jahrhunderts jenen älteren Holzbauten gegenüber schon eine jüngere, 
weiter fortgeschrittene und veränderte Entwickelungsform darstellen. Umgekehrt 
muss aus dem zu erschliesscnden älteren Theatertypus des V. Jalirhunderts der 
durch das lykurgische Theater bekannt gewordene Steinbau ohne Zwang sich 
erklären und ableiten lassen. 

i. Standort der Schauspieler und des Chores. 

Zeitgenössische literarische Überlieferung über das Theater der älteren Epoche 
besitzen wir nicht, und das wird Niemanden Wunder nehmen, der mit der Art 
des schriftstellerischen Betriebes im V. Jahrhundert vertraut ist. Was die Lite- 
rarhistoriker seit der Zeit des Aristoteles über ältere Theatereinrichtungen berich- 
ten, ist zum grossen Teil nur auf Rückschlüsse gegründet, die in den Verhält- 
nissen der späteren Zeit ihren Ausgangspunkt haben ; davon soll im V. und VII. 
Abschnitt noch besonders gehandelt werden. Hier gilt es zunächst die einzigen 
Zeugnisse, die für die Spielart des V. Jahrhunderts unmittelbare Beweiskraft 
beanspruchen können, das sind die erhaltenen Dramen, ins Auge zu fassen* 
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Allerdings sind aus diesen Zeugnissen bisher sehr verschiedenartige Schlüsse ge- 
zogen worden. Und es ist natürlich, dass über Art und Grad der durch Spiel 
und Dekorationen erreichten Illusion den individuellen Vorstellungen immer ein 
gewisser Spielraum bleiben wird. Aber über die Anordnung des Spielplatzes 
und die Grundform der Skcnc muss aus der Ökonomie der erhaltenen Dramen 
um so sicherer ein Aufschluss zu gewinnen sein, als willkürlichen Vermutungen 
durch die Form der jüngeren Steinbauten feste Grenzen gezogen sind. 

Da das Theater geschaffen wurde, um dem Drama zu dienen, so muss seine 
Anlage in erster Linie von den Zwecken und Bedürfnissen des Dramas bestimmt 
worden sein; sie muss sich also aus den Zwecken und Bedürfnissen der erhaltenen 
Dramen auch wieder erschlicssen lassen. Dabei bleibt aber noch die Möglichkeit 
zu erwägen, dass aus älteren Zeiten gewisse convcntionclle Einrichtungen erhalten 
geblieben sein könnten, mit denen das entwickelte Drama als mit etwas fest 
Überkommenem zu rechnen gehabt hätte. Wir müssen daher zunächst einen Blick 
auf die Vorstufen des Dramas werfen, um festzustellen, unter welchen Bedingungen 
die Aufführungen der älteren Epoche stattgefunden haben. Wir haben hier nur das 
chorische Drama ins Auge zu fassen und können daher die Vorgeschichte der 
Komödie um so mehr bei Seite setzen, als für die Entwickelung des Theaters, wie 
nicht bezweifelt werden kann, nur die tpa-fina! Bedeutung gewonnen haben. 

Wenn in Attika wie anderswo in älteren Zeiten possenhafte Dialogsccnen ohne 
Chor aufgeführt worden sind, so mögen für solche Darstellungen besondere Ein- 
richtungen geschaffen worden sein ; Air die entwickelte Komödie aber, in der die 
Gesänge der xwjiwSsi mit den dialogischen Sccnen zu einer festen äusseren Einheit 
verschmolzen sind, kommen dieselben Erfordernisse in Betracht, wie für die Tra- 
gödie, deren Kunstform für die spätere Entwickelung der Komödie vorbildlich 
geworden ist. 

Der Versuch, die Vorstufen darzustellen, durch welche die einem mimetischen 
Dithyrambus vergleichbaren Dichtungen der ipa^ 1 * 51 */. : P 5i hindurchgegangen sind, 
muss der Literaturgeschichte überlassen bleiben. Für die Fragen, die uns hier 
beschäftigen, ist von grundlegender Bedeutung die Thatsache, dass die Gesänge 
und Tänze eines costümirten Chors den Kern der älteren «tragischen» Dichtungen 
bildeten. Diese konnten also nur auf einem für chorischc Tanze geeigneten Platz, 
auf einer kreisrunden jp/^rrpa, vorgeführt werden. Da die tprjixsi yjps? ebenso 
wie die dithyrambisch-lyrischen Chöre in engster Beziehung zum Cultus standen, 
so müssen sie auf Tanzplätzen aufgeführt worden sein, die in einem grösseren 
heiligen Bezirk lagen oder selbst durch einen besonderen Altar als geheiligte 
Stätten bezeichnet waren. In wie weit die Tanz-Schemata dieser Chöre in ihren 
Grundformen den Tanzbewegungen der dithyrambisch-lyrischen (nicht mimetischen) 
Chöre ähnlich waren oder sich von ihnen unterschieden, hat sich bisher nicht 
ermitteln lassen. 

Ein bestimmteres Bild von den Anfangen der dramatischen Kunstform gc- 
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«innen wir erst von dem Augenblick an, wo mit den Tänzen und Gesängen 
des Chors der Kinzclvortrag einer nicht zum Chor gehörenden Persönlichkeit, 
eines 'J^oxpiir,;, verknüpft erscheint. Dieser iitsxpiT^,?, der in bestimmte Wechsel- 
beziehung zum Chor tritt, muss natürlich ebendorthin sich begeben, wo der Chor 
sich befindet. Wenn er zu einer längeren Mitteilung an den Chor sich wendete, 
so wird er, so wie der Redner, der mitten unter einer auf gleichem Niveau, 
stehenden Menge spricht, auf einen etwas erhöhten Untersatz, einen «Tritt» (ß<;ixaj 
sich gestellt haben. Das musstc sich dann um so mehr empfehlen, wenn, worauf 
manches hinzuweisen scheint, im Anbeginn die tragischen Chöre eine grössere 
Zahl von Personen umfassten, als späterhin. Als solcher erhöhter Platz bot sich für 
den Schauspieler, der vom Chore umdrängt wird, wie der Redner in der Volksver- 
sammlung vom Kreise der Zuhörer, auf dem Tanzplatz die Stufe des Altares dar; 
wo ein solcher gefehlt haben sollte, konnte aus Holz oder Stein eine besondere 
Stufe für ihn zurechtgemacht werden. Das ist selbstverständlich, und so haben 
auch schon die Alten sich die Sache gedacht, auf deren Zeugnisse wir noch im 
VII. Abschnitt zurückkommen werden. 

Natürlich wird aber derjenige, der auf ein Bcma tritt, um sich einer grösseren 
Zahl von Menschen mit seiner Ansprache verständlich zu machen, dadurch nicht 
als ein Wesen anderer Gattung wie seine Zuhörer bezeichnet. Auch eignet dem 
Schauspieler deswegen nicht eine besondere cultliche Bedeutung; denn so gut wie 
er erfüllt auch der Chor eine religiöse Function, und ebenso wie der Altar ist 
auch die Orchestra an dem Altar ein geheiligter Platz. Das Betreten der erhöhten 
Stufe ist nur durch die bestimmte Situation des Schauspielers als eines Redners 
geboten, geboten eben darum, weil der Schauspieler mitten unter den Choreuten 
sich befindet. Dieser muss, um zu der erhöhten Stufe zu gelangen, durch dieselben 
Kingänge eintreten, durch die der Chor gekommen ist, und über denselben 
Platz schreiten, wie die Choreuten. Dieser Platz muss ihm also auch offen gestan- 
den haben, wenn eine erregte Wcchsclrcdc, eine lebhaftere Handlung grössere Be- 
wegungsfreiheit erheischte. Fälle solcher Art müssen insbesondere seit der Zeit, 
wo zu dem ersten Schauspieler ein zweiter hinzugetreten war, immer häufiger ge- 
worden sein. 

In der Entwickclungsgcschichtc der Tragödie findet sich also kein Moment, 
das die Verbannung der Schauspieler auf ein Podium mit besonderen Zugängen 
erklärlich erscheinen Hesse. Wenn späterhin ein solches Podium vorhanden war, 
so lässt es sich nicht als eine aus einfachen Verhältnissen überkommene conven- 
tionellc Einrichtung erklären, sondern nur als eine durch die Erfordernisse der 
entwickelten Tragödie hervorgerufene Neuschöpfung. Und in der That ging ja bis 
vor Kurzem die allgemeine Ansicht dahin, dass eben in der Kunstform des entwickel- 
ten Dramas die Notwendigkeit einer besonderen Schauspielerbühne gegeben ge- 
wesen sei. Man ging dabei von der Voraussetzung aus, dass es wünschenswert 
gewesen sei, die Schauspieler über die Choreuten emporzuheben und dauernd von 
dem Chore abzusondern. 
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Prüfen wir zunächst die Gründe, auf welche diese Voraussetzung sich aufbaut, 
in der Allgemeinheit, in der sie vorgebracht zu werden pflegen. Man will fürs 
Erste in der Scheidung der Schauspieler vom Chor einen Ausdruck der inneren 
Wesensverschiedenheit der beiden Factorcn des Dramas erkennen. Dem gegenüber 
muss festgehalten werden, dass der Chor nicht nur in den älteren aisehyleischen 
Tragödien die Rolle einer in der Handlung mitten inne stehenden Person vertritt, 
sondern dass er auch in denjenigen jüngeren Stücken, wo er keinen Versuch macht, 
unmittelbar in die Handlung einzugreifen, nicht nur nach dem Urteil der Zu- 
schauer sondern auch in den Augen der Handelnden als ein mitbeteiligter, persön- 
lich nahestehender Zeuge der Ereignisse erscheint. Ihrer bürgerlichen Stellung nach 
sind natürlich die Personen des Chores den Trägern der Hauptrollen untergeordnet ; 
da sie eine Schaar engverbundener, gleichgestellter Genossen darstellen, können 
sie nicht wohl alle Personen königlichen Ranges sein. Aber so sehr es verständlich 
ist, dass man die Schauspieler gerne stattlicher und grösser als die im Range 
niedriger stehenden Leute des Chors erscheinen Hess, so naiv muss der Gedanke 
erscheinen, dass die höhere Rangwürdc der von den Schauspielern dargestellten 
Persönlichkeiten durch Zuweisung einer erhöhten Standfläche mit besonderen Zu- 
gängen angedeutet worden sei. 

Nicht durchschlagender wie diese inneren Gründe sind die aus den äusseren 
Verhältnissen des Spielplatzes abgeleiteten Argumente, welche eine dauernde Schei- 
dung der Schauspieler und Choreuten wünschenswert erscheinen lassen sollen. 
Man sagt, die Schauspieler würden, wenn sie auf dem Boden der Orchestra stän- 
den, von den Choreuten verdeckt werden. Diese Besorgnis könnte vielleicht für die 
Tragödie schon durch den Hinweis entkräftet werden, dass die Schauspieler — we- 
nigstens seit der Zeit des Aischylos — dank ihrer Schuhe, Kleidung und Haartracht 
um ein Beträchtliches an Grösse und Mächtigkeit die Chorpersoncn überragten. 
Sie muss aber überhaupt als unbegründet erscheinen, wenn man sich die Grösse 
des antiken Spielplatzes und die verhältnismässig geringe Zahl der auf diesem 
Platze verteilten Personen gegenwärtig hält. Nichts war leichter für den Chor 
als an einem beliebigen Funkt der Orchestra den Standplatz so zu wählen, dass 
der Blick auf die vor der Skene sich bewegenden Schauspieler frei blieb. In 
der Regel zogen sich wohl in den Scenen, in denen die Schauspieler mit ein- 
ander verhandeln, die Choreuten in die Nähe der Parodoi zurück, wobei der 
Chorführer allein ein wenig vorgetreten sein wird, um den Schauspielern näher 
zu stehen. Wo aber der Chor zu Lied und Tanz in den mittleren Teil der 
Orchestra tritt, da sehen wir, dass in den allermeisten Fällen überhaupt kein 
Schauspieler anwesend ist, der verdeckt werden könnte. In der verhältnismässig 
geringen Zahl der Scenen, in denen ein Schauspieler auch während eines Chor- 
liedcs vor der Skene verharrt, befindet er sich in beschaulicher Haltung, in 
Schmerz oder in Gebet versunken, kurz in einer Situation, in der er das Inter- 
esse nur in geringem Grade auf sich zieht und den Blicken der Zuschauer 
entzogen werden kann oder vielleicht sogar entzogen werden soll. 
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Wenn also schon an und für sich der Gedanke, dass der Schauspieler nie- 
mals hat verdeckt werden dürfen, schwerlich richtig ist, so könnte eine beson- 
dere Bühne diesem Zwecke nur in sehr seltenen Fällen genügen. Denn es ist 
zu selbstverständlich, um ausgesprochen werden zu müssen, dass überall dort, wo 
Schauspieler und Choreuten einander körperlich näher kommen, beide auf dem- 
selben Niveau stehen müssen, sodass der Höhenunterschied der Bühne gerade 
dort, wo eine deutliche Scheidung der Parteien erwünscht sein könnte, den 
Dienst versagt. 

Bevor wir von diesen allgemeinen Erwägungen zur Betrachtung der in den 
Dramen vorliegenden Einzelfälle übergehen, müssen wir noch den Begriff der 
«Bühne» bestimmter zu kennzeichnen versuchen, damit die Untersuchung über 
den Spielplatz der klassischen Zeit sich nicht in einen Kampf um Worte ver- 
liere. Die Verteidiger des Bühnenspicls haben zum grossen Teil die IO Fuss hohe 
Bühne selbst schon aufgegeben und sich auf eine niedrigere Plattform zurückge- 
zogen ; sie sind zum Teil wohl auch bereit, noch um einige Stufen herabzu- 
steigen, behalten aber dabei die Fachausdrücke des Bühnenspiels in der alten 
Weise bei. Demgegenüber muss bemerkt werden, dass die Annahme eines um 
1—2 Stufen erhobenen Standplatzes für die Schauspieler, die durch ästhetische 
Erfordernisse manchem empfohlen scheinen könnte, sich überhaupt der Discus- 
sion entzieht ; denn über das Vorhandensein einer solchen niederen Standstufe, 
die auf den Verkehr von Chor und Schauspieler keinen Einfluss übt, können 
die Dramen keinen Ausschluss geben. Aber bemerkt werden muss, dass die 
Baudenkmäler der Annahme einer solchen ständig vorhandenen Standstufe oder 
Plattform nicht günstig sind, während andererseits durch die jeweilige Scenerie 
in vielen Stücken den Schauspielern ein erhöhter Standplatz für bestimmte Mo- 
mente der Handlung dargeboten wird, wie unten gezeigt werden soll. 

Wo in diesem und den folgenden Abschnitten von der Bühne und der da- 
durch bewirkten Trennung von Chor und Schauspielern die Rede ist, verstehen 
wir unter Bühne ein wirkliches Podium von beträchtlicher Höhe, das besondere 
seitliche Zugänge hat und von der Orchcstra aus nur mittelst vorgelegter Trep- 
pen zu erreichen ist. Als weiteres Kennzeichen einer solchen Bühne muss ferner 
betrachtet werden, dass auf ihr und hinter ihr die Dekorationen so angebracht 
sind, dass sie als der eigentliche Schauplatz der Handlung zu gelten hat, der durch 
die Bühnen-Vordcrwand scharf abgetrennt ist von dem Tanzplatz des Chors. 

über das Vorhandensein einer Bühne in diesem Sinn müssen aber die Dra- 
men Aufschluss geben. Denn eine solche Trennung von Chor und Schauspielern 
muss für die Ökonomie des Dramas von entscheidendem Einfluss gewesen sein; 
sie muss in der Disposition der Scenen, in der Verteilung der den Schauspie- 
lern und dem Chor zugewiesenen Handlung, in der Art des Auftretens und des 
Abgchcns bemerkbar werden. Es können hier, damit der Umfang des Buches 
nicht allzusehr anschwelle, die Dramen nicht einzeln nach diesen Gesichtspunk- 
ten hin untersucht werden. In den letzten Jahren sind diese Fragen in einer 
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Anzahl von Schriften behandelt worden ; die letzten und besten tiarunter sind 
die von Capps, The stage in the Grcek theatre aecording to the extant dra- 
mas (New Häven und Berlin 1893), von Weissmann, Die scenischen Aufführungen 
der griech. Dramen (München 1893) und von Bodensteiner, Sccnische Fragen über 
den Ort des Auftretens und Abgchcns von Schauspielern und Chor im griechi- 
schen Drama (Leipzig 1893). An dieser Stelle müssen wir uns damit begnügen, 
die Fälle, welche typische Bedeutung haben, durch einige Beispiele zu erläutern. 
Hierbei dürfen die erhaltenen Stücke als eine einheitliche Gruppe behandelt 
werden. Denn so gross auch die Entwickelung ist, welche die Skcne seit der 
Zeit des Aischylos bis zum Ende des V. Jahrhunderts genommen hat, und so 
sehr die Partien des Chors im Laufe der Jahrzehnte an Umfang und Gewicht 
cingebüsst haben, so ist doch das Verhältnis des Chors zu den Schauspielern 
im Princip dasselbe geblieben, und niemand, der eine hohe Schauspiclerbühne 
für 450 vor Chr. leugnet, wird sie für 400 annehmen. Auch die ältere Gruppe 
der aischylcischcn Dramen, die ^loch keine Skene voraussetzen, dürfen wir hier 
mit einbeziehen, während die Besonderheiten, die aus der einfacheren Beschaffen- 
heit dieser Stücke sich ergeben, im zweiten Teile dieses Abschnittes im Zusam- 
menhang mit der Ausstattung des Spielplatzes besprochen werden sollen. Dass 
endlich auch Scenen der Komödie als gleichwertige Zeugnisse neben denen der 
Tragödie herangezogen worden sind, wird sich aus der gegebenen Zusammenstel- 
lung, wie wir glauben, von selbst rechtfertigen. 

Wenn eine Bühne der vorher bezeichneten Art vorhanden war, dann muss 
die Scheidung von Chor und Schauspielern für die gesamte Anordnung und 
Gliederung des Stückes massgebend gewesen sein ; es muss darauf vom Dich- 
ter überall Rücksicht genommen worden sein, sodass auch für die Aufführung 
diese Scheidung sich als ein Vorteil oder doch wenigstens nicht als störendes 
Hindernis erweisen muss. Durch eine Untersuchung der Dramen muss sich also 
feststellen lassen, I. ob der Chor wirklich von dem durch Dekoration oder Skcne 
bezeichneten eigentlichen Spielplatz und also auch von den Schauspielern durch 
die Zwischenwand und das Podium einer Bühne geschieden war, 2. ob die Schau- 
spieler auf einem besonderen Podium neben der Orchestra sich aufzuhalten und 
den Schauplatz der Handlung durch besondere von den Orchestraparodoi ver- 
schiedene Zugänge zu betreten pflegten. 

Wir fassen zunächst die Beziehungen des Chors zur Skene ins Auge. Es 
Ist klar, dass der Chor, der in der Regel aus Freunden (Freien), nicht aus Die- 
nern (Sklaven), der Schauspielpersoncn besteht, gewöhnlich nicht aus der Wohnung 
der Schauspieler (der Skene), sondern von aussen her durch die Parodoi den 
Spielplatz betreten muss. In den wenigen Fällen aber, wo der Chor aus Perso- 
nen besteht, die den Wohnort der Schauspieler teilen, betritt und verlässt er 
die Skene ohne Schwierigkeit. Aus dem Palast kommt der Chor der Choephoroi 
in der Orcstic des Aischylos, der Chor der Dienerinnen in Euripides «Phaethon» 
(frgm. 773), in den Palast begiebt sich der Chor der Jagdgenossen in Euripi- 
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des t Hippolyte»» (108, 113); aus dem Tempel kommt der Nebenchor der rpexci*- 
t.z\ in den «Kumcnidcn» (1005), aus den Lagerzelten der Achäer erscheinen abtei- 
lungsweise die gefangenen Frauen, die den Chor von Euripides «Troerinnen» bilden; 
und in Aischylos «Kumcnidcn» stürzen die Erinycn einzeln aus dem delphischen 
Tempel. Besonders auffallend ist, dass in Euripides «Helena» der Chor mitten im 
Stücke sich in das Haus begiebt (327, 385) und dann wieder von dorther zu- 
rückkehrt (515)- bn der Mehrzahl der Falle hätten die. Dichter durch kleine Än- 
derungen den Chor durch die Orchestrazugänge kommen und gehen lassen kön- 
nen, wenn das Betreten der Skene für den Chor mit irgend welchen Unbequem- 
lichkeiten verbunden gewesen wäre. 

Aber nicht nur in diesen Fällen tritt der Chor in unmittelbare Beziehung zur 
Skcne (oder zur Dekoration). Wie in den älteren Stücken des Aischylos der Chor 
sich unmittelbar an dem als Dekoration dienenden Aufbau befindet, an den grossen 
Altären in den «Schutzflehenden» und den «Sieben», am Grabe des Darcios in den 
«Persern» (686), so sehen wir ihn auch in den späteren Stücken häufig unmittelbar 
an der Skene. Mehrfach wird ausdrücklich gesagt, dass der Chor nahe am Paläste 
stehe (Eurip. Medea 1293, Hippol. 777, Phoen. 274, Soph. Oed. R. 1047, Elektra 
327), in Euripides «Ion» (510) stehen die Frauen des Chors xpr,s;5a; JijAuv 6jc- 
jixtov, im «Orestes» bewachen sie die Zugänge zum Palast (1250), in Aristophanes 
«Ekklesiazusen» (1114 werden sie angeredet mit den Worten: ine?; O'isai -ipii-i- ' 
i-\ tatn Ojpat;. Ebenso ist in Aristophanes «Wespen» der Chor unmittelbar vor 
dem Hause, im «Frieden» schafft er mit Hacken und Stricken das Bild der Eirene 
aus der Höhle, die einen Thcil der Dekoration bildet, in der «Lysistrate» kommen 
die Chöre bis unmittelbar an das Thor der Akropolis. Im «Kyklops» treiben 
die Satyrn die Heerde herbei, die in die Höhle des Kyklopen gebracht wird 
(35,82); später verjagt sie der Silen : yuipiTaO' w; xi^vrea ivipuv ir.: (191) ; im «Phi- 
loktctcs» des Sophokles ladet Neoptolcmos den Chor ein, sich die Höhle, in der 
Philoktetes wohnt, genauer zu besehen: itpxs-j Oapjüv (144 f). Mehrfach sehen 
wir, wie der Chor an die Thüren des Palastes herantritt, um zu erlauschen oder zu 
erspähen, was im Innern vorgeht (Soph. Antig. 125 1, Eurip. Her. für 747, 1047, 1109). 
Im « Orestes » muss Elektra den Chor, der sich neugierig genähert hat, hin- 
wegweisen : isirp's 3üt' (142) ... jjx ä?' ^jawv, s'jx 2-' jixwv xiia «v s ! .'/.:;ei; (l70f). 
Im « Ion » will der Chor, nachdem er den Tempel bewundert hat, yuiXtH üs»p- 
■ä/.vat (220), was ihm aber, da er vorher kein Opfer gebracht hat, nicht erlaubt wird- 

Obwohl hier nirgends die Spur einer Schranke zwischen Chor und Skene zu 
bemerken ist, hat man doch gerade aus einigen hierhergehörigen Scenen die 
Existenz einer Buhne nachweisen wollen. Es kommt mehrfach vor, dass der Chor 
eine Zeit lang überlegt, ob er in den Palast eindringen soll, zuletzt aber davon 
absteht, so Aesch. Agam. 1304, Eurip. Med. 1275, Hec. 1042 ; oder aber der Chor 
wird eingeladen, in das Haus zu kommen, lehnt aber ab, der Einladung Folge 
zu leisten, so Soph. Aias 330, Eurip. Hippol. 575, 777, Cycl. 630 f. Man hat nun 
gesagt, der Dichter dürfe nicht zulassen, dass der Chor wirklich in die Skcne 
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gehe, weil es unbequem und störend wäre, wenn die Chorcutcn die Bühnentreppe 
emporsteigen müssten ; darum weigere sich der Chor die Skene zu betreten. In 
Wirklichkeit liegt aber die Sache anders. Der Chor ist dazu bestimmt, den Zu- 
sammenhang des Stückes durch seine Anwesenheit aufrecht zu erhalten ; ginge 
er fort, dann wäre der Spielplatz leer. Der Chor muss also in der Orchcstra 
bleiben, damit der Faden des Stückes nicht abreisse. Andrerseits kann aber der 
Dichter den Chor nicht teilnahmlos draussen stehen lassen, wenn im Inneren 
des Hauses wichtige Entscheidungen fallen. Daher muss er den Schein erwe- 
cken, dass in den Personen des Chors die Absicht in den Palast zu gehen er- 
wacht sei und dass bloss durch Energielosigkeit, Schwäche und Meinungsverschie- 
denheit die Bcschlussfassung so lange aufgehalten werde, bis das Ereignis üxb 
oxTjviJ? vollzogen ist. 

In anderen Fällen wieder wird nur deshalb eine Einladung an den Chor ge- 
richtet, damit der Schauspieler einen Anlass habe, aus dem Hause herauszutre- 
ten und in einigen Worten zu erzählen, was darinnen geschieht. Ganz richtig 
sind diese Motive schon in den Scholien aufgedeckt zu Sophokles Aias 328 
und 330: 'tsytuv yä? öS»«' low^H**, *tOavr,v rf;v npifastv tf|{ j;:?3u fijatv tva u.*, 
tb*r, tfcv A'avta tv TOUrfrfl ouu.fiopä xaraXcXoMtivai .... i, oJv JirL^ttx ixt !rj fuvri 
oiaa xal at/päXuTC; cta T£ averbv xapaiAuOiTjflai iXXä tsv yophv Tpsxpixtxn z\n£- 
vatt" irsiJij Ii i«*ov x'ov "/spbv äxsXiiritv tt,v jxtjv^v, äva6sä Ivisöiv 5 Afa;, fva u,s£vy; 

Auch aus diesen Stellen also darf man schliessen, dass der Chor unmittelbar 
der Skene nahestand und sehr wohl in die Skene hätte hineingehen können. 
Denn nur dann erklärt es sich, dass die Dichter dieses Motiv so leichthin ver- 
wenden. Die unmittelbare Nachbarschaft des Chors an der Skene muss ferner in 
allen jenen Fällen angenommen werden, wo der Chor in das Innere der Skene 
sieht, also namentlich auch in jenen Situationen, bei denen man von der An- 
wendung des Ekkyklema zu sprechen pflegt (s. u.). 

Soll man nun annehmen, dass in allen diesen Fällen der Chor seinen 
üblichen Standplatz, die Orchestra, verlassen und, um in die Nähe der Skene 
zu gelangen, eine Bühne ersteigen musste? Für eine solche Annahme Hesse sich 
auch nicht der Schein eines Zeugnisses beibringen. Vielmehr ist die natürliche 
Folgerung aus den erwähnten Stellen die, dass die Orchcstra bis an die Skene 
selbst heranreichte und von ihr durch keine Bühne abgetrennt war. Um hier- 
über Klarheit zu gewinnen, müssen wir auch noch das Verhältnis des Chors zu 
den Schauspielern in Betracht ziehen. 

Hier muss nun zunächst darauf hingewiesen werden, dass die unmittelbare 
Nähe des Chors eine allgemeine und grundlegende Voraussetzung für den gan- 
zen Verlauf der Handlung in den Dramen des V. Jahrhunderts ist. Der Chor 
sieht und hört alles, was die Schauspielpersonen thun und reden, und das gilt 
als selbstverständlich ; Fremde erkundigen sich daher, ob er treu sei (Eur. El. 
272, Soph. El. 1203), man bittet um sein Wohlwollen (Eur. Hei. 13X8), ersucht 
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ihn Stillschweigen zu halten (Iphig. Aul. 542). Nur ausnahmsweise, wenn er 
weiter hinweggetreten ist oder die Schauspieler leiser gesprochen haben, folgt 
er nicht ganz dem Verlaufe des Gespräches, so, wie es scheint, Eur. Iphig. Taur. 
798, wo er den Orestes tadelt, als dieser Iphigenien umarmt, vgl. Soph. Hl. 634. Ab- 
gesehen von den Fällen, wo der Chor sich absichtlich verbirgt, wird er daher auch 
von den auftretenden Schauspielern immer sofort gesehen. Nur Iphig. Aul. 862 
scheint der in der Thüre stehende Greis (der erst später ins Freie tritt) ihn nicht 
zu bemerken, wenn er fragt: f, u.:vu sapivrs if,-x «fflrraTi» iriXai;, woraul 

Klytaimcstra antwortet : ü; uivsi? a£y £1 > ! sci cs - dass der Cnor auch nicr 
abseits steht, sei es, dass er ihr als zuverlässiger Mitwisser gilt (vgl. 917, 975). 

Die Möglichkeit eines ungehinderten Verkehrs von Chor und Schauspielern 
ergiebt sich mit voller Klarheit aus den Stellen, an denen der Chor dem 
Schauspieler bis zur körperlichen Berührung nahe kommt. Es ist dabei nicht 
von Belang, ob der ganze Chor oder der Chorführer allein in die Handlung 
eingreift ; denn es ist klar, dass der Chorführer wohl einige Schritte seinen Leu- 
ten vorangehen kann, aber nicht durch Betreten eines andersartigen erhöhten 
Standplatzes von ihnen sich völlig abscheiden kann. 

In dem «Agamemnon» des Aischylos setzen die Chorcutcn ihre Schwerter 
in Bereitschaft, um auf Aigisthos und sein Gefolge einzudringen, werden aber 
von Klytaimestra daran behindert. Im «Rhesos» verfolgt und erreicht der Chor 
den Odysseus : aix «pif; g&vfctyMt, >>iyy.V 2i* Jt£pvo>v u.cXetv (684); Herc. für. 

254 f. versuchen die Greise, die den Chor bilden, dem Lykos in den Weg ru 
treten; Hcl. 1627 sagt der Chor (oder Chorführer) zu Theoklymenos : ojx 3?^- 
»su.at zi-hutv owv .... ai uiv eJv a iisj(w.v .... oü-ftzvsv Ii or,v oi xtsvs!? ^uäv 
sxivtwv, 4XX' tu.«. Soph. Oed. Col. 826 will der Chor die Wegführung der An- 
tigonc verhindern und Kreon aufhalten: cItci a' if^uw. Häufiger sind die An- 
griffe des Chores auf die Schauspieler in der Komödie. Wie der Chor der 
«Acharner» mehrfach den Dikaiopolis bedroht (280 f., 525 f.), so greift auch der 
der «Ritter» gleich bei seinem Einmarsch den Paphlagonicr an (257); ähnliche 
Scencn finden sich in den «Wespen» (422, 430) und «Vögeln» (343 f., 400). 
Auch in freundlicher Absicht nahen sich die Choreuten den Schauspielern. Soph. 
Aias 1182 ruft Tcukros den Chor heran, um den kleinen Eurysakcs an der 
Leiche des Aias zu schützen: j(*s{? ts u,tj Y uvafxi i ayt ' ivJpwv siXa; zap^sTax', 
i'/X xpif€t'. Eurip. Cycl. 175 drängen sich die Satyrn neugierig um Odysseus, 
und auch da, wo die Choreuten sich bittend an den Schauspieler wenden : xpi? 
Ysvixwv ai tx«T£Üsu.iv (Med. 853), •[zvjr.titX; ?ipa; irpsoitkvw a äva; (Phoen. 293), 
sp5$ at -(ttuilzi .... avTs;jLai äjistsiTviuja Tb «v yivj (Eurip. Suppl. 277), wer- 
den sie mit den entsprechenden Geberden unmittelbar an den Schauspieler 
herangetreten sein. 

In allen diesen Fallen scheint vollkommene Gleichheit und Einheitlichkeit 
des Spielplatzes vorausgesetzt. Und wie hier ohne Schwierigkeit der Chor dem 
Schauspieler sich nähert, so kommt in anderen Scenen der Schauspieler nahe 



Digitized by Google 



I. Standort der Schauspieler und de* Chore*. 



■ 85 



an den Chor heran. In den € Schutzflehenden» des Aischylos sucht der ägypti- 
sche Herold die Danaidcn vom Altare wegzureissen (863 f.) und in Euripides 
«Iphigenie auf Tauris» wendet sich Iphigenie mit bittender Geberde an die ein- 
zelnen Frauen des Chors: i).Xi -pi; m Je^tä;, ai r.x\ s' ! .xv:ü;x«, ai Je ?0.r,; -apr,'.- 
Js? Yovituv t« (1068). Auch sonst ist vielfach deutlich zu erkennen, dass Schau- 
spieler und Choreuten nebeneinander auf demselben Platze sich befinden. 

Mehrfach werden die Choreuten und Schauspieler von einer neu herzutre- 
tenden Person gemeinsam angesprochen, vgl. Soph. El. 144 1, Phil. 230, 402, 
Eur. EI. 761. Wie Odysseus Eur. Cycl. 100 aus der Schaar der Satyrn zuerst 
tbv YfpatTatsv, nämlich den Silcn, begrüsst, so findet Herakles Eur. Her. für. 527 
seine Frau Megara und seinen Vater mitten unter den Chorcutcn, S^Xw t* 4v 
ivJprTiv. In der Eröffnungssccnc der «Lysistrate» werden die Frauen, einschliess- 
lich Kallonike und Lampito, immer zusammen angeredet. Ebenso lassen sich bei den 
Versammlungsscenen in den «Thesmophoriazusen» und « Ekklesiazusen » die Frauen, 
denen besondere Rollen zugewiesen sind, von den anderen, die den Chor bilden, 
nicht trennen. Aber auch Tckmcssa und die Salaminicr im «Aias» müssen bei 
dem Suchen des Leichnams auf dem gleichen Niveau sich befinden. Wenn die 
Chorcuten in der Orchestra suchen und den Leichnam nur deshalb nicht finden, 
weil sie nicht auf die erhöhte Bühne können, so ginge der ganze poetische Reiz 
der Situation verloren. Nicht deshalb findet Tekmessa den Leichnam, weil sie 
aHein die Bühne betreten darf, sondern weil sie als die dem Aias am engsten 
Verbundene, von der Ahnung ihres geängstigten Herzens getrieben, zuerst zur 
richtigen Stelle geleitet wird. Als später der Chor eben dorthin kommt, ver- 
hüllt sie die Leiche vor seinen Augen (915, 1002). Undenkbar ist ferner eine 
örtliche Trennung von Chor und Schauspielern in Sccnen wie in der Gerichts- 
verhandlung der «Eumenidcn», wo Orestes und Apollon einerseits, die Erinycn 
andererseits vor die Richter hintreten. Und wie in den « Schutzflchcndcn » des 
Aischylos Chor und Schauspieler in gleicher Weise an den Altar herankommen, so 
sehen wir sie in den tChoephoren» (23 f.), in den «Persern» (620 f.) und in der 
«Iphigenie auf Tauris» (63 f.) zu gemeinsamer Opferhandlung verbunden, in Euripi- 
des «Schutzflehenden» (8 f., 100 f.) an demselben Altar vereinigt, in Sophokles «Nau- 
sikaa» gemeinsam mit Ballspiel beschäftigt (Eust. Od. p. 1554; Athen. I, 20 f.). 

Auch abgesehen davon, dass die Orchestra der natürliche Standplatz des 
Chores ist, kann hier kaum ein Zweifel sein, dass der Schauplatz der Handlung 
eben die Orchestra ist. Dazu nötigt ebenso die grosse Zahl der vereinigten 
Personen (in den Versammlungs- und Gcrichtssccnen), wie die Grösse der aufge- 
stellten Schmuckbauten (Altäre, Gräber) und die erforderte Freiheit der Bewe- 
gung (beim Suchen, beim Ballspiel u. s.w.). 

Das Erscheinen der Schauspieler in der Orchestra ist aber auch dort über- 
all gesichert, wo sie mit dem Chore gemeinsam einziehen oder abziehen. Aus 
Gründen, die aus der Ökonomie des Dramas sich ergeben, kommen gemein- 
same Einzüge nur selten vor ; abgesehen von Eurip. Ale. 860 kann man Eur. 

*4 
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Hippol. 54. n 8 und Arist. Plut. 253 f. hierher rechnen. Um so häufiger sind die 
feierlich geordneten gemeinsamen Auszüge. Sie finden sich als der übliche Ab- 
schluss des Dramas durchwegs in der älteren Zeit, wo die Schauspieler noch nicht 
durch eine Skcnc im Hintergrunde verschwinden konnten; die «Schutzflehenden» 
des Aischylos, die «Sieben» und die «Perser» bieten hierfür Belege. Auch spä- 
terhin sind diese Auszüge dort Regel, wo keine Skene vorhanden oder doch 
das Spielhaus nicht als Wohnhaus der Rollenträger erscheint, so am Schlüsse 
von Sophokles «Aias» und «Plüloktetes», in Euripides «Schutzflehenden», «Troerin- 
nen» und «Kyklops». Mitten im Stück ist ein solcher gemeinsamer Abzug — ein 
feierlicher Leichenzug — in Euripides «Alkestis» (740) vorgeführt worden. Auch 
anderwärts, so in Sophokles «Trachinierinncn» darf man voraussetzen, dass am 
Schlüsse der Zug der Schauspieler und Statisten denselben Weg genommen ha- 
ben ( 1 278 f.) wie die Choreuten. 

Man hat sich freilich nicht gescheut, auch in diesen Fällen eine Teilung 
des Zuges anzunehmen, indem man die Schauspieler oben auf einer Bühne, die 
Choreuten unten durch die Orchcstra abgehen lassen wollte. Wer nicht sieht, 
wie dadurch alle ernste Wirkung zerstört und ins Lächerliche verzerrt würde, 
mit dem ist nicht zu rechten. Übrigens heisst es Soph. Phil. 1469 ausdrücklich: 
'/>>püu.ev 3« itivTs; asXXeT;, und noch deutlicher lauten die Spiel Weisungen in den 
aristophanischen Komödien, die mit einem fröhlichen Festzug abschlicssen. So 
sagt in den «Acharnern» Dikaiopolis (123 1): izisM vjy iJsvte; w t^vfXXa KaXXfvots; 
und der Chor erwiedert: iXX* c'.{/iu,£39a, im «Frieden» ruft Trygaios dem Chor, 
der ihn mit dem Hymcnaioslied begleitet, zu (1355): xav S'jvt'zTjsfli' u.01 sXaxsOvi«; 
IJsjOs, und ähnlich sagt Pcisthetairos in den «Vögeln» (1753): imaOi vü» Yau.awiv 
i'o ?5Xa *3VT3i auwiu.uv. In den «Fröschen» befiehlt Pluton dem Chor, Aischylos 
das Geleit zu geben (1524): fa(v£t£ tcivuv üu.eT; tsiitw Xau.xäs'a; *po- 
k£|MMT« tsToiv tcütju tsütov uiXsuv xat u-jX^aTutv X£X«2j0vt£?. Im «Plutos» macht der 
Chor der vorausziehenden Schaar der Schauspielpersonen Platz (1208) : oixin 
tofvuv £txw; u.f/.Xnv c&5' fjixä; äXX' ivaywpftv i? TSÜitisOsv" ItX fiep xatixiv toütwv äJovxa? 
£?:Ej6ai. Dass hier überall der Festzug, an dessen Spitze oder in dessen Mitte 
die Schauspieler stehen, durch die Orchestra und die Parodoi sich bewegt, kann 
keinem Zweifel unterliegen ; mehrfach nehmen die Schauspieler auch selbst an 
dem Tanze Anteil, so tanzen Philokieon in den «Wespen» (1516, 1535), Lysistratc 
und der Lakoner in der «Lysistrate» (1275 f), Blcpyros in den «Ekklesiazusen» 
(1165) dem Chore voraus. 

Aber auch dort, wo Chor und Schauspieler zwar nicht gemeinsam eintreten, 
aber aus denselben Gegenden und auf denselben Wegen kommend gedacht sind, 
müsste man es als grobe Störung der Illusion empfinden, wenn der Schauspieler 
durch andere Zugänge käme als die Chorcuten, die ihm folgen oder ihn (wie in 
den «Eumeniden» 244 f. und den «Acharnern» 204) verfolgen. So kann z. B. in 
den «Schutzflehenden» des Euripides (772) Adrastos dem Zuge, der die Leichen 
der Gefallenen dem Chor der Mütter überbringt (941 f.), doch nur durch die 




18 7 



Orchestraparodos entgegengehen, durch die der Leichenzug später hereinkommt. 
Ebenso hat man ziemlich allgemein anerkannt, dass Schauspieler, die zu Wagen 
kommen, nur in die Orchcstra eingezogen sein können ; lassen wir strittige Fälle, 
wie in Aischylos « Schutzflehenden» (i8of.) und « Persern» (607 f.) bei Seite, so 
bleiben doch als sichere Beispiele die Auffahrten im «Agamemnon» (747), in Euri- 
pides «Elcktra» (988,1135), in den «Troerinnen» (527, 572,626) und der «Iphigenie 
in Aulis» (591. 610 f.) ; auch für anderweitige grosse Aufzüge, wie z. B. für den 
des Lichas und der kriegsgefangenen Frauen (Trach. 221 f.), wird man die Be- 
nützung der Orchestrazugänge von vornherein als wahrscheinlich zugeben wollen. 

Auch noch auf anderem Wege lässt sich vielfach nachweisen, dass der 
Schauspieler durch die Parodos den Spielplatz betreten hat. Nur dadurch können 
wir es erklären, dass ein von aussen herbeikommender Schauspieler auch dann 
zuerst an den Chor sich wendet, wenn andere Schauspieler anwesend sind. Es 
mag genügen, an Stellen wie Eurip. El. 761, Cycl. 210, Androm. 881, Or. 356 f., 
470 f., Sophocl. Oed. R. 924 f., El. 66b f. und Phil. 230 zu erinnern. Offenbar ist 
hier überall der Schauspieler auf seinem Wege zur Skene zuerst dem Chor be- 
gegnet; er muss also selbst durch die Parodos gekommen sein, in deren Nähe 
der Chor steht. Die gleiche Folgerung lässt sich aus den Stellen ziehen, wo 
der Chor (oder Chorführer) schon von Weitem einen Schauspieler herankom- 
men sieht. In schmale Bühnenzugänge könnte ein in der Orchcstra stehender 
Choreut nicht sehen, wohl aber hat er freien Ausblick in die Parodoi. Aus 
den zahlreichen Beispielen, denen freilich nicht allen gleiche Beweiskraft zuer- 
kannt werden wird, mögen die Stellen Aischyl. Agam. 489 f., Soph. Aias 1042, 
El. 1428, Trach. 22t, 730, Phil. 539,1261, Eurip. Androm. 545, 879, El. 339, Or. 
347, Rhcsos 85, Troad. 236 hervorgehoben werden. 

Endlich ist auch dort, wo die Schauspieler erst längere Zeit nach ihrem 
Auftreten zur Skene (oder zum Proskenion) gelangen, wie Odysseus und Neo- 
ptolemos im «Philoktetes», Euelpides und Peisthetairos in den «Vögeln», von 
vornherein klar, dass sie durch die Parodos in die Orchestra gekommen 
sein müssen. 

Die Sache liegt also so: Überall dort, wo sich für Schauspieler, die nicht 
aus der Skene selbst herauskommen, etwas über die Art des Auftretens er- 
mitteln lässt, ergiebt sich, dass dabei die Orchestraparodos benutzt wurde. Da- 
gegen lässt sich nirgends nachweisen, dass die Schauspieler durch besondere seit- 
liche, von jenen Parodoi geschiedene Zugänge gekommen wären. Schon mehrfach 
hat man in diesem Zusammenhang auf die Situation in Euripidcs «Orestes» 
1251 f. verwiesen. Dort verteilt Elektra den Chor auf beide Seiten des Pala- 
stes: rzfß' a! uiv ü[a.wv tsv3' A|A3^pr, tpttov, a! 5" evOsJ' iXXon s'jasv et; fpsupiv 
5iu,üiv. Diese Ausdrucksweise wäre sehr merkwürdig, wenn hier neben den vom 
Chor bewachten seitlichen Zugängen vor dem Hause ausserdem noch die brei- 
ten ebenfalls oft von Schauspielern benützten Parodoi auf den Spielplatz führen 
würden. Die Worte sind aber vollkommen verstandlich, wenn die Orchestrapar- 
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odoi die einzigen Wege darstellen, auf denen man zu dem Palaste gelangen kann. 

Wenn nun in einer so grossen Anzahl von Fällen die Schauspieler erweis- 
bar in der Orchestra auftraten, so dürfen wir weiter gehen und fragen, was 
uns hindert, die Orchestra als den gewöhnlichen und allgemeinen Spielplatz für 
die Schauspieler anzusehen. Vor allem gilt es zu untersuchen, ob den bisher 
besprochenen Stellen etwa andere gegenüberstehen, die es als notwendig oder 
wünschenswert erscheinen lassen, dass die Schauspieler auf einer von der Or- 
chestra abgetrennten, erhöhten Bühne auftreten. 

Man hat in diesem Sinne einige Stellen geltend gemacht, an denen von 
Schauspielern über steilen Anstieg geklagt wird. Eurip. EL 489 sagt der Greis, 
der zu Elektras Hütte kommt: w; irpijSaffiv tüvj' ipÖiav ofxuv f-/ei puow -yipom 
tw8s r.pcatf^M zoii. öjaw; 8« xps? ye tsi; ftXouc t;j).xt<ov SiicXfJv äxavOav xat itaXip- 
pozev fbvv. Wer annimmt, dass der Schauspieler bei diesen Worten wirklich 
einen Anstieg ausführte, der giebt damit eigentlich die Bühne schon preis. Denn 
er muss voraussetzen, dass der Schauspieler durch die Orchestraparodos herein- 
gekommen ist, und dass die Erhöhung, auf der die Skene sich befindet, nicht 
mittelst einer vorgelegten Treppe, sondern über eine ab Fclsweg gestaltete 
Rampe emporsteigt. Denn einen Mann, der über die Holzstufen einer conven- 
tioncllcn Bühne hinaufgeht, über die Steile des Eelsterrains klagen zu lassen, 
wäre ein Scherz, den ein Komiker sich gestatten könnte, nicht aber ein Tra- 
gödiendichtcr. An sich ist es sehr wohl möglich, dass die Hütte der Elcktra 
ein wenig über dem Boden der Orchestra erhöht lag, wie dies für die Höhlcn- 
wohnungen im «Philoktetes» und in den «Vögeln» wahrscheinlich ist (s. u.); 
diese Erhöhung ist aber dann in der bestimmten, von dem Dichter für das 
betreffende Stück geschaffenen Situation begründet. Euripides wünscht, dass der 
Zuschauer sich die Hütte der Elcktra im steinigen Hügelland der Argolis gelegen 
denkt (216, 534), und die Klagen des Pädagogen dienen daher in gleicher Weise 
zur Charakteristik des Schauplatzes wie zu tlcr des Greises. Die Verse sind aber 
sehr wohl verständlich, wenn sie sich nur auf den Weg beziehen, den der Greis, 
als er durch die Parodos eintritt, schon zurückgelegt hat. Dass der Schauspie- 
ler auch noch vor den Augen des Zuschauers bergan steigen müsse, ist eine 
Forderung, über die zu streiten vergeblich und hier um so müssiger wäre, als 
eine convcntionelle Bühne daraus keinesfalls erwiesen werden könnte. 

Ähnliche Klagen über die Mühsal des Steigens sind dem alten Pädagogen 
in Euripides «Ion» (727. 738 f.) in den Mund gelegt, der von Kreusa geleitet, zu 
dem hochgelegenen delphischen Heiligtum kommt. Von dieser Scenc gilt genau 
dasselbe wie von der in der «Elektra». Auch hier sollte wohl der Zuschauer 
diesen mühevollen Weg in der Parodos oder richtiger ausserhalb der Parodos 
sich denken. Erst längere Zeit nach diesen Klagen langt der Greis bei dem Chor 
an, von dem also auch angenommen werden müsste, dass er auf der voraus- 
gesetzten Erhöhung steht. Man könnte demnach — und man hat das in der That 
gethan — statt einer Schauspielerbühne auch eine Chorbühne aus dieser Scenc 
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herausdeuten. Vgl. Weissmann, Die scenisrhe Aufführung der griechischen Dra- 
men des V. Jahrhunderts, S. 53. 

Dasselbe dichterische Motiv kehrt wieder in dem Chorlicd Eur. Her. 119 f., 
dort vergleichen sich die Greise mit einem Pferde, das sp's; Tttpatev Xixo{ den 
Wagen emporzieht. Die dichterische Fiction ist wohl die, dass der Chor, indem 
er durch die Orchcstra zur Skene geht, den Weg von seiner Wohnung oder 
von der Agora her zu der hochgelegenen thebanischen Königsburg zurücklegt. 
Wie dieser Weg zu denken ist, Ichren die Worte des Liedes den Zuschauer, 
der nicht alle Unebenheiten des Aufstieges realistisch in der Orchcstra darge- 
stellt zu sehen verlangte (vgl. Arist. Vesp. 230). Wer auch hier einen wirklichen 
Anstieg ausgeführt glaubt, der mUsstc vor dem Palast eine durch eine hohe 
Rampe zugängliche Plattform annehmen, auf der der Chor auch während der fol- 
genden Scencn seinen Stand hätte. Auch dann würden aber die Verse kein 
Zeugnis für eine abgesonderte erhöhte Schauspielbühne, sondern höchstens eines 
für eine «Chorbuhne» abgehen können, eine Annahme, auf die wir noch im 
VII. Abschnitt zurückkommen werden. 

Ganz ähnlich wie im «Herakles» liegt die Sache in Aristophanes «Lysi- 
stratc», wo der Chor der Greise (286) sagt: iXX' aitb fip u.31 Tij? oJsü Xstirsv fat 
•/updv to ups; xiXiv, to oruiv, ot oirsulr.v e-/u. Das letzte Stück Weg, das der 
vom Markte Kommende zurückzulegen hat, um an das Thor der Akropolis zu 
gelangen, steigt steil bergan. Wer annimmt, dass man das einem Athener wirk- 
lich vor Augen führen musste, der giebt zu, dass die Erhöhung des dekorativen 
Aufbaues für die bestimmten Zwecke des Stückes angebracht war, also mit einer 
conventionellcn Bühne nichts zu thun hat. Jedenfalls würden wir auch hier nicht 
eine Schauspielerbühne vor uns haben, sondern eine breite, durch eine Rampe 
zugängliche Plattform, auf der in den folgenden Sccnen der Chor Platz zu 
lebhaftester Bewegung hat. 

Es erübrigen noch einige Komödienstellen, in denen man die Ausdrücke 
ivaiaCviiv und juTaSatveiv als Beweise für ein Bühnenspiel zu verwerten versucht 
hat. 'Avaiaimv heisst in Athen nach der aus Volks- und Gerichtsverhandlungen 
üblichen Ausdrucksweise: auftreten, vor den Leuten erscheinen, das Wort er- 
greifen ; xarasaivciv heisst : abtreten, vom Rcdeplatz hinweggehen. In dieser allge- 
meinen Bedeutung sind die Worte mindestens ebenso gut anwendbar auf Jeman- 
den, der durch die Parodos in die Orchestra heraufkommt, wie auf den, der 
durch seitliche Zugänge auf einer Schauspielerbühne sichtbar wird. Ich glaube 
aber, dass in allen hier in Betracht kommenden Stellen die Worte aus den ge- 
gebenen Situationen heraus in bestimmterem, prägnantem Sinne zu verstehen sind. 

Arist. Eq. 148 wird dem Wursthändler, der den Zuschauern noch nicht sichtbar 
ist, zugerufen: JsSpo is3p', 

soll, so behauptet man, eine Einladung sein, auf der Schauspiclcrbühne zu erschei- 
nen. Aber wenn wir uns gegenwärtig halten, dass der Wursthändlcr, als er von 
den durch die Parodos hinausblickenden Sklaven gesehen wird, sich angeblich 
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unten in der Agora befindet (147, 181), während das Haus des Demos auf einer 
der benachbarten Anhöhen, wahrscheinlich auf der Pnyx selbst, gelegen gedacht 
ist (41, 750 f.), so ist es doch wohl das Nächstliegende, die Worte so zu über- 
setzen: «komm herauf aus der Agora und erscheine uns als Retter der Stadt». 
Dann erst tritt der Wursthändlcr (durch die Parodos) ein mit der Frage : 'A Irrt ; 
t{ {ak xxkiXzt ; und nun wiederholt der erste Sklave: 3e5p' !X6', «komm näher zu 
uns». Hierauf führt er den neuen Ankömmling zum Vorplatz des Hauses (oder 
zum Altar in der Mitte der Orehestra ?) und zeigt ihm die Zuschauer : xä? bt£- 
ya« ipä; xä; tüvJi tüv Xaüv ; «alle diese Menschen, den Markt und den Hafen 
wirst du beherrschen», xsiiirw v £ uivO' ipä;- aXX' 4icava6r,0t ft&xi xouXeiv x53t, «steige 
auch noch auf deinen Wursttisch, dann siehst du auch die Inseln, die dir un- 
terthan sein werden». Dabei weist er wohl durch die Parodos hinaus, indem 
fingirt wird, dass durch sie ein Ausblick auf das Meer möglich sei. 

Arist. Ach. 732 sagt der Megarer seinen Töchterchen : a>6axe iroxxär» u.i8- 
8av, af x' «Sp^T* -a. Daran, dass bei diesen Worten die 2-4 jährigen Mädchen 
aus der Orehestra über eine Treppe die Bühne, auf der ihr Vater sich befindet, 
emporsteigen, kann doch nicht ernstlich gedacht w erden ; eher könnte man an- 
nehmen, dass sie ein niederes Bema betreten sollen, auf dem der Verkäufer, 
wie das auf Marktplätzen geschah, seine Waarc sichtbar machte ; vgl. Poll. VII, 
Ii: 4?' s 31 avafiaCvsvT«; ol SoSXst ztxpäffxovxai, xoSto xpairtvav Aptuxsf av*;; xaXeT. 
Vielleicht heissen die Worte aber nur: «kommt heran zu mir» und sind ge- 
sprochen, während der Megarer die Kleinen von dem Boden in seinen Ar- 
men emporhebt. 

Vcsp. 1 342 sagt Philokieon zur Flötenspielerin : avä6am 8eöpo xP'«'«r w iXcXsv9t5v 
t|J x £l P' * ou 2' XaSs|A<vn; xsö «-/sivt'oy ; man nimmt an, er sage das von einem er- 
höhten Standplatz aus, — dann müsste man an den über die Strasse erhöhten 
Thür- Vorplatz des Hauses denken — ; aber der Zusammenhang der Verse scheint 
mir vielmehr die Annahme zu empfehlen, dass avaiaivtiv hier im obseönen Sinne 
aufgefasst werden müsse. 

Vesp. 15 14 schickt sich Philoklcon zum Wettkampf mit den von ihm her- 
ausgeforderten Tänzern an mit den Worten: axip xaxaSaxt'sv y ir.' aixoü« 1*01. 
Auch hier wird nicht an das Herabsteigen vom Vorplatz des Hauses zu denken 
sein, sondern xaxa6a(vctv ist in dem übertragenen Sinne : -/wpitv it; if&vat (Sui- 
das), den Wettkampf aufnehmen, zu verstehen. Vgl. Hcrod. V, 22 : 'AXt^avSpou 
äcOXE-jeiv iXsu^vou xat xata6ävxs? ts' «ixa xc3:a el avxi0fj3iu,tvot 'EXXirjVuv i=tTpYiv 
jaiv ; Xen. Anab. IV, 8, 27 : xaXt; Ux iyivrzo' soXXst y*P xaT<6ijoav u. ä. 

Ekklcs. 11 52 f. endlich, wo der Chor zu Blepyros sagt: iv Sjm Ii xaxaSatvet;, 
lyto isässiiai -j.ü.z; xi [xtXXoSitrvixiv, ist unter xaxaCaJvsiv der Abzug des Schau- 
spielers durch die Parodos (vgl. 1 166) gemeint ; Blepyros geht hinunter zum Markt, 
wo das Jttitvov für ihn gerüstet ist (711 f.), auf diesem Wege geleitet ihn der 
Chor, indem er 1168 f. ein uiXo; jiiXXsJstsvtxbv singt. Vgl. Ar. Ran. 129: xa6*:p- 
itvaiv vuv Ii Kcpau,tixsv. 
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Mag man aber nun dieser oder jener Deutung den Vorzug geben, sicher ist, 
dass alle die genannten Verse, auch wenn bei Äva5*<v£iv und xaTaeatvsiv an ein 
wirkliches, vor den Augen der Zuschauer geschehendes Hinauf- und Hinabstei- 
gen gedacht werden müsste, doch nur beweisen könnten, dass die Schauspieler 
in der Orchestra auftraten und zu bestimmten Handlungen sich von da aus auf 
ein erhöhtes Podium begeben konnten. Eine ständige und von der Orchestra 
getrennte Bühne aber bezeugen sie nicht, ganz abgesehen davon, dass gerade 
in den Stücken, in denen uns die besprochenen Verse begegnen, zahlreiche Be- 
lege für das Zusammenspiel von Chor und Schauspielern sich finden. 

So schliessen sich also alle Folgerungen, die aus der Anordnung der Dra- 
men und aus den einzelnen Hinweisen in den Reden der handelnden Personen ge- 
zogen werden können, zu dem Ergebnis zusammen, dass der Chor von der Skene 
und den Schauspielern durch keine Schranke getrennt war, und dass es keine 
mit besonderen seitlichen Eingängen versehene Schauspielerbühne, sondern nur 
einen gemeinsamen Spielplatz, die Orchestra, gegeben hat. Selbst dort, wo durch 
die bestimmten Verhältnisse eines Dramas eine Erhöhung der Skene (oder des 
Proskcnion) über der Orchestra oder ein erhöhter Standplatz für den Schau- 
spieler gegeben ist, ist der Höhenunterschied ein so geringer, dass daraus für 
den Verkehr von Chor und Schauspielern kein Hindernis erwächst. Die Belege 
für diese Thatsachcn finden sich in gleicher Weise in den letzten Dramen des 
fünften Jahrhunderts, wie in den ältesten Stücken des Aischylos. Und schon hier 
mag darauf verwiesen werden, dass auch die Anlage des lykurgischen Spiel- 
hauses in voller Übereinstimmung mit diesem Ergebnisse steht. 

Bei dieser principicllcn Gleichartigkeit finden sich aber dank der verschiede- 
nen Anlage der Skene in den einzelnen Stücken mannigfache Verschiedenheiten 
in der Anordnung des Spieles. Wir werden darauf im folgenden Abschnitt 
zurückkommen, und wollen hier nur noch zusammenfassend darlegen, in wel- 
cher Weise Schauspieler und Chor auf dem gemeinsamen Spielplatz sich be- 
wegt haben seit der Zeit, da man eine Skene (oder ein Proskenion) an dem 
Rande der Orchestra zu errichten pflegte. 

In der Regel halten sich die Schauspieler, die aus dem Spiclhause heraus- 
treten, unmittelbar vor demselben auf, und auch diejenigen, die durch die Parodos 
eintreten, begeben sich meist auf kürzestem Wege zu der Mitte der Skene 
hin. Wenn sie Ansprachen halten, treten sie wohl auf die Stufen der Skene, 
soweit solche vorhanden sind; einzelne Teile der Handlung können sich unter 
Umständen auch innerhalb eines Prothyron — eines Vorbaus vor der Thür — oder 
innerhalb einer Säulenhalle abspielen (s. u.). Auch da, wo Schauspieler in nahe 
Berührung mit dem Chore kommen, brauchen wir sie in der Mehrzahl der Fälle 
nicht weit von der Skenenmitte entfernt zu denken, da wir annehmen dürfen, 
dass in diesen Fällen der Chor sich schon von früher her in der Nähe des 
Spielhauses befunden hat. 

Dafür, dass manchmal die Schauspieler bis in die Mitte der Orchestra, ja 
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selbst bis in die Nähe der Zuschauer vorgehen können, lassen sich in den Ko- 
mödien einige Beispiele nachweisen. So scheint es nicht selten gewesen zu sein, 
dass komische Schauspieler den Zuschauern Näschereien zuwarfen, vgl. Aristoph. 
Eq. 59 f., Plut. 790 f., 800. Darauf gründet sich der Scherz in Aristophanes 
t Frieden» 926, wo Trygaios sagt: xai 0«a?a!« pfxis twv xptOwv . . . . EJuxi; 

f,lr, ; und der Sklave antwortet: vtj xbv 'Epp?,i, wm ?t tojtuv canzip itot tüv 
Otü»(i.£vwv j!»x l«mv j'jiii; S»ti; ci xptOf,/ !•/«. In derselben Komödie scheint die 
Theoria V. 881 f. bis zu den Prytancn (deren Plätze wir nicht kennen) heran- 
geführt worden zu sein. Ganz sicher ist, dass in den «Fröschen» V. 278 die 
Schauspieler in die Ürchestra vorgehen und bis an den Sitz des Dionysosprie- 
sters herankommen mussten (298, 308) ; wahrscheinlich ist, dass auch V. 193 
der Sklave auf die Aufforderung: cilxoav x«ptOpe;u J^tat ■zr t t /.{javy;* xjx/.M nicht 
aussen hinter der Skene herum, sondern rings um die Orchestra gelaufen ist, 
die den (von Dionysos auf dem Kahn durchfahrenen) See (181) darstellen soll. 
Übrigens hatte wohl das Theater der Lenaien, in dem die «Frösche» aufgeführt 
worden sind, eine kleinere Orchestra als das Dionysostheater am Südab- 
hang der Burg. 

Immerhin aber sind solche Sccnen auch in den Komödien als Ausnahmen 
zu betrachten. Mit der ernsteren Würde und den langsameren Bewegungen der 
Tragödienschauspieler ist derartiges nicht vereinbar. Doch müssen auch diese 
sich weiter von dem Spielhause weg gegen die Zugänge oder gegen die Mitte 
der Orchestra zu bewegt haben, wo sie an den vor der Skcnc befindlichen 
«Versatzstücken», den Altären und Gräbern, zu thun haben (über die Lage dieser 
Schmuckbauten s. u. ). Weit hinweg vom Palast flieht Amphitryon in Euripides 
«Herakles» 1089, 1 109; in die Parodos, aus der sie gekommen, ziehen sich wohl 
Orestes und Pyladcs im Anfange der «Chocphorcn» (20) zurück; vgl. Eur. El. 103. 

Grössere Bewegungsfreiheit als die Schauspieler hat natürlich der Chor in 
der Tragödie sowohl wie in der Komödie. Für seine Tänze bedurfte er we- 
nigstens in älterer Zeit, als die chorische Tanzkunst noch nicht in Verfall ge- 
raten war, des ganzen Raumes der Orchestra. 

Während der Reden der Schauspieler, sowie während der Ereignisse, die 
vor oder innerhalb der Skene sich abspielen, tritt er nahe an da& Spielhaus 
und an die handelnden Personen heran. Damit den Zuschauern der Blick auf 
die Mitte der Skcnc frei bleibe, stellt er sich an der einen Seite oder in 
Gruppen verteilt auf den beiden Seiten des Mittelbaues auf, sodass die durch 
die Parodos Eintretenden auf ihrem Wege zuerst dem Chore begegnen. Nur 
selten betreten die Chorcutcn die Skene selbst, um an der Thür zu lauschen 
oder sich in den Innenraum zu begeben. Dagegen können sie, wo die Situa- 
tion es erfordert, sich von der Skcnc weiter zurückziehen, sei es gegen die 
Parodos zu, sei es in die von der Skcnc entfernt liegende Hälfte des Tanz- 
platzcs. Vgl. Atsch. Choeph. 864: ijro3Ta0ü[*»v, irw; 8oxw|*sv twv8* ivaftt« xaxwi 
stvjti. Eur. Her. für. 1081 : ^uyi, yspcvtii ixszps Jtüjxituv 8iwx£te. In der 
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Parodos verbirgt sich der Chor Arist. Ach. 239, um von liier aus den ahnungs- 
losen Dikaiopolis zu überfallen ; in die Nähe der Mauer !>pl; ib tsc/Jov) ziehen 
sich ferner die Frauen in den «Fkklcsiazuscn» zurück (49<>), um ungesehen 
ihre Verkleidung abzulegen. Diese Scencn sind leicht verständlich, da die Häu- 
ser, welche den Hintergrund bilden, vom Orchcstramittelpunkt aus gerechnet, 
weiter zurückliegen, als die Eingänge der Parodoi und vermutlich durch vor- 
springende Paraskcnien von ihnen getrennt sind. Auch über diesen Punkt muss 
uns die Untersuchung des folgenden Abschnittes weitere Aufklärung geben. 

Die Ausstattung des Tanzplatzes und des Spielhauses. 

Wenn wir aus den Dramen Rückschlüsse auf die Ausstattung des Spielplatzes 
ziehen wollen, so müssen wir uns dabei von dem Grundsatz leiten lassen, dass 
diejenigen Gegenstände, die unmittelbar in die vor Augen gestellte Handlung 
miteinbezogen erscheinen und für die von den Schauspielern ausgeführten Be- 
wegungen unentbehrlich sind, auch sichtbar dargestellt gewesen sein müssen. Da- 
gegen brauchen nicht alle die Dinge, die der Schauspieler sieht (d. h. zu sehen 
behauptet), auch vom Zuschauer gesehen zu werden ; vielmehr kann das Publi- 
cum vom Dichter veranlasst werden, auch Dinge als sichtbar vorauszusetzen, die 
in dem Gesichtsfeld des Schauspielers, aber nicht in dem des Zuschauers sind 
oder sein können. Dies gilt z. B. von Gegenständen, die in den Orche^trazu- 
gängen oder jenseits davon, ferner von solchen, die innerhalb eines uberdachten 
Raumes sich befinden und wohl dem in der Nähe befindlichen Schauspieler, 
nicht aber dem entfernt sitzenden Publicum erkennbar sind. In wie weit der 
Spielplatz noch über das unmittelbare Bedürfnis hinaus ausgestattet war, um 
grössere Deutlichkeit, gefälligeres Aussehen oder täuschenden Schein der Wirk- 
lichkeit zu erzielen, das lässt sich in objectiver Weise nicht feststellen. 

Wie «las Drama erst allmählich sich entwickelt hat, so hat natürlich auch 
der Spielplatz im Laufe der Jahrzehnte erst eine einfache, spater eine immer 
reichere Ausstattung erhalten. Wie die Dichtungsform selbst, wie Versmass, Musik 
und Tanz, so hat auch die äussere Herrichtung des Schauplatzes in der Zeit vom 
Fndc des VI. bis zum Ende des V. Jahrhunderts einschneidende Veränderungen 
erfahren. Der Wunsch, auch in diesem Punkte bei den Beschauern Illusion her- 
vorzurufen, ihnen Wirklichkeit vorzutäuschen, ist ebenso wie die Fähigkeit, diesem 
Wunsche Genüge zu leisten, erst allmählich erwachsen. Die Form der Dichtung 
und der Schauplatz ihrer Aufführung stehen in engster Wechselwirkung. Der 
Dichter, der anfangs der gegebenen Beschaffenheit des Tanzplatzes sich angepasst 
hat, von ihr sich hat Schranken setzen lassen, lernt immer mehr, diesen Platz 
seinen schöpferischen Gedanken gemäss in eigenartiger Weise umzugestalten. 

Die ältesten tragischen Dichtungen bestanden aus den Tänzen und Gesän- 
gen eines costümirten Chores und aus den erzählenden Vorträgen eines Schau- 
spielers, der in einer vom Costüme des Chors verschiedenen Tracht, später auch 
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in einer nacheinander zwei- oder dreimal wechselnden Verkleidung auftrat. Das 
Kleiderzelt, das hierdurch erforderlich war. wurde wohl jenseits der einen Paro- 
dos oder doch jedenfalls ausserhalb der Orchestra an einem Punkte errichtet, 
wo es den Blicken der Zuschauer entzogen war. 

Auf dem Tanzplatze selbst bedurfte man nur eines niedrigen Untersatzes, 
eines ßf^s, auf das der • i r.o%p\-.r l ; trat, wenn er eine längere Ansprache an den 
Chor hielt, vgl. S. 178. In der Regel diente als solches ßfjjxac wohl die Trittstufc 
des Altars, den wir auf dem Tanzplatz vorauszusetzen berechtigt sind, vgl. S. 
33 f. Da der Spielplatz und der damit verbundene Zuschauerraum nicht unmit- 
telbar vor dem Tempel und dem Hauptaltar angelegt werden konnten, so musste 
schon zum Zwecke der Opfer, mit denen die dramatischen Aufführungen einge- 
leitet wurden, ein besonderer Altar auf der Orchestra erbaut werden. Wenn es 
von vornherein naheliegt, sich einen solchen Altar in der Mitte des Platzes zu 
denken, so wird diese Annahme auch noch durch die Nachricht empfohlen, dass 
bei oder auf diesem Altar der Flötenblaser, der die Chöre begleitete, sich aufzustel- 
len pflegte. Inwieweit auch schon für die dithyrambisch -kyklischen Chöre, die auf 
demselben Tanzplatz wie die tragischen aufgeführt wurden, ein Altar als Mittel- 
punkt der Tanzbewegungen erforderlich war, ist strittig, da uns die Tanzsche- 
mata jener Chöre ebenso wenig bekannt sind, wie die der tragischen Sänger. 

Da in Griechenland das öffentliche Leben sich grösstenteils unter freiem 
Himmel auf offenen Plätzen abspielte, so konnte der Tanzplatz auch ohne be- 
sondere Zurichtung als ein heiliges Temenos oder als ein anderweitiger Ver- 
sammlungsplatz gelten, den der Zuschauer je nach dem Stoffe der Dichtung in 
einer bestimmten Gegend gelegen denken musste. Früher oder später musste 
der Wunsch sich regen, diesen Platt auch noch genauer zu kennzeichnen, gera- 
de so wie auch die auftretenden Personen je nach dem verschiedenen Inhalt der 
Dichtung durch entsprechende Verkleidung gekennzeichnet waren. Insbesondere 
ward durch die Einführung eines zweiten Schauspielers das mimetische Element 
der tragischen Dichtung so sehr verstärkt, dass auch der Spielplatz nicht länger 
seinen allgemeinen, ideellen Charakter behalten konnte. Als bestimmte Gescheh- 
nisse durch die Träger der Handlung den Zuschauern unmittelbar vor Augen 
gestellt wurden, da wurde die Orchestra zu dem wirklichem Schauplatz jener 
Geschehnisse, der den Voraussetzungen der dargestellten Handlung entsprechend 
gestaltet sein musste. 

Auch die Zugänge zur Orchestra erhalten jetzt eine bestimmtere Bedeutung. 
Die Schauspieler kommen nicht mehr alle durch eine und dieselbe Parodos, 
vielmehr gehören die verschiedenen Rollenträger zwei Parteien an, von denen 
in der Regel die eine ausserhalb dieser, die andere ausserhalb jener Parodos 
wohnend gedacht wird. Vielleicht wurden jetzt an beiden Zugängen Kleider- 
zelte angelegt. Jedenfalls aber müssen wir annehmen, dass es den Schauspie- 
lern möglich war, sich zwischen dem Kleiderzelt und den beiden Orchestrazu- 
gängen zu bewegen, ohne von den Zuschauern gesehen zu werden. In dem 



Digitized by 



2. Die Ausstattung des Tan/plaUcs und des SplelhMMS. 195 



Dionysoshciligtum am Südfuss der Burg konnte der Schauspieler wohl hinter der 
Terrassen maucr der hochgelegenen Orchestra unbemerkt herumkommen, wobei 
ihm der Tempel, die Weihgeschenke und die Baume des heiligen Bezirks als 
Deckung dienten, und in ähnlicher Weise mag der Verbindungsweg zwischen den 
Orchcstrazugängen auch beim Tanzplatz auf dem Markt den Blicken der Zu- 
schauer entzogen gewesen sein. Aber das sind Einzelheiten, über die Sicheres 
ermitteln zu wollen vergeblich wäre. 

Spätestens also in der Zeit, in der zwei Schauspieler aufzutreten pflegten, viel- 
leicht aber schon früher, sind die ersten Versuche anzusetzen, auch den Spiel- 
platz selbst mit irgend einem charakteristischen Wahrzeichen auszustatten und 
so eine materielle Grundlage für die Illusion zu schaffen. Leider wissen wir so 
gut wie nichts über die Dramen von Aischylos Vorgängern. Doch sind uns 
aus der älteren Schaffensperiode des Aischylos noch einige Stücke erhalten, 
die in Hinsicht auf die Ausstattung des Spielplatzes eine ziemlich frühe Ent- 
wickclungsstufc darstellen. 

Von diesem Gesichtspunkte aus darf das Drama der «Schutzflchcndcn» an 
den Anfang der Betrachtung treten. Chor und Schauspieler kommen in diesem 
Stück von aussen her, aus beträchtlicher Entfernung, sie treten also nicht vor 
den Augen der Zuschauer aus dem Klcidcrzclte, das demnach ausserhalb der 
Parodos liegen oder sonstwie verborgen sein musste. Die Orchestra erscheint 
als ein heiliger Bezirk, ein Hain, der zwischen der Küste und der Stadt von 
Argos liegt; zur Küste führt die eine Parodos, zur Stadt die andere. Auf dem 
Spielplatz ist ein Altar angebracht, eine X3ivc6wu.£a (222) der aytivioi Osoi (179), 
ausgestattet mit Bildern der einzelnen Götter. Dass er beträchtliche Massver- 
hältnisse in Breite und Höhe hatte, geht daraus hervor, dass die Danaiden 
und ihre Dienerinnen, deren Zahl sich leider nicht mit Sicherheit angeben lässt, 
an den Altarstufen Platz haben, und dass Danaos von dem oberen Teil des 
Altars, wie von einer Warte (ixsTaJsx:? uxo-r,, 678) in die Ferne schaut ; auch 
sprechen die Danaiden einmal den Gedanken aus, sich am Altare aufzuhängen 
446). U. v. Wilamowitz, der es zuerst (Hermes XXI, 597 f.) unternommen hat, 
die ältere Gruppe der aisehyleisehen Dramen in ihrer seenischen Eigenart zu 
würdigen, hat die Ansicht ausgesprochen, dass dieser Altar in der Mitte der 
Orchestra aufgebaut gewesen sei, und ohne Zweifel ist das Spiel unter dieser 
Voraussetzung durchführbar. Ich selbst halte es aber für wahrscheinlicher, dass 
der aus Brettern zusammengezimmerte Bau an der Tangente des Orchcstra- 
kreises errichtet war. 

Für die Annahme einer centralen Anlage des Altars könnte man sich viel- 
leicht auf ein Fragment des Aischylos (379 N.) berufen; Schob B. D. 3, 200 
p. 51, 7: äjjLS'u; ii xai Aia/uXs; -ai iv xjxXw erriiia; iv äxstpsvi r/fazti ?*)3tv tttmtm" 

üjA«?? Ii ßwjjibv isvje xai irypb? o£Xa; 
xüxXm *sp{aTY)T' h Xi-/w t' iitstpivi 
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Wenn hier %j%h.> im strengen Wortsinn zu fassen ist, dann kann der Al- 
tar, um den die Angeredeten sich stellen sollen, kaum anderswo als in der 
Mitte der < )rohestra sich befunden haben. Und es ist sehr wohl denkbar, dass 
der dort aufgestellte Dionysosaltar den Zuschauern je nach dem Zusammen- 
hang der Dichtung auch als der Altar einer anderen Gottheit gelten sollte. Aber 
ich glaube nicht, dass es anging, den dem Culte des Dionysos bestimmten 
Altar mit einem Brettergerüst zu überbauen und mit den Wahrzeichen anderer 
Götter zu versehen. Wenn also wirklich, wie wir in Übereinstimmung mit der 
gewöhnlichen Ansicht angenommen haben, im Mittelpunkte des Tanzplatzes ein 
Dionysosaltar stand, dann war dieser Platz nicht mehr verwendbar für einen 
den zwölf Göttern gewidmeten Bau, wie ihn die «Schutzflchcndcn» voraussetzen 
lassen. Zudem hatte dieser Altarbau, der mindestens 2 '/ a Meter hoch war, 
wenn er in der Mitte der Orchestra errichtet worden wäre, nicht nur einen 
beträchtlichen Teil des Tanzplatzes eingenommen, sondern auch noch den Blicken 
der Zuschauer, die in den unteren Reihen sassen, die Aussicht auf ein wei- 
teres Stück der Kreisflache verdeckt. 

Diese Schwierigkeiten entfielen, wenn die %zivztu\i. : .i ausserhalb der Orche- 
stra, an ihrem Rande aufgerichtet wurde. Wenn der Dichter den Tanzplatz 
als ^ir,>.:v £/.:;; (49 1) bezeichnet, während der Altar it iy^w liegt (229), so 
könnte man geneigt sein, damit die örtliche Scheidung des Altarplatzes und 
der Orchestra angedeutet zu sehen. 

Durch die tangentiale Anlage des Altars entfiel ferner die Notwendigkeit, den 
Bau auch auf der Ruckseite vollständig aviszufuhren. Allerdings muss er, um allen 
Schutzflehenden auf seiner den Zuschauern zugekehrten Unterstufe Raum zu bieten, 
eine bedeutende Längenausdehnung gehabt haben. Aber bei einem Altare, der 
eine grosse Anzahl von gesonderten Opferstellen umschliesst, ist ein solcher 
Grundriss ohne Anstoss, und wir kennen aus spaterer Zeit zahlreiche recht- 
eckige langgestreckte Altarbautcn. Eine solche Längenausdehnung mochte viel- 
leicht im Theater auch erwünscht erscheinen, um die Orchestra abzuschliessen 
und den mittleren Teil des Weges zu verdecken, den der Schauspieler zurück- 
legen musste, wenn er von einer Parodos zur anderen oder zum Kleidcrzelt 
gelangen wollte. 

Von ähnlicher Einfachheit wie in den t Schutzflehenden» war die Ausstat- 
tung des Spielplatzes in den «Fersern», die im Jahre 472 aufgeführt worden 
sind. Auch hier wird man den Bau, der der Orchestra ihren bestimmten Cha- 
rakter giebt, das Grab des Dareios, nicht in der Mitte, sondern an der Tan- 
gente des Tanzplatzes anzusetzen haben. Was vorher von der Umgestaltung des 
Cultaltars gesagt wurde, gilt in noch höherem Masse hier, wo man den Altar 
hätte in ein Grab umwandeln müssen. Kaxü; i'p" £;5Xotd ftägaXil y' s"h seit; Y« 
TC/.tiij st;;** t$v ^wjjt'iv xaiu:#, sagt eine der Frauen in Aristophanes «Thesmo- 
phoriazusen» (887 f.) zu Mnesilochos, tler den Altar, an dem er sitzt, mit den 
Versen aus Euripidcs «Helena» als Grab des ProUus bezeichnet hat. 
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Über die Beschaffenheit des Grabes können wir den Worten des Chors (656): 
fXO' i*' ixpov xipupfisv 5*/0ou (vgl. 645), nur soviel entnehmen, dass der Bau nicht 
unbeträchtliche Hohe hatte. War der Bau an der dem Zuschauer abgekehrten 
Seite der Orchestra angebracht, so konnte der Schauspieler, der aus dem Grabe 
emporsteigen musste, ungesehen von rückwärts hincingelangcn, ohne dass beson- 
dere Vorrichtungen erforderlich waren. 

Auf eine ansehnliche Lange lässt V. 140 schlicssen, wo die Chorcutcn auf- 
gefordert werden, zsi' iv£;iu.sv3i utf^s? ap*/a?:v zu beraten. Denn das tniys;, auf 
dessen Stufen sich die Perser niederlassen sollen, ist doch wohl identisch mit 
dem Grabgebäude selbst oder damit in unmittelbarer Verbindung. Wenn auch 
der Dichter die Zuschauer bis V. 616 f. darüber im Unklaren lässt, dass der 
Vcrsammlungsplatz der Perser neben dem Grabbezirk des Darcios liegt, so 
kann doch nicht bezweifelt werden, dass er für die erste wie für die zweite 
Hälfte des Dramas den gleichen Schauplatz voraussetzt. Als Atossa V. 520 f. 
abgeht, um die Totenspenden vorzubereiten, sagt sie: lupr^xtx r^at /.aSsDaa -i- 
>.*v5v i$ c'xuiv c(jl<öv, ich werde hierher zurückkommen. Vgl. Todt, Piniol. N". F, II 
18X9, 516. Auch in den «Persern» ist wie in den «Schutzflchcndcn» die Annahme 
zu Grunde gelegt, dass die Schauspieler ausserhalb der Parodos in einiger Ent- 
fernung vom Spielplatz wohnen, vgl. 527, 607, 849. Leider wissen wir nicht, in 
wie weit Aischylos in den Voraussetzungen dieses Dramas abhängig war von den 
wenige Jahre vorher aufgeführten « Phoinisscn » des Phi ynichos ; von der Aus- 
stattung des Spielplatzes in den Phoinissen erfahren wir nur, dass zu Heginn des 
Stückes ein Eunuche Sitze für die Ratsherrn (öpivsu;'' offenbar am Rande der 
Orchestra bereit stellte. 

Ein Grabbau scheint den einzigen Schmuck des Spielplatzes auch in der 
«Niobe» des Aischylos gebildet zu haben, wo Niobe dargestellt war, izixz^r,\i.iir t 
tw Tifw twv icaüwv (Vita Acschyli p. 3, 10), vgl. Ergm. 157 X. 

In dem 467 aufgeführten Drama der «Sieben vor Theben» wird ein Altar 
ähnlicher Art wie in den «Schutzflehenden» vorausgesetzt ; er ist mit den Bil- 
dern der thebanischen Schutzgöttcr 'foixix 93, 166; x\'i't.\n»-:2 240, 2471 geschmückt; 
auch hier wird man sich einen Bau von beträchtlicher Länge zu denken haben, 
auf dem die Opferplätze der einzelnen Gottheiten durch ihre den Zuschauern 
zugewendeten Cultbilder gekennzeichnet waren ; auf der vorgelegten Stufe sitzen 
die Choreuten, bis sie in die vor dem Altar befindliche Orchestra ixt;; jr/aXiAa- 
tiüv (247) verwiesen werden. Der Altar liegt auf der Akropolis von Theben (222), 
man sieht von ihm aus durch die Parodoi hinaus in die Ebene (81, 89, 115 f.). 

V. 532 sagt der Bote: r.jp*(si; zr.-O.v. t;;;Js, und V. 805 der Chor: us- 
V.tsO/st äai|A3ve;, et Jtj Kis>:u njpyiu; xzjiii pjtsös. Man darf hierin vielleicht 
nur eine lebhafte Redeweise erkennen, bei der die rings die Polis beschirmen- 
den Türme wie unmittelbar vor Augen stehende Gegenstände bezeichnet werden. 
Da uns aber schon für 458 ein entwickelter Palastbau als Schmuck des Spiel- 
platzes bezeugt ist, so wäre nicht ganz undenkbar, dass auch in den «Sieben», 
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neun Jahre früher, bereits wirkliche Türme aufgebaut waren, etwa je einer zu 
beulen Seiten des Altars an den Stellen, an denen späterhin die turmartigen 
Paraskcnien erscheinen. 

Den «Schutzflehenden» und den « Persern > pflegt man den «Prometheus» 
anzureihen. Doch ist die Stelle, welche ihm in der Geschichte der Ausstattung 
des Spielplatzes zukommt, nicht mit Sicherheit zu bestimmen, da die Zeit sei- 
ner Abfassung strittig ist. Für dieses Drama ist ein Fels als Hintergrund vom 
Dichter vorausgesetzt, und auch das auf den «gefesselten Prometheus» folgende 
Stuck der Trilogie, der AuJ|U¥S?, hatte die gleiche Dekoration (Prom. 102 1, Fragm. 
190, 193 N.). In der Fingangsscene des Dramas wird Prometheus an den Felsen 
gefesselt, am Schlüsse stürzt der Fels zusammen, und der Gefesselte versinkt 
in die Tiefe. Das konnte leicht bewerkstelligt werden, wenn der Bau an dem 
Rande der hochgelegenen Orchestraterrasse angebracht war, wo dann der not- 
wendige Unterraum durch den Unterbau des Gerüstes von selbst gegeben war. 
Der Fels muss aber auch an der den Zuschauern zugekehrten Seite eine Höhe 
von mindestens 3-3 Metern gehabt haben, da der in übermenschlicher Grösse 
gedachte Prometheus 5pOs<r:ä2r ( v (31), moxAm« I» ixpji; (142) angeschmiedet wird. 
Wie weit dieser Fels nach den Seiten sich ausdehnte, ist nicht ausdrücklich ange- 
deutet ; wir werden uns mit seiner Gestalt noch später bei Besprechung des 
Finzugs der Okeaniden zu beschäftigen haben. 

Viel behandelt ist die Frage, ob am Schlüsse des Stückes die Chorcutcn 
zusammen mit Prometheus versinken. Die Worte des Chores (1067): I*"« "»35' 0 ?t 
ypr, r.xT/nt £Ö£Xu), und die Drohung des Hermes legen die Annahme nahe, dass 
die Okeaniden das Schicksal des Prometheus teilen. Andrerseits ist es freilich ver- 
wunderlich, dass Aischylos die ganze Schaar der Okeaniden in den Hades versetzt 
haben soll, und denkbar bleibt es immerhin, dass der Chor trotz seiner stol- 
zen Frklärung bei dem Fintritt der Katastrophe auscinandergestoben und durch 
die Orchestrazugängc entflohen ist. Aber auch wenn der Dichter den Schein 
hervorrufen wollte, dass sie mit Prometheus versinken, so wird er dies kaum 
so bewerkstelligt haben, dass er auf einem gemeinsamen Gerüst soviele Per- 
sonen in die Tiefe hinabliess ; das müsstc für einen Mechaniker jener Epoche 
eine überaus schwierige, wenn nicht unmögliche Aufgabe gewesen sein. Viel- 
mehr wird man sich den Hergang so zu denken halten, dass die Choreuten 
sich um Prometheus gruppiren und dann hinter und zwischen den Felsen sich 
hinablassen und verschwinden. Für unsere Untersuchung ist aber die Frage von 
geringer Bedeutung, da man bezweifeln darf, dass der Schluss in seiner ge- 
genwärtigen Fassung von der Hand des Dichters herrührt. 

Von verschiedenen Seiten ist mit einer Reihe gewichtiger Argumente wahr- 
scheinlich gemacht worden, dass uns in dem Drama «Prometheus» eine jüngere 
Überarbeitung des aisehyleischen Stuckes vorliegt, vgl. Wcstphal, Prolcgomcna zu 
Aischylos 14 IT.; Kramer, Prometheum vinetum esse fabulam correctam, Freiburg 
1S78; Roehlecke, Septem adv. Thebas et Prometheum esse fabulas post Acschy- 




Die älteste Skene. 



'99 



lum corrcctas, Berlin 1882. Dass tlic Dramen des Aischylos bei spateren Wie- 
deraufführungen umgearbeitet worden sind, ist ausdrücklich bezeugt, vgl. Quint. 
X 16: «correctas eius fabulas in certamen deferre posteriorilms poctis Athcnicnses 
permiserunt». Wir können das in Parallele stellen mit den mannigfachen Umge- 
staltungen, welche die Stücke Shakespeares in unseren Theatern erleiden. Be- 
greiflicherweise mussten gerade die Schlussauftritte eines Dramas am meisten 
von den Überarbeitern verändert werden, wenn es galt, ein Stück, wie das beim 
Prometheus der Fall war, aus einer Trilogie loszulösen und selbständig aufzu- 
fuhren. Unter diesen Umständen müssen wir darauf verzichten, die Voraussetzungen 
der Schlusscene für die Geschichte des aisehyleischen Theaters zu verwerten. 

Dagegen ist uns wieder ein fester Punkt für den Gang der Entwickelung 
gegeben in der 458 aufgeführten Orestes - Trilogie, die als Hintergrund des Schau- 
platzes an der ürchestra ein Bauwerk — einen Palast im ersten und zweiten, einen 
Tempel im dritten Stück — voraussetzt. Dieser für die Zwecke der Aufführung aus 
Holz und Zeug errichtete und mit einem festen Dach versehene Bau heisst nach 
dem Sprachgebrauch des Altertums sxr.vr,. Wir können ihn mit Rücksicht darauf, 
dass er dem dramatischen Spiele zu dienen hat, kurzweg als Spiclhaus bezeichnen. 

Die einschneidende Neuerung, die darin besteht, dass der Wohnort eines 
oder mehrerer Rollcnträger unmittelbar an den Spielplatz herangerückt wird, ist 
aber nicht im « Agamemnon» zum ersten Male gemacht worden. Der Palast im 
«Agamemnon» ist schon ein grosser, dreithoriger, an seiner Vorderseite reich 
geschmückter Bau (s. u.). Wir dürfen von vornherein für ihn einfachere Vor- 
stufen erwarten und können unter den Stücken des Aischylos noch eine grössere 
Anzahl Dramen nachweisen, in denen ein Haus an dem Spielplatz vorausgesetzt 
ist. Da Aischylos schon 456 in Sicilien gestorben ist, so müssen die betreffen- 
den Stücke mit Ausnahme des einen oder anderen vor der ürestic verfasst 
sein. Ein Lagerzelt wird erfordert in Aischylos «Myrmidoncn» und in dem zu der- 
selben Trilogie gehörigen Drama «Ppuys«; r, "Ey.xcpj; Ävipa, vgl. Fgm. 1 3 1 N. : 
Ti5i uiv Xsurou;, fxiiv/ 'A-/iV/.e3, JcpiAynivicu; Aavaüv uiyOsjs, cü; <spsz£so)Xü»;> 
v.iw xXisia; <0ij3£ic>. Vor einem Lagerzelt muss auch der «Memnon» gespielt 
haben; und das dort verwendete Haus diente wohl auch in der mit «Memnon» 
verbundenen « Psychostasic » (s. u.). Als eines der jüngeren Stücke des Aischy- 
los ist der «Memnon» auch dadurch erwiesen, dass nach Poll. IV, 110 darin ein 
TitapTc; üssxpiTr;; als Parachoregcm vorkam, was vielleicht erst auf spätere Wie- 
deraufführung sich bezieht, aber doch auch iür die erste Fassung eine grössere 
Anzahl von Personen erweist. Auch die «Hpfjjoai» (worin der Tod des Aias 
durch einen Boten erzählt wurde) spielten vermutlich vor einem der Griechen- 
zclte. Diese Lagerzelte sind natürlich nicht als moderne Reisezeltc, sondern 
als Bauten aus Holz und Zeug zu denken, die im Grundriss und Aufriss einem 
kleinen Wohnhausc gleichen ; man wird sie als die einfachste und daher auch 
älteste Gattung der an der Orchcstra erbauten Häuser betrachten dürfen. 

Ein Palast scheint in Aischylos Lykurgie den Hintergrund des Spieles 
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gebildet zu haben nach Fgl». 58 N. (aus den 'IlJw/of : tvtaMtS ir, 8w}«t, faxyüu 
otf-p;, was doch kaum aus einem Botenbericht stammen wird. Eine ärmliche 
Hütte oder eine Höhle möchte man auch für den «l'hiloktetcs» des Aischylos 
voraussetzen; ob die in einem Fragment (261 N.) der «I»:sx:2s; erwähnte Höhle 
auf dem Schauplatz dargestellt war, ist nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden. 
Doch kann eine Höhle, die für die Satyrspiele einen sehr verwendbaren Hinter- 
grund bot, mit denselben einfachen Mitteln wie ein I laus erbaut werden. 

Rückt so die untere Zeitgrenze für die neue Ausstattung des Spielplatzes 
um einige Jahre vor 458 hinauf, so darf doch die obere nicht zu früh ange- 
setzt werden. Da in den « Persern» und den «Sieben» eine Skene noch nicht 
verwendet ist, so wird man geneigt sein anzunehmen, dass damals dem Dichter 
der Gedanke an die Errichtung eines solchen Hauses noch nicht gekommen 
war. Und auch Sophokles, der 468 den ersten Sieg errang, scheint noch Dra- 
men gedichtet zu haben, bei denen noch keine Skene als Hintergrund vor- 
ausgesetzt ist. Dies hat für die «Nausikaa», die nachweisbar aus der ersten 
Zeit des Dichters stammt, schon v. Wilamowitz vermutet (Hermes XXI, 612). 
Auch in Sophokles «Polyxena», wo der Schatten des Achilleus üjtsp tsj 
erschien (Krgm. 480 \\, Longin., de sublim. 15), war vielleicht wie in den «Per- 
sern» der Grabbau der einzige Schmuck des Spielplatzes. Der Schluss, dass 
diese Dramen noch vor die erste Einrichtung einer Skene fallen, ist freilich 
nicht zwingend. Aber bei der Bedeutung, die das neue Spielhaus sofort für 
die Disposition des Dramas sowohl wie ftir die äussere Technik der Auf- 
führung gewann, darf man annehmen, dass gerade in der ersten Zeit nach der 
neuen Erfindung kaum ein Dichter es unterlassen haben wird, sie zu verwerten. 

So mögen wir als Epochenjahr für die neuartige Ausstattung des Spiel- 
platzes etwa das Jahr 465 ansetzen ; gerade damals ist in dem Wettstreit der 
beiden genialen Meister der Tragödie, des Aischylos und Sophokles, die dra- 
matische Dichtung zur vollsten Reife gelangt, und es ist kein Zufall, dass die 
Errichtung der ersten Skene zeitlich ungefähr zusammenfiel mit der Einfuhrung 
eines dritten Schauspielers. 

Für die geringe Aufmerksamkeit, welche die Fortschritte des Theaterwesens 
bei den Schriftstellern der älteren Zeit gefunden haben, ist es bezeichnend, dass 
Aristoteles über die erste Errichtung eines Spielhauses nichts berichtet ; aber 
wenn die a%r,tz\-pi^.x von ihm unter den Neuerungen des Sophokles genannt 
wird (Poet. 4), so setzte er das Vorhandensein der Skene schon bei Sopho- 
kles Vorgänger Aischylos voraus, mag man nun im Worte sxr,vivpa?'Jt Skene im 
ursprünglichen oder im übertragenen Sinn verstehen (s. Abschnitt V). 

Als ein ausdrückliches Zeugnis für die Priorität des Aischylos ist oben S. 32 
die Nachricht des Vitruv VII praef. n: iPrlmum Agatharchus Athenis Acschylo 
docente tragoediam scaenam feeit et de ea commentarium rcliquit» geltend ge- 
macht worden, und wenn «irklich von Agatharchos eine Schrift sep: a%r,i-f,; 
vorhanden war, dann konnte sie nach dem Sprachgebrauch seiner Zeit nur von 
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der Anlage eines Spielhauses handeln, vgl. W. Klein, Arch. epigraph. Mitthei- 
lungen aus Österreich XII, 88. Aber Vitruv, der freilich jenes Buch nicht mehr 
vor Augen hatte, hat, wie der Zusammenhang lehrt, bei seiner Nachricht «scaena» 
als perspektivisches Thcatcrgcmäldc verstanden wissen wollen ; denn er fahrt 
fort : «Ex co moniti Dcmocritus et Anaxagoras de cadem rc scripserunt, quem- 
admodum oporteat ad aciem oculorum radionimque extentionem certo loco 
centro constituto lineas ratione naturali respondere, uti de incerta re certae 
imagines aedificiorum in scaenarum picturis redderent speciem et quae in directis 
planisque frontibus sint figurata, alia abscedentia, alia prominentia esse vidcantur. 
Postea (anknüpfend an «primum» in § Ii, vgl. Sommerbrodt, Scaenica S. 142) Silc- 
nus de symmetriis doricorum edidit volumen ...» 

Auch wenn die «scaena» des Agatharchos wirklich in diesem Sinne gedeutet 
werden kann, braucht die Nachricht noch nicht als ein Widerspruch gegen das 
Zeugnis des Aristoteles aufgefasst zu werden, da die Thätigkeit des Agathar- 
chos, der in der Jugendzeit des Alkibiadcs, d. h. um 430/425, ein berühmter 
Maler war, erst in die letzten Lebensjahre des Aischylos fallen kann, also in eine 
Zeit, wo auch Sophokles bereits mit kühnen Neuerungen hervorgetreten war. Und 
so wenig man in jener Epoche an eine Landschaftsmalerei in unserem Sinne den- 
ken darf, so war doch den Malern, die ein Fclsgcbirgc nachahmen sollten, wie im 
«Prometheus», oder eine Höhle mit ihrer nächsten Umgebung, wie sie vermutlich 
in anderen aisehyleischen Stücken vorkam, auch die Aufgabe gestellt, auf dem 
Hau von Holz und Leinwand durch ihre Farben einzelne Gegenstände der Natur 
wiederzugeben. Von perspektivischen Verkürzungen, woran Vitruv zn denken 
scheint, konnte freilich bei solchen Dekorationen noch kaum die Rede sein. 

Mag nun dem sein, wie ihm wolle, jedenfalls darf man mit ziemlicher Si- 
cherheit Aischylos als Erfinder der Skene betrachten. 

Zu diesem Fortschritte in der Ausstattung des Spielplatzes haben innere 
und äussere Gründe in gleicher Weise hingeleitet. Einerseits drängte die innere 
Entwickelung dazu, dass die Schauspieler immer grössere Bedeutung gewan- 
nen, während der Chor mehr zurücktrat. Daher war es ein überaus fruchtbarer 
Gedanke, den Personen des Schauspiels oder wenigstens den Rollenträgcrn, 
welche einer der streitenden Parteien angehörten, unmittelbar an dem Spielplatz 
selbst ihren Wohnort anzuweisen, so dass sie nun unmittelbar aus dem Hause 
heraustreten und sich wieder dorthin zurückziehen konnten. Während früher die 
Schauspielpersonen auf den Versammlungsplatz des Chors kamen, wird jetzt die 
Orchcstra zum Vorplatz des Hauses der Schauspieler, zu dem die Choreuten 
sich begeben. 

Andrerseits musste auch, nachdem man an der Orchcstra besondere Bau- 
ten zu errichten begonnen hatte, der Wunsch sich aufdrängen, den Schmuckbau 
an dem Spielplatz mit dem Bau, der zum Ankleiden und zu andern Zurichtun- 
gen des Spieles diente, zu vereinigen. Man könnte daher darüber streiten, ob 
man in dem Spielhaus das alte Kleidcrzclt wiederzuerkennen habe, das nur in 

26 



Digitized by Google 



IV. Abschnitt. Das altgrichische Theater nach den erhaltenen Dramen. 



das Gesichtsfeld der Zuschauer gerückt und daher zum Wohnhause der Rol- 
lenträger umgestaltet ist, oder ob das für die Zwecke der dargestellten Handlung 
aufgeschlagene Spielhaus erst späterhin in solcher Weise eingerichtet wurde, 
dass es auch als KIciderzelt dienen konnte. 

Wenn es sich aber von selbst versteht, dass wenigstens die aus der Skenc 
heraustretenden Schauspieler sich auch in dem Spielhaus ankleideten, so ist klar, 
dass die Skene nicht nur sehr bald als der gewöhnliche Aufcnthaltsraum aller 
Schauspieler verwendet worden sein wird, sondern dass man auch den Anklei- 
deraum der Choreuten damit in Verbindung gesetzt hat. In der That kommt 
schon in der Orcstic der Chor zweimal aus dem Hause des Hintergrundes heraus. 

Man musstc ferner bald zu der Erkenntnis gelangen, dass es genüge, dem 
Spiclhaus nur an der den Zuschauern zugekehrten Vorderseite die Gestalt zu 
geben, die für die Voraussetzungen des Stückes erfordert wurde. Der rückwärts 
gelegene Raum des Hauses, der den Schauspielern zum Aufenthalt diente, konnte 
unverändert bleiben. Dadurch wird der unmittelbar an der Orchcstra stehende 
Teil des Spielhauses zu einem dem Skenensaal vorgelegten Vorraum, er wird 
ein irpo7xvisv vor der sxr 4 v*„ vgl. Abschnitt V. 

Wenn noch in späterer Zeit die hölzernen l'roskenien von seitlich vorsprin- 
genden Räumen eingefasst zu werden pflegten, so dürfen wir das gleiche auch 
für die l'roskenien des V. Jahrhunderts voraussetzen, und es wird sich aus den 
Spielerfordernissen der jüngeren Dramen ergeben, dass in der That solche Seiten- 
bauten, die sogenannten I'araskcnia, schon damals wirklich vorhanden gewesen sein 
müssen. Vielleicht dürfen in diesen Anbauten die Klcidcrzcltc erkannt werden, die 
vorher jenseits der Orchcstrazugängc standen und nun an das Spielhaus selbst 
herangeschoben und mit ihm vereinigt wurden, vielleicht sind sie aber von 
vornherein nur zu dem praktischen Zweck errichtet worden, als Stützen und 
Abschluss der l'roskenien zu dienen. Ohne Zweifel boten sie grosse Vorteile wie 
lür die Thcatcrmaschinen so auch fiir den Aufbau und die Veränderung des 
Proskenienvorbaues, indem nun dessen Scitcnwände den Wicken der Zuschauer 
entzogen wurden und zugleich die Notwendigkeit fortfiel, auch diese mit einem 
besonderen Schmuck zu versehen. Ob die vorspringenden Paraskenien ursprüng- 
lich etwa als flankirendc Mauertürme, also als Teile der Dekoration betrachtet 
werden sollten, oder ob sie von Anfang an als rein convcntionelle Teile des 
Skenenbaucs erschienen, vermögen wir nicht zu bestimmen. 

Wie sich vorher für die Altarbauten in den älteren aisehyleischen Dramen 
eine beträchtliche Länge als wahrscheinlich ergab, so hat, wie der dreiteilige 
Palast der Orestes -Trilogic lehrt, auch das Spielhaus bald eine grosse Ausdeh- 
nung gehabt. Ob es schon damals, wie späterhin, die ganze Länge des Orche- 
stradurchmessers erreicht hat, wissen wir nicht. Für die Akustik bot ein solcher 
Abschluss grossen Gewinn, indem nun die Schallwellen von den Holzwänden auf 
dieser Seite zurückgeworfen wurden. Auch war so den Schauspielpersonen die 
Möglichkeit gegeben, zu den verschiedenen Zugängen der Orchestra zu gelangen, 
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ohne von den Zuschauern gesehen zu werden. Die praktischen Vorteile einer 
langgestreckten Skcnc werden dazu geführt haben, dass man auch dort, wo der 
Zweck des Stückes es nicht gebieterisch erfordert hätte, dem Proskenion eine 
grössere Länge gab, indem man in den Zwischenräumen zwischen dem dekorir- 
ten Hauptbau und den Orchcstrazugnngcn bedeutungslose Nebenbauten oder 
Wände, die bemalt oder mit Zeug verhüllt waren, aufstellte. 

Die Höhe des Spielhauscs wird anfangs die Höhe eines gewöhnlichen Hau- 
ses, die Höhe des alten Kleiderzeltes, nicht überragt haben. Wie im modernen 
Theater, so hat man auch im Altertum die nachgeahmten Tempel und Paläste 
nicht in ihrem wirklichen, sondern in verkleinertem Masstabc dargestellt ; selbst 
in einer Zeit, wo solche Bauten mit grossem Aufwand hergestellt wurden, war 
es möglich, dass (wie im « Orestes» des Kuripidcs) ein Schauspieler vom Dache 
— vermutlich vom Dache eines Seitenflügels — herabsprang. Wo es notwendig war, 
wurde ein Obergeschoss errichtet, sei es über dem ganzen Spielhaus, sei es nur 
über dem rückwärtigen Raum der Skcnc. 

Die ersten Spiclhäuscr werden wir uns sehr einfach zu denken haben ; da 
sie Bauten darstellen sollten, die in ferner Vergangenheit vorausgesetzt werden, 
so mochte eine einfache Bauart genügen. Das Haus, das in dem einen Stücke 
verwendet wurde, musstc sich ohne grosse Schwierigkeit in den für das folgende 
Stück erforderlichen Bau umwandeln lassen, und es ist selbstverständlich, dass 
der Dichter bei seinen Schöpfungen die gegebenen Verhältnisse des Spielhauscs 
im Auge behalten, und dass er sich klar darüber sein musstc, in wie weit von 
einem Drama zum andern der Hintergrund des Spielplatzes verändert werden 
konnte. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die Skcnen immer reicher ausgestaltet ; 
der Wetteifer der Choregen bethätigte sich in der glanzvollen Herriehtung der 
Schmuckbauten, die immer genauer berühmten Bauten der Wirklichkeit nachge- 
ahmt wurden. Dazu kam, dass auch die u.T]*/av5it:ist und die Skcncnmaler in der 
zweiten Hälfte des V. Jahrhunderts den Dichtern Gelegenheit zu neuartigen Wir- 
kungen boten und dass die Kunst, das Proskenion in der verschiedensten Weise 
zu formen, ihnen immer grössere Freiheit in der Auswahl des Schauplatzes gab. 

Es hiesse sich einer Selbsttäuschung hingeben, wollte man auf das Jahr die 
einzelnen Fortschritte dieser stufenweisen Fntwickelung zu bestimmen suchen. 
Denn die kleine Anzahl von Dramen, die wir besitzen, lassen empfindliche Lücken, 
und wir können auch betreffs der erhaltenen Stücke über den Grad der er- 
reichten Illusion vielfach nur nach unseren subjektiven Vorstellungen entscheiden. 
Im besten Falle also kann es gelingen, für eine bestimmte Einrichtung, ohne 
die eine vom Dichter vorausgesetzte Situation nicht darstellbar erscheint, eine 
untere Zeitgrenze festzusetzen. Wenn von späteren Schriftstellern (Vit. Aeschyli ( 
Cramcr Anecd. Paris I, p. 19) schon dem Aischylos alle möglichen Erfindungen, 
wie YP a ? a -i "psjxr,via und Thcatcrmaschincn, zugeschrieben werden, so dürfen wir 
diesen Nachrichten keinen urkundlichen Wert beimessen. 

Wir wollen daher zunächst das zusammenstellen, was sich aus den Dra- 
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men über die einzelnen Typen der Schmuckbauten gewinnen lässt, und dann mit 
Hilfe der von den Dramen erforderten Einrichtungen die Art der Skencnanlage 
und ihre Veränderungen in den Jahren 465-370 klarzulegen suchen. 

Palast und Tempel sind die üblichsten Schmuckbauten in der Tragödie. 
Derselbe Bau, der in dem «Agamemnon» und den «Chocphoren» als Königs- 
palast galt, ist in den «Kumcnidcn» als Tempel verwendet worden, wobei wohl 
nur ganz geringe Änderungen notwendig waren. Wie damals in ihrer Einfachheit, 
so werden späterhin Palast und Tempel auch in ihrer prunkvolleren Gestalt ein- 
ander sehr ähnlich gewesen sein. 

In den «Chocphoren» wird ausdrucklich V. 870 das Thor der Frauenwohnung 
(Y«va{x£t;i irtiXat) von dem I Iauptthor unterschieden. Ihm musste auf der ande- 
ren Seite die Thür der Fremdenwohnung entsprechen, V. 712: dry" airiv ei? 
avJpwva; «iijivsuj üu,tov ; man darf dafür auf Grund des eigentümlichen Gebrau- 
ches, den das Zeitwort irapfpysaOat in der Tragödie hat (vergl. Weissmann, Die 
sccnischc Aufführung der griechischen Dramen, S. 65), auch die Worte anfüh- 
ren, die der Chor an Aigisthos richtet, (840): xjvOavsu Je twv !;evuv law zapt/.- 
Owv. In demselben Raum, in dem Aigisthos und Klytaimcstra ermordet wer- 
den, hat in dem vorausgehenden Drama Agamemnon seinen Tod gefunden ; 
denn das Badegemach (Agamemn. 1350 f., 1500) ist nach homerischer Sitte dort 
zu denken, wo die ^svüvs; sind. Vermutlich hatte der Mittelbau, in den der 
Haupteingang führte, ein etwas höheres Dach als die beiden Seitenflügel, in 
denen die Ncbcnthürcn sich befanden ; ob er giebelförmig überdeckt war, was 
man für die Tempel in den «Eumeniden» erwarten möchte, wissen wir nicht. Der 
Wächter in der Eingangsscene des «Agamemnon» kann ebensowohl auf dem Dache 
eines Seitenflügels wie auf dem des Mittelbaues seinen Platz gehabt haben. 

Die Form des Palastes, die uns im «Agamemnon» entgegentritt, wird man 
als die übliche auch für die Theaterpaläste jener Dramen betrachten dürfen, 
in denen keine ausdrückliche Erwähnung der drei Teile vorkommt ; finden wir 
doch auch in der späteren Zeit noch dieselbe Gliederung der «scaena tragica». 
Ausdrücklich erwähnt werden die =ivwvi? in Euripidcs « Alkcstis» V. 543 : -/upl; 
$cv&v£; etuiv st s' :':?:;v. tv, =,46 ^ysS ai TtjiJe JujjiäTuv : :u: : ;,; jjzvüva; st^a;. . . . 
ev ti xATjsaie Qipa; [Atsa-JXo'j;. Der Eingang, der zu den Fremdenwohnungen führt, 
erscheint im «Hippolytos» als Zugang zu den Wirtschaftsräumen und Ställen, vgl. 
Hippol. 108 f.: itapj/.OivTe; Ji;*jo? (rfiuv pilizbi. Während vor der Hauptthür des 
trözenischen Palastes das Bild der Artemis stand (V. 73), hatten die iyi'k[L2-:a der 
Aphrodite (116, 522) vermutlich vor den beiden Nebeneingängen ihren Platz. In die 
Thürc oder in das Inncrc der Frauenwohnung scheint Phaidra (602) zurückgetreten 
zu sein, als Hippolytos in zorniger Entrüstung den Palast durch den Haupteingang 
verlässt. Auch in der «Helena» ist wohl auf der einen Seite die Gesindewohnung, 
auf der andern das Frauengemach anzunehmen (vgl. II 80, 1184); ebenso, wie es 
scheint, in der «Antigonc» und im «König Oidipus» (vgl. Weismann, S. 66). 

Manchmal haben aber die Dichter die Dreigliederung des Spielhauscs auch 
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in anderer Weise verwertet. In der « Andromachc» ist neben dem Palast, an den 
wohl auf der einen Seite die Wirtsehaftsräume sich anlehnten, das Heiligtum 
der Thetis dargestellt ;8«Tt3o; aväxispcM — Jsu,u>v rapsixsv, 43 , das die Stelle der 
Frauenwohnung vertritt (Jwu,a NrjpflJc;, löl). 

Ebenso ist in den «Bakchcn» an der Seite, wo sonst das Frauengemach sich 
befindet, die mit Weinlaub überwachsene Mauer des heiligen Bezirks sichtbar, 
der die Reste von Semeies Wohnung und ihr Grab umschliesst (vgl. 7 f., 1 1 f., 597) ; 
an der anderen Seite des Palastes befand sich wohl der Zugang zu den Stäl- 
len, in denen 509 Dionysos eingesperrt werden soll. 

Dort, wo der Dichter Gewicht darauf legt, dass die den Zuschauern zuge- 
kehrte Fassade nicht die Vordermauer der Wohnräume, sondern nur Thor und 
Abschlussmaucr eines Hofes darstelle, trat vielleicht an Stelle der Flügclbautcn 
eine gleichmässig fortgeführte Mauer, in der etwa noch ein Scitcnpfortchcn an- 
gebracht war. In der «Lysistrate» war in der Mitte die Mauer und der Thor- 
bau der Akropolis (248, 255), an den Seiten das Haus der Kalonike (5) und 
das der Lysistrate (199) dargestellt. 

Für den reichen Schmuck des Palastes der späteren Zeit legt der Bau in 
den «Bakchen» Zeugnis ab, an dem Säulen (590) und Triglyphen (121 1) erwähnt 
werden. Der Palast in der «Helena» wird V. 436 als ICtpz itspuysp^; Opi-fxsTs 
bezeichnet («üOpi-piot eJpai V. 70); Opryxb; und "(iXax des Daches werden im «Ore- 
stes» (1569, 1620) genannt. Auf den Palast, vor dem die Handlung der «Hypsi- 
pylc» spielte, scheint sich Eurip. Fragment 764 N. bezogen zu haben: hebe die 
Augen empor, yP^tcj; <*' aU"r>sJ« *pi35X«'}sv tütcsu«. 

Auch auf die Höhe des Hauses und die Stattlichkeit des Hauptthores wird 
in den jüngeren Dramen mehrfach verwiesen, vgl. Hei. 431: nüXai atu,vai; Her. 
für. 107 : ü'iips^a uiXaOpa : IO29 : ö-}tsüX<.»v Jijxwv. 

Die mit einem Giebel überdeckte Säulenhalle wird man vermutlich auch bei 
den Theaterpalästen aus dem Ende des V. Jahrhunderts in der Regel nur vor dem 
Mittelbau errichtet haben, während die niedrigen Seitenflügel mit ihren glatten 
Wänden etwas zurücklagen und ein flaches Dach hatten; von einem solchen ist 
wohl im «Orestes» der Sklave herabgesprungen (1366 und Schol.). Ein Obcr- 
geschoss über einem Teil des Hauses wird in den «Phoinissen» vorausgesetzt, 
wo Antigone u.e).ä9pu>v 4; 2i?ip*s er/aTsv (90) emporsteigt. 

Während der ganze Palast (wie die Bauten der Wirklichkeit) um eine Stufe 
über dem Orchcstraboden sich erhoben haben wird, mag die Säulenhalle, wo eine 
solche vorhanden war, in jener späteren Zeit mitunter auch 2 — 3 Stufen über 
dem Vorplatz erhöht gewesen sein. Sie hatte wohl nur eine geringe Tiefe, doch 
haben in einzelnen Fällen die Schauspieler innerhalb der Vorhalle sich bewegt. 

So befindet sich wohl der schlafende Orestes (Eur. Or. 35 f.) in der Vorhalle 
des Mittelbaues. Ebendort scheint sich auch die Hauptsccnc des « Kresphontcs » 
abgespielt zu haben, wenn der Bericht des Hyginus ( fab. 137 und 1S4) genau ist: 
Kresphontcs wird vom Konig Polyphontes aufgefordert, «in hospitio mauere. . . . 



Digitized by Google 



206 IV. Abschnitt. Das altgriechischc Theater nach den erhaltenen Dramen. 



qui cum per lassitudinem obdormivisset, scriex, qui intcr matrem et filium Inter- 
nuntius erat, flens ad Meropen venit .... Merope credens cum esse filii sui in- 
terfectorem, qui dormiebat, in chalcidicum cum securi venit, inseia ut filium suum 
interficeret : quem senex cognovit et matrem ab scelere retraxit». Dass diese 
Handlung, deren Schauplatz das «chalcidicum» d. i. die Säulen-Vorhalle ist, vor 
den Augen der Zuschauer vor sich ging, lehrt Plutarch (de esu carnium II 5 p. 998 
R). Merope tritt mit geschwungenem Beil von aussen in die Halle, um Kresphon- 
tes zu töten ; da wird sie, während sie vielleicht noch auf der Stufe steht, von 
dem Greise zurückgehalten. 

Eine ähnliche F.ntwickelting wie der Theaterpalast hat auch der Tempel 
durchgemacht ; beide Typen haben sich wechselseitig beeinflusst. Wie der Palast, 
für den es in Athen damals an Vorbildern fehlte, nach dem Muster der Tempel 
geschmückt wurde, so wurde, wie es scheint, bei dem Bau jener Proskcnicn, die 
Tempel nachahmten, auf die am Palastbati entwickelte Dreiteilung der Fassade 
Rücksicht genommen. So nahm in den «Eumcnidcn» der Tempel wohl nur die 
Stelle des Mittelbaues ein, während die Seitenflügel des Palastes als Upst stxsi, 
als die Wohnungen des Priesterpersonals u. dgl., gelten sollten. In ähnlicher Weise 
hat man sich vielleicht auch noch in der «Iphigenie bei den Tauriern» und im «Ion» 
auf der einen Seite des Tempels das Wohnhaus des Pricstcrpcrsonals, auf der 
andern den heiligen Hain zu denken. Oder es schloss sich rechts und links an den 
Tempel eine Mauer an, die als Umfassungsmauer des Bezirkes (Peribolos) gelten 
sollte. Hinter dieser Mauer wird in den «Schutzflehenden» des Euripidcs das Grab 
des Kapancus neben dem clcusinischen Tempel im heiligen Bezirke errichtet 
(933 f-. 981)- I" den «Thcsmophoriazusen» hat man sich das Thcsmophorion (871, 
880) in der Mitte, daneben auf der einen Seite das Haus des Agathon, auf der 
andern wohl ein ähnliches Haus zu denken, das im Stücke keine Rolle spielt. 

Während die Tempel in den «Eumcnidcn» vielleicht noch der Säulen ent- 
behrten, sind Säulen und Triglyphcn für den Bau der «Iphigenie bei den Tau- 
riern» bezeugt, vgl. V. 113, 130, 1159. In der Tempclvorhallc spielt der Auftritt 
Iph. 1152 f. Besonders reich gestaltet war der Tempel, den Euripidcs für seinen 
«Ion» aufbauen licss. Auch er hat natürlich eine Säulenhalle, die guxftv«; auXat 
Athens werden V. 185 mit ihm in Parallele gestellt. Aber auch der plastische 
Schmuck der wirklichen Tempel war an dem Spielhause des «Ion» nachgeahmt, 
wobei möglicherweise mit kühnem Anachronismus der delphische Tempel der 
curipideischen Zeit als Vorbild diente. V. 190 beschreibt der Chor zuerst die 
Gruppen von Herakles und Hydra und von Bcllerophon und Chimaira, dann tv 
Tt(x*9l >.a!vsi; drei Scenen aus dem Gigantenkampf '). 



') Die beiden ersten Gruppen mochte Rubert, lliupersis des l'olygnot (Halle 1893) S. 36, als 
figürliche Akrotcrien erklären, die Scenen der Gigantomachie als Metopcn. Auf 5 Metopen verteilt 
Weidmann (S. 49) die vom Chor beschriebenen Gruppen. An den Fries der Cella, wie Klinkenberg 
(Euripidea 8; und Murray (Clus, review 1888, S. 332) meinen, darf man nicht denken. 
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Nachdrücklich werden im «Ion» auch die xpr,ic?2s; vaoä (38,510) hervorgeho- 
ben, nämlich die Tempelstufen mit dem Stylobat. In der Vorhalle ist Ion V. 79 f. 
beschäftigt, w; spb vasö /.au,xpä Oij suy.wjxjiTa, vgl. 104 f. Innerhalb dieser Halle 
scheint auch der Altar zu stehen, an den Krcusa sich flüchtet, da sie V. 1309 
sagt : f ( v y' tvTb; iätitwv xüvli 1*« 592=21 W/.r,;, (vgl. Weissmann, S. 54), daher nennt 
Ion V. 113 f., als er die Vorhalle reinigt, den Lorbeerzweig: w xa/./.ijta; *po«&- 
XtU[xa :i%-,r,:, a täv 'I'stisu OuuiXav aaipsi? uro vasT;. Dass der ganze Bau auf einer 
erhöhten Terrasse gelegen habe, zu der man mittelst einer Rampe emporstieg, 
hat man aus V. 725 ff. folgern wollen, wie mir scheint ohne zwingende Gründe, 
vgl. S. 188 und Abschnitt VII. 

Wenig ergiebig für unsere Kenntnis des antiken Spielhauses sind die An- 
deutungen, die uns über die als Lagerzelte gestalteten Schmuckbauten in den 
Dramen gegeben werden. Mit der Form, die das Zelt im « Aias » gehabt hat, 
werden wir uns noch bei Besprechung des sogenannten Ekkyklema zu beschäfti- 
gen haben. Als stattliche Holzbauten hat man die Zelte in den jüngeren Dra- 
men (Hekabe, Troerinnen, Iphigenie in Aulis, Rhesos) zu denken. In den «Troerin- 
nen» ist in der Mitte das Wohnzelt des Agamemnon dargestellt, rechts und links 
davon Zelte, die ebenfalls als axTjva'i 'Ava^ir/svo; bezeichnet werden und wohl 
als die Wohnungen seines Gesindes zu denken sind, vgl. 153, 176. 

In ähnlicher Weise wird man auch in der «Hekabe» neben dem Zelt des 
Agamemnon (53) weniger vornehme oxrjva't für Diener und Sklaven voraussetzen 
dürfen, vgl. V. 1016. Die Zelte der Könige hatten vielleicht, wie das schon für 
die Zelte im homerischen Schiffslager bezeugt ist, einen Vorraum oder eine 
Vorhalle, dort liegt vermutlich zu Beginn der «Troerinnen» Hekabe, xituivr, iruXwv 
xäpj; (37), axtjvaT; t^sJpi; 'AYau,£u.v5viai; ( 1 39)- 

Line ärmliche Bauernhütte bildete in Euripides « Llektra » den Hintergrund; 
rechts und links schloss sich daran vielleicht das Gehege des Gehöftes. Ob die 
Wagen der Klytaimcstra V. 1135 durch ein Hofthor oder durch die Parodos 
zu den Krippen abgeführt werden, ist nicht klar. Der Dichter denkt sich das 
Haus sipät'a; iv' *p(irva? (210) und b xpataiAew zliu> (534) gelegen; inwieweit das 
auch in der Beschaffenheit der Dekoration zum Ausdruck kam, lässt sich nicht 
ermitteln ; eine erhöhte Lage der Hütte und einen steil emporführenden Weg 
hat man aus den Versen 486 f. erschliessen wollen, vgl. S. 188. 

An die Stelle des Palastes tritt in der Komödie das kleinere bürgerliche 
Haus. Ihm war gewiss die älteste xu>;Mxr ( axr.vr, nachgebildet. Späterhin scheint 
auch in der Komödie ein langgestrecktes dreigliedriges Proskenion üblich ge- 
wesen zu sein, wobei mehr noch als der Einfluss der Tragödie die Rücksicht 
auf die praktische Bestimmung des Spielhauses massgebend gewesen sein wird 
Drei Häuser werden in den « Acharncrn » und den « Ekklcsiazuscn » vorausge- 
setzt, ebenso bei Eupolis, Frgm. 42 K. : slxsSsi 8' cvOiä' ev Tpia'tv xa'/.i2t:i; c?xr ( u.' 
S/wv ixaffts;. Diese Häuser konnten entweder durch Zwischenwege (ätslst Eccl. 
693) getrennt sein, die sich an der Skencnwand totliefen, oder aber — und das 
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war wohl die Regel — sie grenzten dicht aneinander ; gemeinsame Zwischen- 
mauern sind für das V. Jahrhundert bezeugt und spielen in der spateren Komö- 
die eine Rolle. Die Anlage des Proskenions in den « Thcsmophoriazuscn » und 
der « Lysistrate » ist schon oben besprochen worden (S. 206 und 205). 

Zwei Häuser werden in den «Wolken» erwähnt; ein drittes mag aber als 
Gegenstück zum :!x-2ijv des Sokratcs auf der andern Seite vom Hause des 
Strcpsiades dargestellt gewesen sein, ohne in der Handlung selbst eine Rolle 
zu spielen. Nur ein Haus ist in den «Rittern», in den «Wespen» und im « PIu- 
tos» vorausgesetzt; vielleicht schlössen sich hier seitlich Wirtschaftsräumc mit 
Nebenthuren an. Sicher ist in den «Wespen» neben dem Hause ein besonderer 
Eingang zum Stall (30, 76 f.), auf der andern Seite war vermutlich eine weitere 
Thür, durch die Bdclykleon V. 154 ins Freie tritt. Auch in den «Fröschen» ist 
nur ein Haus erforderlich, das anfangs als die Wohnung des Herakles, später 
als die des Pluton gilt. 

Diese Häuser werden bald ärmlicher, bald reicher ausgestattet gewesen sein. 
Besondere Vorplätze vor den Thüren sind littcrarisch und durch bildliche Dar- 
stellungen für die athenischen Häuser bezeugt, vgl. Aristotel. Oecon. Up. 1347: 
'Iszta; i AOr.vati; ?ä üxepi/sv;a :üv faeeputtv c:; t: j; Jr ( |jLjgia; :5:j; xa't ävaSaQ- 

xa't tä ssjspa-^jiaTa xa't -ra; öjpa; tä? äv:tvs(jt£va; s;w •iti.V/.r.stY, s. Becker, Cha- 
nkies II, 132 f. Auf Vasenbildern sehen wir solche Vorplätze, die um eine Stufe 
über den da vorliegenden Platz erhöht und von einem weit vorspringenden Thür- 
dach überdeckt sind. Ähnliche Prothyra wird man bei den Theaterhäusern vor- 
aussetzen dürfen ; die Stufe des Prothyron gab dem Schauspieler Gelegenheit, 
wo es vorteilhaft erschien, einen erhöhten Standplatz zu gewinnen. Dass schon 
im V. Jahrhundert der Vorplatz vor dem Theaterhause um mehr als eine Stufe 
über die Orchcstra erhöht war, wie das für spätere Zeiten Thcatcrdarstellungen 
auf Vasen bezeugen ( s. Abschnitt VI), lässt sich nicht erweisen; man müsste 
denn die oben S. 189 l>chandcltcn Stellen, an denen die Worte avaiaivitv und 
xaiaiatvnv für Bewegungen der Schauspieler verwendet werden, in diesem Sinne 
deuten. Ausdrücklich erwähnt werden spoxäXata fiir das Haus des Demos in den 
«Rittern» (1326) und für das des Philokieon in den «Wespen» (875). Hier schla- 
fen gewiss die beiden Sklaven des Bdelykleon (Vesp. 78); ein ähnliches Prothy- 
ron ist w ohl auch für die « Wolken » vorauszusetzen, w o zu Beginn des Stückes 
Strcpsiades und sein Sohn vor dem Hause schlafen. 

Auch darin stimmen die Häuser der Komödie mit der Wirklichkeit über- 
ein, dass sie vielfach mit einem Obcrgeschoss (isepwsv) versehen sind, vgl. 
Plato, com. Fgm. 112 K. : ipäts « Gzspmjv. Natürlich fehlen dann auch die 

Fenster nicht. Von den Fenstern aus sehen die Frauen in den «Ekklcsiazuscn » 
nach den Männern aus (930 f.), und Philokieon lasst sich mittelst eines Seiles 
von dem Fenster herab (Vesp. 379, vgl. 317). Ein weiter zurückliegendes, über 
dem hinteren Teil der Skene liegendes Obcrgeschoss dient im «Frieden» (176) 
als Haus des Zeus, s. u. 
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Mehrfach wird nach der Sitte des Lebens auch im Lustspiel das flache Dach 
des Hauses betreten. Die Frau des Dikaiopolis sieht von dort aus der Pompe zu 
(Ach. 262), ist T*Yi«« schläft Bdelykleon (Vesp. 67), Philokieon sucht durch das 
Rauchloch auf das Dach zu gelangen (Vesp. 144 f.), und in den «Wolken» befiehlt 
Strepsiades seinem Diener, das Dach von Sokratcs Haus zu zerstören : xX^axa 
XaSwv. . . ixavaiä; ist tb f povttrr^piov tb :(-(z; xatiaxa*-:', . . . iw; av ait:^ iyLjaXr,; 
tt,v ctx-av (i486 f.) und steigt dann selber hinauf. 

Weniger genau sind wir über die Ausstattung des Spielplatzes bei jenen Dra- 
men unterrichtet, deren Handlung in freier Landschaft spielt. Häufig hat dann der 
Schmuckbau die Gestalt einer Höhle. Schon Aischylos hat vielleicht in einigen 
Dramen einen solchen Hintergrund verwendet. Im «Kyklops» ist die Höhle von 
Felsen begrenzt (680 f.), die Schwelle mit Gras bewachsen (541), im «Philoktctcs» 
ist die Höhle, die als ätjTCu.5; siTpa (22), <r/t,\ix sfrpaj 2t'*uXsv (95-)i s'.xs? ijAst'Oypj; 
MTpiviK xoi'ty;; (i 59) bezeichnet wird, etwas höher gelegen als die (durch die Or- 
chestra veranschaulichte) umgebende Landschaft, vgl. V. 29: tsJ' i;ÜT«pO»v. Ähn- 
lich scheint die Lage der Höhle in den «Vögeln» (vgl. 50, 175), die von Wald- 
dickicht (92, 203) umgeben gedacht ist. 

Fin Felsen in öder Gebirgsgegend bildete schon in der Prometheus -Trilogic 
den Hintergrund (S. 198). Mit ungleich reicheren Mitteln war ohne Zweifel im 
Jahre 412 v. Chr. der Schmuckbau für die «Andromeda» des Euripides ausge- 
führt. In diesem Drama war die Heldin an einem vom Meer umspülten Felsen 
gefesselt, vgl. Fgm. 125: ix t{v" j>/0iv xiv5' 4pü rspippuxsv ä^pü Qa>.a<jjir ( ? und 127: 
sixTipw üs xzxpauivyjv ipwv. 

Wie wir hier einen hoch emporgeführten Felsen voraussetzen müssen, so 
darf Ahnliches für die Ausstattung der « Schutzflchcndcn » des Furipides ange- 
nommen werden. Dort erscheint Fuadnc auf einem Felsen : t; not* aiOspiav sjtijxs 
scipav, r t twvJe s:u,mv üsspaxp:;^, it^l' i[*5av/oj5a xfv.sjOsv, fragt der Chor (988), 
und ähnlich sagt Iphis (1048): t£? oöpa ; t£? ariXo; ; Ttvs« /apiv iö^ut itruptiy' J,X0 £ ,- 
st; T^v^s yOiva ; Fuadne springt von dort hinab in den neben dem Heiligtum 
errichteten Scheiterhaufen (1015): IvOiv ip^iiw tili' xr.'z rJ.-.px; r.rfit^xzx r-jpi; hu> 
und 1045 : y-J* ivö» r.i-.piz lirt ipvt; ti; üssi Kairav^w; jnsp rupä; J{jTr,/:v a : .(.'ipr,^.a 
xcuf£ii> (vcrgl. 1065, 1070). Der Felsen, der die Akropolis von Fleusis veranschau- 
lichen sollte, war also hinter und über dem Tempel, der die Mitte des Pro- 
skenion einnahm, aufgebaut und bildete so eine Art Obcrgeschoss über den 
hinteren Räumen der Skenc oder war an die Vorderwand eines solchen Ober- 
geschosses angelehnt. 

Fin Hain, ein mit Bäumen und Büschen bestandener Platz, ist als Schau- 
platz im zweiten Theil des «Aias» und im «Oidipus auf Kolonos» vorausgesetzt. 
Hier wie dort hat man anzunehmen, dass der Hain (viics; Ai. 892, Oed. 155) 
wenigstens teilweise körperlich dargestellt war, indem einige natürliche oder (aus 
Holz und Zeug) nachgeahmte Baume aufgestellt waren. Ausdrücklich wird ge- 
sagt, dass das Schwert und der Leichnam des Aias hinter dem Gebüsche ver- 
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steckt sind (659, R98) und Oidipus dringt weit vorwärts in den Hain von Kolonos 
(vgl. 16: y/ops; 5' s5' ! .pi;, w; äsEtxaaat, ßpüuv 8a?vr ( ; iXa£a; ä|MC{XotJ, 36: ix xtjai' 
iipa; i;*>.0"; und verbirgt sich darin 113: xat hj ja' t; iJsS ixiäa xpü'.j*:v xax' äXo8( 
und 156: z'tX iva x<7>2' iv i?tHY** t !» r"". *P3*<»3? väzjt *:tä«vxi . . . jA'tijTaO', 
äxsSaQi. ixsÄXa xfXej'b; epaxjst. 

In welcher Art in diesen Fallen auch durch bemalte Wände oder bemalte 
Zeugvorhänge die Illusion unterstützt wurde, wissen wir nicht. Aber wenn So- 
phokles am Ende des V. Jahrhunderts einen solchen Hintergrund für den Schau- 
platz seines «Oidipus auf Kolonos» wählte, so muss er gewiss gewesen sein, 
dass die sxr.vjzcis'i und 5xr ( v;7pässi dem Illusionsbedürfnis seiner Zeitgenossen mit 
ihren Leistungen Genüge zn thun vermochten. 

Uns fehlt heute nicht nur genügende Anschauung von dem malerischen Kön- 
nen jener Zeit, sondern auch ein Masstab für ihre Naivetät ; wir vermögen nicht 
zu beurteilen, unter welchen Bedingungen den Menschen jener Zeit die täu- 
schende Wiedergabe der Wirklichkeit durch die Skcnenmaler erreicht schien. 
Wir haben aber gelernt, von der altgricchischcn Landschaftsmalerei bescheide- 
ner zu denken, als dies früher üblich war, und dürfen daher auch der Thcatcrma- 
lerei nicht mehr so bedeutende Leistungen zutrauen, wie dies vordem, z. B. noch 
von Wörmann, Die Landschaft in der Kunst der alten Völker (1876) S. 172 ff., 
geschehen ist. 

Viel umstritten wurde die Frage, in wie weit neben den Eingingen, wo für 
die spätere Zeit Periakten bezeugt sind (s. u.), schon in sophoklcischer Zeit 
perspektivische Darstellungen der ferneren Umgebung angebracht waren. Jetzt 
wird wohl ziemlich allgemein zugegeben, dass den Stellen, die man für einen 
derartigen Schmuck des Spielplatzes geltend gemacht hatte, keine Beweiskraft 
innewohnt, hie Worte, mit denen im Eingang von Sophokles « Elcktra » der 
Pädagoge dem Orestes die Gegend von Argos schilderte, wurden gesprochen, 
als die Schauspieler noch an der Parodoa standen ; dort draussen ist die Ge- 
gend zu denken, deren Bild der Dichter vor dem geistigen Auge der Zuschauer 
aufsteigen lassen will. Denselben dichterischen Kunstgriff wendet Euripides in 
den » Phoinissen » (V. IOI f.) an, wo der Pädagoge der Antigonc vom Dache 
des Hauses die thebanischc Ebene und das feindliche Heerlager zeigt. Deutlichere 
Hinweise auf unmittelbare Darstellung könnte man in Versen zu erkennen meinen, 
wie Eur. Hei. I : Net/.ou u,iv ai'ät xa/."/\t::äpO»vci p:at, Iph. Aul. 10: arya: $' h ■.•>■„/ xsv!« 
xax' Ejpirsv I-/3'j«v. Aber auch hier mahnen ähnliche Wendungen zur Vorsicht, 
vgl. Soph. Aias 862 : xpijva! xs ;:;Ta;jt.j; 0' 5t2s, xat xa Tpwixa itsJta ■spiwjJw, 
yaipsxf, uml Troades 1 1 5 1 : l'xa^avJpicj; yäp xäiJi Jtaaipwv pjä{ F/.susa vixpiv. Um 
den Ton der lebendigen Rede zu wahren, haben die Dichter mehrfach mit dem 
Pronomen ilt Dinge bezeichnet, die den Schauspielpcrsonen als benachbart geläufig 
sintl, den Zuschauern aber nicht vor Augen stehen. 

Immerhin wird man sich für die Stücke aus den letzten Jahrzehnten des 
V. Jahrhunderts gegenwärtig halten müssen, dass in der Zeit des Zcuxis und 
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Apollodor es nicht an Versuchen gefehlt haben wird, in der Theatermalern den 
Aufgaben landschaftlicher Darstellung naher zu treten, hehlt es doch auch in 
unserer mageren monumentalen Überlieferung nicht ganz an Beispielen fiir solche 
Bestrebungen. Fels und Meer und darüber die von Vögeln belebte Luft sehen 
wir in der Tomba dei cacciatori in Corncto dargestellt (iMonum. dcll" Institute» XII, 
T. XIII f.), und von der Art. wie man das Mild einer ummauerten Stadt wieder- 
zugeben versuchte, mögen die landschaftlichen Ansichten lykischer Bergfesten 
auf Reliefs von Pinara und Tlos eine Vorstellung gehen, s. Benndorf und Niemann, 
Reisen in Lykicn und Karicn II S. 54 und 144. 

Finc solche landschaftliche Darstellung auf dem Hintergründe ist wenigstens 
für ein Stück des Furipides nachweisbar. Troades 1256 ruft der Chor: ?(va? 'IXti- 
siv ta!a3' tv xspujaT* Xtüosu fXjyc'a; SaXsTat 7&?a; Jtepi'a&svra?, un<l Talthybios be- 
fiehlt (1260): aeiJü» X;-/aY3t;, ■Ura/O' i(A-tjt-pavat llpiäj*sj t;5' «t>. . . . itüp ivi^vai, 
w« äv xaTasxiiavTs; 'IX-su ksXiv aTeXX«^' s'xaJs. In den Klageliedern Hekabes und 
des Chores wird dieser Brand ausführlich geschildert, vgl. 1 295 : Xf/.a^iy TXu; 
- ipyay i, ; t( Kjp't xaTaiOtxai T^pajxva xal zsXi; äxpa n ict'/totv. Die Stadt, die hier 
unter Rauchwolken zusammenbrach, muss hinter und über den Zelten dargestellt 
gewesen sein und bildete, so wie der Felsen in den « Schutzflehenden > (s. S. 209), 
einen zweiten hinter dem Proskenion errichteten Schmuckbau, der als Obergc- 
schoss über dem rückwärtigen Teil der Skene aufgerichtet war oder vielleicht 
das wirklich vorhandene Obcrgcschoss verdeckte. Einen ahnlichen Hintergrund hat 
Weissmann S. 21 auch schon für die «Hckabc» vorausgesetzt mit Rücksicht auf V. 
933 -' äaxpüu s" »isopwv s:Xiv -,t irijv und 823: xairvev Ii r.:\tui; tivJ' üsepOptisxsvO' iptö. 

Für unsere Zwecke kommt übrigens die künstlerische Ausstattung der Pro- 
skenien weniger in Betracht als ihre technische Ausführung. Um uns klar zu 
machen, in welcher Weise eine Skene oder ein Proskenion aufgebaut wurde, 
müssen wir zunächst die Vorgänge beim sogenannten « Skcncn Wechsel », bei Ver- 
änderungen des Hintergrundes, ins Auge fassen. Dabei können wir den Wechsel 
der Bauten, der von einem Spieltage zum andern nötig wurde, also auch die 
Umwandlung der xwjuxr, srxtjvf, in eine tragische, ausser Acht lassen. Von Bedeu- 
tung für die ganze Ausstattung des Spielplatzes aber wäre es zu wissen, welches 
Mass von Veränderungen von einem Stück zum anderen in den verschiedenen 
Fpochcn zulässig war. In der älteren Zeit verblieb ohne Zweifel durch die ganze 
Trilogie derselbe Schmuckbau (z. B. ein grosser Altar), (»der es war doch ein 
solcher Schmuckbau gewählt, der mit geringen Veränderungen in verschiedener 
Bedeutung (z. B. als Altar und als Grab) verwendet werden oder auch vom 
Dichter ganz ignorirt werden konnte, wenn er in einem Stucke seiner nicht be- 
durfte. In ähnlicher Weise verfuhr man mit den am Spielplatz errichteten Haus- 
bauten, wie uns das Beispiel der Orcstic gelehrt hat. In den cRumcniden» wird 
der Schauplatz der Handlung V. 234 von Delphi nach Athen verlegt; aber an 
dem Tempel, der den Hintergrund des Spielplatzes bildet, und dessen Vorder- 
wand nach V. 234 wieder geschlossen wurde, ist nichts Wesentliches geändert 
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worden ; nur eine Statue der Athene muss vorgeschoben worden sein, um den 
neuen (schon vorher angekündigten) Schauplatz zu kennzeichnen. 

Ein Ortswechsel während des Spieles findet sich in den erhaltenen Tragö- 
dien sonst nur noch einmal, im tAias». Nachdem V. 814 Schauspieler und Chor 
den Spielplatz verlassen haben, wird das Zelt des Aias beseitigt und die Hand- 
lung spielt nun in waldiger Gegend. Über die Art, wie dieser Wechsel des Hin- 
tergrundes vollzogen wurde, ist viel gestritten worden. Man könnte annehmen, 
dass von Anfang an Strauchwerk und Bäume neben dem Zelte vorhanden waren 
und das Zelt V. 814 nur durch einen Vorhang abgedeckt wurde. Doch scheinen 
mir die Voraussetzungen, welche der Dichter für den Selbstmord des Aias und 
für die Entdeckung des Leichnams macht, vielmehr dafür zu sprechen, dass 
das Zelt beseitigt worden und nun in eben dem Räume, den früher das Zelt 
bedeckte, der Hain sichtbar wird. 

Am einfachsten war das zu bewerkstelligen, wenn die Vordcrwand des Zel- 
tes nach beiden Seiten auseinandergezogen werden konnte, und das war wiede- 
rum dann am leichtesten durchführbar, wenn neben dem Zelt Seitenbauten »ach 
Art von Paraskenicn vorhanden waren. Leider können wir weder für die Ein- 
richtung der Paraskenicn noch für die Abfassung des « Aias » ein bestimmtes 
Datum nennen, doch dürften mit den Jahren 445 und 435 wohl ungefähr die 
Grenzen bezeichnet sein, über die man die Entstehungszeit des Dramas nicht 
wesentlich wird hinausrücken wollen. Andrerseits möchte ich glauben, dass die 
Paraskenien nicht viel später eingerichtet worden sind als die Skcnc. Im «Aias» 
könnte die Vordermauer dieser Seitenbauten durch vorgestellte Bäume verklei- 
det gewesen sein; desgleichen wird die weiter zurückliegende Vorderwand des 
Spiclhauses (des Schauspielersaales) von den Bäumen und Sträuchern, die das 
vizs; bildeten, verdeckt gewesen sein. 

Die ersten Worte, die Aias auf dem neuen Schauplatz spricht, setzen voraus, 
dass das Schwert, in das er sich stürzen wird, bereits im Boden befestigt ist 
(815 f.): i jxev tyaye&c sjty.xsv, f t Tj^töiaT:; yiwvt' it.... ir.rj;x 5' ait'ov e} rspi- 
<rT:!/.a; s-;m. Entweder ist also Aias durch die Parodos eingetreten und hat mit 
stummem Spiel das Schwert in die Erde gesteckt, bevor er den Monolog be- 
ginnt, oder aber er steht schon in dem Augenblicke, da nach Beseitigung des 
Zeltes der neue Hintergrund sichtbar wird, in dem Haine vor seinem Schwerte. 
Letzterer Annahme möchte ich den Vorzug geben, da sich dann am besten die 
Ausführlichkeit erklärt, mit der V. 657 schon im Voraus das sich späterhin dar- 
bietende Bild geschildert worden ist: u,5X<iv te ywpsv svüT av äxtiif! x(-/w, xpj-iw tü' 
«•;■/;; t5j;a';v, r/OtJTsv ßtXüv, yata; sp'^a; evOa jjtf, fK itytxat. Xach seinem Monolog 
stürzt Aias in das Schwert (xpufaty ear;itto -xipii:nr/r,;, 89S natürlich so, dass 
sein Körper hinter dem Buschwerk und hinter den Bäumen für die Zuschauer 
verborgen wird {izt: siJs':; av, itti; xat ?tXs;, ü.z'.r, ßXi&csiv fujwvt' ävw ^pb; pCva? tx 
T£ fsivia; r.'t,r-;f,; u.t*av9i-< txr/ ir.' ctxc!a; 9fVfä, 916 f.). Während Tckmcssa den 
Leichnam verhüllte >r.i?iT.:s/y. sip«, 91 5) und die Chorcutcn nahe herantraten. 
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konnte der Schauspieler, der den Aias gab, ungesehen nach rückwärts ver- 
schwinden ; die Puppe, die ihn spater ersetzte, lag wohl schon von Anfang an 
an der Stelle, wo der Selbstmord erfolgen sollte. In dem Haine, aus dem Hinter- 
grund oder von einer Seite her, ist auch Tekmessa aufgetreten, vgl. 892 : ttve; ßsf, 

Es ist gewiss kein Zufall, dass wir nur in zwei Dramen der alteren Pe- 
riode, aber in keinem Stücke spaterer Zeit einen Wechsel des Hintergrundes 
nachweisen können. Denn dass für die Komödien selbst dort, wo ein Ortswech- 
sel in der Dichtung vorausgesetzt ist, doch das Proskenion unverändert bleibt, 
wird mit Recht gegenwärtig fast allgemein angenommen, vgl. Bodensteiner, S. 655 f. 
Die verschiedenen Häuser, die in den einzelnen Teilen einer Komödie voraus- 
gesetzt werden, sind schon zu Beginn des Stückes nebeneinander sichtbar, wer- 
den aber nicht gleichzeitig in die Handlung einbezogen. Die Komödie darf eben 
in launiger Willkür den Spielplatz von einem Ort zum andern versetzen und der 
Zuschauer folgt willig den Sprüngen der dichterischen Phantasie. Wie das Haus 
ilcs Zeus als Obcrgcschoss der Skcne im * Frieden» schon von Anfang an sicht- 
bar war, so lag auch das Thesmophorion in den «Thesmophoriazusen» und das 
Thor der Akropolis in den «Ekklcsiazuscn» schon bei Eröffnung des Stückes 
den Zuschauern vor Augen ; man müsste denn annehmen, dass sie zunächst noch 
durch einen besonderen Vorhang verdeckt blieben. In den • Fröschen» ist das 
1 laus des Herakles im ersten und das des Pluton im zweiten Teil ein und der- 
selbe Bau. Dionysos und Xanthias gehen vom Hause des Herakles gegen die 
Parodos zu; dort finden sie den Kahn des Charon, der entweder aus der Paro- 
dos oder aus dem vorspringenden Paraskenion herauskommt. Nachdem der Kahn 
längs des Proskenion zur anderen Parodos gezogen worden ist, gehen Dionysos und 
sein Diener zunächst durch die Orchcstra (s. S. 192) und kehren dann wieder 
zum Spiclhausc zurück, das jetzt als Palast des Pluton gilt. Ob daran in der 
Zwischenzeit irgendwelche entsprechende kleine Veränderungen vorgenommen wor- 
den sind, mag dahingestellt bleiben. 

Diese Seltenheit des Hintcrgrundwechscls innerhalb der Dramen hat zum 
Teil gewiss in technischen Schwierigkeiten ihren Grund; sie erklärt sich aber 
vielleicht noch mehr aus der Scheu, einen so scharfen Einschnitt im Zusam- 
menhang der Dichtung eintreten zu lassen. Da mit dem Spiclhintcrgrundc auch 
die Orchcstra ihre Bedeutung verändert, so kann ein Wechsel des Schauplatzes 
nur eintreten, wenn auch der Chor sich aus der Orchcstra entfernt hat. Der Zu- 
schauer wird also nicht nur durch die Veränderung des Spiclhauscs aus der Illu- 
sion gerissen, es tritt auch im Fortgang der Auffuhrung eine Unterbrechung ein, 
die nur durch ihre kürzere Dauer von den Pausen zwischen zwei verschiedenen 
Dramen sich unterscheidet. Darum wird auch gerade in den jüngeren Dramen 
trotz der reicheren mechanischen Hilfsmittel, die für einen Sccnenwechsel zu Ge- 
bote gestanden hätten, durchaus an der Einheit des Ortes festgehalten und jede 
Verwandlung des Hintergrundes vermieden. 
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Wir haben so wenige Nachrichten über den äusseren Hergang eines dra- 
matischen Spieltages, dass wir über die Zeit und die Hilfsmittel, über die man 
zur Vorbereitung der für ein einzelnes Drama erforderlichen .Schmuckbauten ver- 
fügen konnte, keine genaue Vorstellung gewinnen können. Aber wie die ganze 
Skcne nur aus Holz und Zeug, aus Pfosten, Bohlen und Leinwand aufgebaut 
war, so wurde natürlich der vordere Teil der Skcne, das Proskenion, ebenfalls 
nur aus StofTen hergestellt, die rasch entsprechend angebracht werden konnten. 

Die Leichtigkeit, mit der einzelne Teile des Skcnengcbäudcs beseitigt und 
verändert werden konnten, ist gelegentlich auch zu Theaterwirkungen wahrend des 
Spieles verwertet worden. In Aristophanes «Wolken» wurde das Dach des so- 
matischen Phrontistcrion zerstört (1485 f.); höhnisch sagt Strcpsiadcs (1494) : 0 Tt 
Betfi; Tt i' a/./.s y *i fcaXfitToXsYeöjxan t«T? Jsxit; ifj; j;x£a$. Wenn dann das Haus 
mit einer Fackel in Brand gesteckt wird, sodass die Bewohner entfliehen, um 
nicht im Rauche zu ersticken, so wird dieser Brand allerdings nicht mit dem 
Realismus vor Augen geführt worden sein, mit dem solche Vorgange in der Zeit 
Neros durchgeführt worden sind (Sucton, Nero Ii); denn das Feuer hatte sich 
schwerlich auf das Haus des Sokratcs beschränken lassen, sondern auch das des 
Strcpsiadcs, die Paraskcnicn und den Schauspiclcrsaal ergriffen. Man wird sich 
vielmehr hier sowohl wie bei der Zerstörung Trojas in den «Troerinnen» damit 
begnügt haben, während des Zusammenbruches der Balken unter Feuerschein 
Rauchwolken aus dem Innern des Hauses aufsteigen zu lassen. 

Zweimal wird in den Dramen des Furipides gesagt, dass der Palast, vor 
dem die Handlung spielt, erzittere und zusammenbrechen werde, Herc. für. 905 : 
tisj tjsti, Oje'/./.a n(tt !<T>;j.a, auu.-(-Tsi Trfyr, (vgl. 1007) und Bacch. 508: ia-/a ia 
Ilr/Otw; u.f/.aGpa JtaTiva;£7ai Tcsjr.uajtv . . . . Tis« tä Xätva xfojtv •/.-.;> z JiäJpsjxa ia!s. 
Schon Aischylos war mit einer solchen Schilderung in der Lykurgie vorangegan- 
gen, vgl. Fragm. 58. Da im «Herakles» sowohl wie in den «Bakchen» auch im wei- 
teren Verlauf des Stückes die Vorderwand des Baues aufrecht steht, so können 
jene Verwüstungen der Paläste dem Zuschauer nur dadurch anschaulich gemacht 
worden sein, dass einige weiter rückwärts liegende und höher geführte Teile oder 
auch nur das Dach des Palastes zusammenstürzen. 

Fs liegt nahe anzunehmen, dass die Vorderwand des Proskenion manchmal 
nur aus bemaltem, in Rahmen gespanntem Zeug bestand, so dass sie teilweise 
geöffnet werden konnte, um in den Fällen, wo man das sogenannte Fkkyklcma 
(s. u.) verwendet glaubt, einen Einblick in das Innnere zu gestatten. In späterer 
Zeit verstand man es, die Vorderwand so aufzubauen, dass sie als Ganzes oder in 
zwei Teile zerlegt narh den Seiten hinweggezogen werden konnte. Ob diese Fin- 
richtung auch schon im V. Jahrhundert bekannt war. wissen wir nicht. Der Hinter- 
gnmdswcchscl im « Aias » Hesse sich auf solche Weise jedenfalls am leichtesten 
erklären. Auch dort, wo zwei aufeinander folgende Stücke einen verschiedenen 
Schmuckbau erfordern, müsste eine solche «scaena ductilis» (die natürlich das Vor- 
handensein von Paraskenicn voraussetzt) von grossem Vorteil gewesen sein, indem 
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man durch das Hinwegziehen der Wand, die dem einen Stücke als Hintergrund 
gedient hatte, mit einem Male den dahinter aufgebauten Spielhintergrund des 
nächsten Stückes sichtbar machen konnte. Nehmen wir z. B. an, dass an dem 
Tage, wo Euripides «Andromcda» aufgeführt wurde, vorher ein Drama dargestellt 
wurde, bei dem ein Palast als Hintergrund diente, so konnte die Eclslandschaft, die 
in der tAndromeda» erfordert wurde, schon vorher hinter der Palastwand aufge- 
baut und, nachdem diese wie ein Vorhang hinweggezogen war, den Zuchauern 
vor die Augen gebracht werden. Und in ähnlicher Weise mag im «Oidipus auf 
Kolonos» der Hain, von dem ausdrücklich vorausgesetzt ist, dass er weiter zu- 
rück liegt (vgl. IOO f.), vorher hinter der Palastwand des vorausgehenden Dramas 
aufgebaut worden sein. Aber auch unter dieser Voraussetzung bleiben, abgese- 
hen davon, dass den oberen Reihen der Zuschauer der Blick auf die hintere 
Dekoration irgendwie verdeckt werden musste, noch manche Schwierigkeiten, 
denen man nicht allein durch entsprechende Verteilung der Stücke auf die ein- 
zelnen Tage entgehen konnte. Bei den Dramen aus dem Ende des V. Jahrhun- 
derts waren zudem die Proskenien immer mehr den bestimmten Voraussetzun- 
gen der verschiedenen Tragödien angepasst und bis ins Einzelne reich verziert, 
sodass sie kaum ohne grössere Veränderung für mehr als ein Stück verwendet 
werden konnten. Oftmals sind körperlich aufgebaute Säulenhallen vorausgesetzt, 
die nicht so leicht wie eine glatte Wand beseitigt werden konnten. Uns Mo- 
dernen drängt sich dabei immer die Erage auf, ob man alle die hierfür not- 
wendigen Arbeiten vor den Augen der Zuschauer vornahm, oder ob man sie 
den Blicken durch einen Vorhang entzog, der das Proskenion ganz oder teil- 
weise verdeckte. In der That hat es keine Schwierigkeit, in einem Spielhause, 
das mit vorspringenden Paraskenien verschen ist, solche Vorhänge anzubringen. 
Wir werden auf diese Erage nochmals zurückkommen, wenn wir die vor dem 
Spielhause in der Orchestra aufgerichteten t Versatzstückc» behandeln werden. 

Im Vorausgehenden sind wir schon mehrfach durch die Angaben, welche 
in den Dramen über die Ausstattung des Spielplatzes gemacht werden, zu der 
Annahme hingclcitct worden, dass wenigstens in einzelnen Eällcn über einem 
Teil des Spielhauses ein Obergcschoss aufgebaut und neben tlcm Hauptbau vor- 
springende Paraskenien angelegt waren. Weitere Aufschlüsse über diese Bauteile 
der Skene lassen sich aus den Erfordernissen jener Spielhandlungen gewinnen, 
bei denen Schauspieler über dem Hause erscheinen, emporschweben oder her- 
abgelassen werden. 

Um Personen auf dem Dache des Spielhauses auftreten zu lassen, bedarf 
es keiner besonderen Vorrichtungen, wenn die betreffenden Personen auf dem- 
selben Wege, auf dem sie gekommen sind, hinter der Vorderwand wieder hinab- 
steigen können. Anders ist es, wenn die Schauspieler, wie dies z. B. bei der 
Darstellung olympischer Götter der Eall ist, weder aus dem Innern des Hauses 
auftauchen, noch nach unten verschwinden dürfen. Sic können auf das Dach nur 
von der Seite oder von rückwärts heraustreten. Dazu ist das Vorhandensein 
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eines Obergeschosses über dem rückwärtigen Teil der Skene oder über den 
Paraskenien erforderlich. Ein noch stärkerer Oberbau ist dann notwendig, wenn 
Personen mit Hilfe irgendwelcher Maschinen über dem Dache der Proskcnicn 
schwebend erscheinen sollen. Ks ist einleuchtend, dass daher gerade diese «Er- 
scheinungen in der Höhe» eine grosse Bedeutung für die Geschichte des Spiel- 
hauses haben. Sic sind unter diesem Gesichtspunkt auch in neuerer Zeit vielfach 
besprochen worden, vgl. v. Wilamowitz, Euripidcs Herakles I, 354, II, 53 ; Boden- 
steiner, a. a. O. 664 I.; Christ, Jahrbücher für class. Philo). 1894, 157 f. Doch 
können wir, da die Urteile über die einzelnen Eälle vielfach auseinander gehen, 
nicht davon Abstand nehmen, nochmals das ganze Material, das für diese Fra- 
gen in Betracht kommt, zusammen zu stellen und zu prüfen. 

Indem wir dabei soviel als möglich die zeitliche Reihenfolge der Dramen 
einzuhalten versuchen wollen, müssen wir uns zunächst mit der Streitfrage aus- 
einandersetzen, die sich an das erste Auftreten der Athene in den lEumcniden» 
(393 f.) knüpft. Auf Orestes' Bitte ist die Göttin vom Skamandcr gekommen (399). 
IvO'v Swixsua' ^"/.Oav ätpu::v r.ilx, stepüv artp piiiäijsa xi'/.xov atyfäs;, xti'iXst; äxjiafci; 
TivJ' i-i^tü^xs' :-/5v. Da sie 399 sagt, sie sei zu Eusse herbeigeeilt, von der ge- 
schwellten Acgis dahingetragen, während sie 395 auf ihren Wagen hinweist, so 
hat man die Verse in verschiedener Weise geändert und v. Wilamowitz ;Heraklcs 
I, 153) hat den Vers 395 als Interpolation ganz ausgeschieden. Für unsere Zwecke 
kommt es wenig in Betracht, ob Athene zu Wagen oder zu Fussc erschienen ist ; 
denn auch im letzteren Falle wird man nicht annehmen dürfen, dass die Göttin 
oberhalb des Spielhauses aufgetreten sei. Wie Apollon und die Eumeniden, so ver- 
kehrt Athene bei ihrem zweiten Auftreten auf demselben Boden wie die Menschen, 
und es ist daher kein Grund zu der Annahme, dass V. 393 durch eine so unge- 
wöhnliche Art des Erscheinens, auf die in den Worten des Dichters keinerlei 
Hinweis sich findet, ihre Wescnsvcrschiedcnheit in äusserlicher Weise betont 
worden sei. 

Schwieriger ist es, ein klares Bild von dem Erscheinen der Okeaniden im 
«Prometheus» zu gewinnen. Prometheus hört das Rauschen fernen Flügelschla- 
ges (124): alO^ip 3' iXafpar; r.-.tpj^ ptxa?; ussuupijet. Die Okeaniden nahen; bei 
ihrer Ankunft erzählen sie (128): ?iXt'a f'ap aSt tafo ittepiivu» ösaT? ipQ&mt up5s£5a 

t;v2s T.i-(iv xpatwvsyipsi H n' Irä^av aJpai. . . . oüOr.v ?' aiteJtXs? 5-/u irTspwrw. 

Sie bleiben in der Nähe des Prometheus, bis dieser sie (275) auffordert: xe!si 81 
Jlajat tä; spstTipicsüsa; TÜ*/a? ixsüaasO'. Der Chor gehorcht (282) : xpoucvtaiTOI Gäxsv 
itpo/.iTtiOs' alO^pa 0' ayvbv ^spsv oitfV&v ixpicismr, y/iiv't -rflJi XtXlj». Die Okeaniden, die 
zu Wagen erschienen sind, heben sich also bis dahin an einem Orte befunden, der 
erhöht über dem Hoden der Orchestra lag. Ganz richtig bemerkt der Scholiast zu 
275 : fautAtn väp aifjsat tiv y.spiv, izw; xb ctxnpsv irr,. Der Dichter hat die 
Göttinnen zu Wagen kommen lassen ; denn er konnte nicht wohl wagen, Okea- 
niden geflügelt darzustellen, und mochte sie doch auch den weiten Weg zum 
Kaukasus nicht zu Fusse zurücklegen lassen. Er giebt also die Flügel entweder 
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den Pferden, die den Wagen ziehen, oder dem Wagen selbst. Auf dem Kypse- 
losladen erscheinen die Nereiden auf Wagen, welche von Flügelpferden gezogen 
werden (Paus. V, 19 2). Da aber im Theater ohne Zweifel Wagen, an deren Rädern 
Flügel befestigt sind (wie am Wagen des Triptolcmos), leichter darstellbar wa- 
ren, so werden wir uns auch das Gefährt der Okeanidcn in solcher Art denken. 
Von vornherein wird man geneigt sein anzunehmen, dass die Choreuten nicht 
alle auf einem Wagen, sondern etwa in Gruppen von je drei auf mehreren Wa- 
gen hereinkamen. 

Aber wo und wie sind diese Wagen erschienen ? Die Scholien, die auf einen 
mit dramatischer Technik vertrauten Mann zurückgehen, sagen zu V. 128: TaSia 
U ?ajw (die Okeaniden) Jia w/avljt äip:3ivsü^ivai- äisssv y*P »ifwOgv Sia'/ivssOai 
xw iy' 5'}5u;' tv 33« Ii 'Üxzavü upsjXaXiT, xau'aaiv tici yi]? ; 287: xaipbv JJJcosi ;ü yspü 
■/.i'trj.xz'u: ifj; nv/avi;; 'Oxiavi; i/.8<iv vgl. 401). Mit iaij/sv^ ist hier offenbar die 
Flug- o<ler Schwebemaschine gemeint ; aber wenn noch in späterer Zeit diese 
|A»iyavt] schwere Lasten nicht zu tragen vermochte (Poll. IV, 126), so kann ihr 
unmöglich in aischyleischer Zeit — falls die Maschine damals überhaupt schon vor- 
handen war — zugemutet werden, einen Wagen mit 12 oder 15 Personen durch 
die Luft zu bewegen; ist aber der Chor auf mehrere Wagen verteilt, so setzt 
dies eine Mehrheit von Flugmaschinen voraus, die auch in den jüngeren Dramen 
nirgends erweisbar ist. Nun sagen zwar die Okeaniden, dass die Wagen herge- 
flogen seien, aber der Zuschauer braucht sie nicht mit eigenen Augen in Lüften 
schwebend gesehen zu haben. Wohl aber geht aus den Versen 275 f. hervor, dass 
das Gefährt bis 282 in der Höhe sich befunden habe. Es muss also seitlich neben 
dem Felsen, vielleicht auch vorne an ihm vorbeiführend, noch ein ebenfalls als 
Felsen oder Fclswcg gestalteter Bau vorhanden gewesen sein, auf dem die Okea- 
niden, vielleicht teilweise hinter Felsen verdeckt, heranfahren konnten. Auf diesem 
Felsweg steht wohl auch lo, wenn sie (747) sagt: tt ä^i' ijasi x£p!:;, äXX' eix 
tv tayei ippiV i|*auTt;v TfJuJ' izb arufXsa x*Tpa;, csw; x(is\ <s%i,^x<jx tüv ffdcvtuv icivwv 
&M(XX£pp, wo die Worte r.iisi ox^aaa mit Rücksicht auf dieselbe Erhöhung ge- 
braucht sind, von der Prometheus gesagt hatte (275): zfJst ?» ßäjat. Der Fcls- 
bau braucht nur eine geringe Höhe gehabt zu haben, da schon die Orchestra 
selbst als hochgelegene Felsgegend gedacht ist. Die Wagen des Chors konnten 
auf einer verdeckten Rampe mittelst Stricke hinaufgezogen oder durch Personen, 
die in den Wagen versteckt waren, weiterbewegt werden. Da dieser niedrige Fels- 
weg fast in gleicher Flucht sich befinden musste wie die Klippe, an der Pro- 
metheus gefesselt ist, so erklärt es sich, dass dieser den Chor anfangs nicht 
sieht, während er den durch die Parodos eintretenden Hermes schon von ferne 
erschaut (941). 

Die Gründe, die den Dichter bewogen haben, den Chor nicht durch die Paro- 
dos, sondern auf dem Felsbau selbst erscheinen zu lassen, sind schwer zu ermitteln. 
"Atszov -fap xaTwBtv JtaX^isOai t«u i?' ii'isu;, meint der Scholiast (128), der noch 
nicht ahnte, aus welcher Kcllerticfc nach der Meinung der Modernen die Chorcu- 
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tcn stets mit den Schauspielern verkehren mussten. Und es ist wohl möglieh, 
dass der Wunsch, die Okeaniden dem Prometheus unmittelbar nahe zu bringen, 
für den Dichter mit bestimmend gewesen ist. In erster Linie sollte aber wohl 
die Täuschung verstärkt werden, dass die Wagen durch die Lüfte gekommen 
wären ; die Freude am Wunderbaren, die das ganze, durchwegs von göttlichen 
Personen durchgeführte Drama auszeichnet, mag dazu gedrängt haben, auch für 
die äussere Darstellung neue und ungewöhnliche Hilfsmittel zu erfinden. 

Gerade diese reiche und umständliche Ausstattung, die das Spiel im «Pro- 
metheus» voraussetzen lässt, hat neben anderen Eigentümlichkeiten der Dichtung 
zu der Annahme geführt, dass die gegenwärtige Gestalt des Dramas erst von 
einem Bearbeiter aus nachaischylcischcr Zeit herrühre (vgl. S. 198). So wahrschein- 
lich diese Vermutung ist, so werden wir doch nicht ohne Weiteres alle die 
Spielvorgänge, welche verwickelte Einrichtungen an dem Schmuckbau voraus- 
setzen, dieser jüngeren Bearbeitung zuschreiben dürfen, wenn wir nicht Gefahr 
laufen wollen, der genialen Phantasie des Aischylos und der Geschicklichkeit 
seines Theatcrarchitcktcn willkürliche Grenzen zu ziehen. Zudem ist gerade die- 
ser Felsweg, der für das Erscheinen der Okeaniden vorausgesetzt ist, auch für 
den weiteren Verlauf des Stückes, für das Auftreten der Io und für das des 
Okcanos notwendig. Denn Okeanos ist wohl auf dem gleichen Wege wie die 
Okeaniden herangekommen (290): tbv ■sTep-JY««»**! TÖvS'sIwvbv y v "I*?< «0|*fwv itep riOu- 
vtav. Als er sich wieder auf den Weg macht, sagt er (398) : Xcupbv y*P ofyov «iO^ps; 
^a(pst x«pj^ T5Tpaaxe/.f ( ; ciuvs;. Das Flügcltier — ein Greif nach der Ansicht der 
Scholiasten (zu 287) oder ein Flügelpferd — braucht natürlich nicht sofort cm- 
porzuschweben, sondern es bleibt der Illusion des Zuschauers überlassen, sich 
den Okcanos, sobald er seitwärts verschwunden ist, in die Lüfte aufsteigend zu 
denken. Versuche, Luftfahrten vor den Augen der Zuschauer ausführen zu las- 
sen, können wir erst für die Zeit des Euripidcs nachweisen (s. u.) und wir werden 
daher Bedenken tragen, die Einrichtungen, die solche Versuche voraussetzen, 
schon für die Zeit des Aischylos anzunehmen. Vieles kann damals, obgleich der 
Grad der objektiv erreichten Illusion nur gering war, nach dem Urteil der Zu- 
schauer befriedigend dargestellt erschienen sein, was man später, selbst als reichere 
Hilfsmittel die Wirklichkeit vorzutäuschen erfunden waren, nicht mehr vor Au- 
gen zu führen gewagt hätte, da die willige Naivetät fehlte, solche Erscheinungen 
ohne Kritik und spöttischen Zweifel hinzunehmen. 

Gleich unsicher muss unser Urteil über die Spiclweise in einigen anderen 
aisehyleischen Dramen bleiben, die uns nur in Bruchstücken erhalten sind. Eine 
bestimmte Nachricht liegt uns über die Anordnung des Spieles in der «Psycho- 
stasie» vor; dort war Zeus dargestellt, wie er die Geschicke des Memnon und 
des Achilleus abwog, neben ihm stand auf der einen Seite Thetis, auf der 
andern Eos, vgl. Nauck, Trag, graec. fragm., S. 8i. Darauf bezieht sich Pollux 
IV, 1 30 : äsb tsD O'jXeveJsu ivto; üzlp axr ( vr;v iv ityti iiriyafvsvTat 610t w? b Ztü{ xxl 
sl sepi aixsv h 'FuysjTajta. Wenn auch diese Nachricht, wie schon der Name 
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btoXoytlov — eine späte Wortbildung — zeigt, auf die Verhältnisse einer jüngeren 
Zeit Rücksicht nimmt, so kann doch auch schon in aischyleischcr Zeit ein sol- 
ches «im Himmel» spielendes Geschehnis, das für sich allein nicht ein Drama 
ausfüllen konnte, kaum anders als auf einem besonderen Schauplatz, der über 
dem Spielplatz der menschlichen Ereignisse erhöht war, vor sich gegangen sein. 
Dass in der Mcmnon-Trilogic, die zu den jüngsten Werken des Aischylos gehö- 
ren muss, schon ein Spiclhaus in Gestalt eines Lagerzeltes vorausgesetzt wird, 
haben wir S. 199 gesagt. Es würde, wie mir scheint, durchaus der einfachen Gross- 
artigkeit des Aischylos entsprechen, wenn wir annehmen, dass die Götter über 
dem Dache dieses Lagerzeltes sichtbar geworden sind, sei es auf dem Dache 
des Zeltes selbst, sei es auf dem vielleicht etwas erhöhten Dache des rückwärts 
liegenden Teiles der Skenc, so dass hier eine ähnliche Raumeinteilung vorge- 
nommen worden wäre, wie sie auf der mittelalterlichen Mystcrienbühne Sitte 
war. Ob Zeus aus dem Hintergrunde (aus der Thüre eines Obergeschosses) und 
Eos und Thctis von den Seiten her (aus paraskenienartigen Flügelbauten) heraus- 
getreten sind, oder ob etwa nach Entfcrnnng eines Vorhanges, der vor dem 
Obergeschoss angebracht war, die ganze Gruppe als ein fertiges Bild den Be- 
schauern sich darstellte, lässt sich natürlich nicht entscheiden. 

Auf die gleiche Trilogie des Aischylos pflegt man auch eine weitere Nach- 
richt, die Pollux IV, 130 in unmittelbarer Verknüpfung mit der soeben besprochenen 
überliefert, zu beziehen: ilj ik yipavs; u,Tj-/ivT]u,a iariv ix u.£Te*ipsu xaia^spsjwvsv iy' ap- 
xrjil ciiiA3To;, u xixpijtai 'Hw; apxäCo-joj tö ««h* to3 M^jxvovo;. Dem Wortlaut nach 
scheint das zu bedeuten, dass Eos mittelst eines herabgelassenen Enterhakens 
die Leiche des Memnon emporgezogen habe; aber gemeint ist vielleicht eher, dass 
Eos selbst daran herabgelassen worden sei, um mit der Leiche des Memnon 
dann wieder emporzuschweben. Da aber auch in dem Falle, dass die Nachricht 
sich wirklich auf den aischylcischcn Memnon beziehen sollte, doch sehr wohl 
der von Pollux geschilderte Hergang erst später an Stelle eines einfacheren, 
ursprünglicheren getreten sein könnte, so müssen wir verzichten, daraus Schlüsse 
für die Skenc der älteren Zeit zu ziehen. 

Eine andersartige Göttcrerscheinung «in der Höhe» ist neuerdings auch für 
die Lykurgie des Aischylos angenommen worden, indem die Vermutung aufge- 
stellt wurde, dass im dritten Stück der Trilogie, das die Raserei des Lykurgos 
behandelte, Lyssa schon in ähnlicher Weise aufgetreten sei, wie im 1 Herakles» 
des Euripidcs (G. Haupt, commentationcs archaeologicac in Aeschylum, Dissert. 
Halcnses XIII, 152). Aber auch für den Fall, dass die späten untcritalischcn Va- 
sen, die den rasenden Lykurgos unter dem Einfluss von Theaterdarstellungcn 
vor Augen führen, wirklich den Stoff des aisehyleischen Dramas wiedergeben, 
wird es fraglich bleiben müssen, ob Lyssa als Person schon von Aischylos selbst, 
oder nicht vielmehr erst von den Vasenmalern, denen solche Personifikationen 
geläufig waren, oder von den Regisseuren, die das Drama den Zeitansprüchen 
des IV. Jahrhunderts gerecht machten, eingeführt worden ist. 
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Auf etwas festeren Hoden kommen wir erst mit den Dramen aus tler zwei- 
ten Hälfte des V. Jahrhunderts. Dass in Sophokles « Aias » Athene unten auf 
dem Spielplatz aufgetreten sei, wird mit Recht jetzt allgemein angenommen. Sic 
ist in diesem Drama eine mithandclndc Person und muss sich auf demselben 
Hoden vor dem Zelte wie die übrigen Rollcnträger bewegen. Wenn Odysscus 
die hinter ihm auftretende Göttin zunächst nicht sieht, so begrüsst sie doch 
Aias (191) als gegenwärtig: yalp' 'AOava, il xapeVrr,;. Ebenso treten in der 
«Alkcstis» Apollon und Thanatos, wie mit ausdrücklichen Worten gesagt ist, vor 
dem Palast auf. 

Nicht minder klar scheint mir aber vom Dichter in seiner «Medea» ange- 
deutet, dass tler Wagen tler Helios-Tochter am Schlüsse des Stückes in der Höhe 
sichtbar gewesen sei. Jason ist herbeigeeilt, um Rache an Medea zu nehmen ; 
er will die Thorc des Palastes öffnen lassen, denn er sowohl wie der Chor 
sind natürlich im Glauben, Medea und die Leichen der Kinder im Innern des 
Hauses zu finden (1314): yaXäte xXfjJa; ü? Tayirra, zpiixsXoi, exX-jtü' ip\izüf, w; \iw 
SmXsOv xaxsv. Aber bevor der Auftrag noch vollführt ist, erscheint Medea : t{ 
tzali xtvsT; xava|A"/Xrj£i; xüXoc, vexpei; epeimöv xäui trp eipYaauivr.v ; waO»at xsvso 
isOJ", d. h. bemühe dich nicht länger, das Thor aufzubrechen, et 8" ij*s3 ypetav 
tyet;, Wf ef ti ßsüXei, yeipt 8* ei pauset? -"t". tsiivJ* syr^t -2Tpb; "HX13; xattjp 
8{Jw5tv -f, jaTv , epuu.a i:sls\klxf yspi;- Wenn es für Jason unmöglich ist, Medea nahe 
zu kommen, wenn er darauf verzichten muss, die Leichen der Kinder zu be- 
rühren (1402), so kann der Wagen Medeas nicht vor ihm auf gleichem Boden 
stehen. Vielmehr hat Medea eines der beiden Mittel ergriffen, die Jason als die 
einzigen Auswege, der Rache zu entgehen, bezeichnet hat (1294): 8el -*ip vtv ^toi 

ase xpusOiJvat xätw tj xnjviv apat swja' ij aiMps; £äOs;, et |xt; Tupävvuv lü\ix3\v 
!(ü3«i 8:xr,v. Die Lösung erfolgt eben, was Aristoteles (Poet. 15, p. 1454 b) getadelt 
hat, äitb u,r ( yavij;. 

Ganz richtig bemerken also die Scholien zu 1317: i>w eVt ->}3j; er:u>!»a xaüta 
XeVei, und zu 1320: eVt i'^su; y*P ~apa?a{veTai i, Mr ( 5eta, i/:jjx£vrj JpaxivTtvsi; ipyun 
xa't jbWTa*0IM> toi; ica;2a; ; vgl. Hypoth. : i?' äpu.a:s; Jpaxivtwv irtepwTwv, 5 r.xp' 
'HXtsu tXa6iv, ir.zysi 'fv*z\Livr t ir.chlpiz%si et; 'A&r.va;. Der von Schlangen gezogene 
Wagen war den Athenern aus den Triptolcmos- Darstellungen geläufig. Medea 
fährt damit auf einer Ncapeler Vase, die etwa dem Ende des IV. Jahrhunderts 
angehören mag (Heydemann 3221 ; Arch. Zeitung XXV 1867, T. 224, 1). Ob 
schon Euripidcs diese Art der Bespannung gewählt hat, oder ob er nach der 
älteren, einfacheren Weise den Wagen selbst mit Flügelrädern versehen hat, 
wie ich lieber annehmen möchte, lässt sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden. 
Die Art der Beflügelung war für den Dichter Nebensache ; das überzeugendste 
Mittel, um anzuzeigen, dass der Wagen, wie das für ein Gefährt des Helios cha- 
rakteristisch ist, durch die Lüfte fliegen könne, bestand darin, ihn in der Höhe 
erscheinen und dann nach der einen Seite (oder nach rückwärts) verschwin- 
den zu lassen, also dorthin, wo das Temenos der Hera Akraia gedacht werden 
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sollte, in dem Mcdca die Kinder begraben will (1379). Die Frage, ob Mcdeas 
Wagen über das Dach der Skcne hingerollt oder mittelst eines Krahns schwe- 
bend gehalten wurde, soll uns noch später beschäftigen. 

In Euripides «Hippolytos» treten zweimal Göttinnen auf, zu Beginn und am 
Schlüsse des Dramas. Wenn Aphrodite V. 51 beim Nahen des Hippolytos sagt: 
äXX' ttsspw ykp TSvSt xaria &r,tjiui azti'/zvia, ... e^u twvJ« ßfaojiai ts-uv, so liegt 
es nahe, dies dahin zu erklären, dass sie ihm nicht begegnen wolle, also auf 
demselben Platze sich befinde, den die Jäger V. 58 betreten. Aber unbedingt 
zwingend ist der Schluss nicht ; denn auch von dem Platze oberhalb des Hau- 
ses muss die Göttin sich entfernen, wenn sie nicht gesehen werden will. Was 
aber die Erscheinung der Artemis am Schlüsse des Stückes betrifft, so möchte 
ich auf Grund der vollkommenen Analogie, welche andere curipideische Dramen 
zu diesem Spielauftritt bieten, als sicher annehmen, dass die Göttin nicht unten 
inmitten der Menschenmenge, sondern in der Höhe sich gezeigt habe. Ohne dass 
ihr Kommen irgendwie vorbereitet wäre, ist sie plötzlich anwesend und ruft The- 
scus an: oe tiv tvixaxplSav Aty^w? x£Xs|axi wat8' ixaxsisai' Ar,.;,. Ii xipr, v' "ApTSjjii; 
ayJw. Vgl. Eur. Suppl. 1183, Hcl. 1642, Iphig. Taur. 1435. Würde die Göttin 
unten auf dem Spielplätze sich befinden, dann müsste sie wohl an ihren Lieb- 
ling Hippolytos herantreten; dieser aber sieht sie nicht einmal, vgl. 1391 : la* 
<L Gstsv üSpifJ; x"»e5|*a" xai y*P * v xaxsT; wv Vjs63u,i;v asu xävexsuffaOtjv lipaf £jt' iv 
Tsüsisi tuait' "ApTiu.i; Oiä ; (vgl. 86). Und die ganze Sendung, die hier Artemis 
erfüllt, indem sie das Geschehene aufklärt und das Zukünftige verkündet, ent- 
spricht genau der Aufgabe, die sonst die in den Lüften erscheinenden Götter 
zu erfüllen pflegen. 

In der « Andromachc » macht V. 1226 der Chor auf «las Erscheinen der 
Thetis mit den Worten aufmerksam: tt xsxfvrTat ; tivs; a!sOavsu,ai öttsu ; xsöpat, 
Xtdrarr' iOp^aari* 5a{jxu» o3e ti; Xeuxv «iOe'pa xsp6iAf.u6n.evo; twv jxxsJjTwv «I'öta? xt- 
oiwv ixiSaivn. Die Göttin erscheint also in der Höhe, vermutlich auf einem Wa- 
gen, wie es für die matronale Gottheit des Meeres das Angemessenste ist, eine 
Auffassung, auf die auch der Ausdruck xopftjAs JsaOai führt, vgl. Troad. 568 : ;evi- 
xoT; 4x' sx«? xsp6|i»uev.i'vr ( v. Dass sie den Erdboden auch wirklich betritt, darf 
man, glaube ich, aus dem Ausdruck xe!;wv txiSai'vgi nicht folgern. 

Im «Herakles» ruft V. 817 der Chocfuhrer : yipsvxzs, stsv fäiu.' jxcp ä:u.wv 
epü; es ist Lyssa, die von Iris geleitet, auf einem Wagen sichtbar wird. Nach- 
dem die Göttinnen den Zweck ihres Kommens aufgeklärt haben, verschwinden 
sie V. 886. Iris soll in den Olymp zurückkehren (872 : 37«;-// i; OS/.ujaxsv x£?a{- 
poua', 'Ipt, ytwarjv xsJa). Lyssa wird sich in das Haus des Herakles begeben 
(873: i!; Jsjasj; 3' VjjAitj ifavrsi JuaiuvesO' 'HpaxX^u;! ; dass sie dabei auf dem Wa- 
gen bleibt, zeigt V. 880 : frilxxiv tv 8t'sp:i3tv ä x:>.jr::vs; äp^asi !' tviijwji xt'v- 
ipsv . . . Aüaua. Ob Iris sich von Lyssa schon vor den Augen der Zuschauer 
trennt, oder ob die ihr V. 872 gegebene Weisung nur Uber den Weg aufklcircn 
soll, den sie nehmen wird, nachdem sie vom Schauplatz verschwunden ist, bleibt 



222 IV. Abschnitt. Das altgriechische Theater nach den erhaltenen Dramen. 



zweifelhaft. Dass Lyssa mit Schlangen ausgestattet ist, wird V. 883 angedeutet, 
möglich, dass auch ihr Wagen damit bespannt war. Oistros, ein der Lyssa ver- 
wandter Dämon, erscheint auf der bekannten Münchener Medea-Vase (Jahn, 810), 
die auf ein nacheuripideisches Drama zurückgeht (Arch. Zeit. 1847 T. III, Wie- 
ner Vorlegeblätter LT. 12 u. ö.), auf einem von Schlangen gezogenen Wagen. 

In den « Schutzflehenden » des Euripides ist V. 1183 Athene plötzlich sicht- 
bar ; sie ruft (genau so wie Artemis im «Hippolytos») den Theseus an: äxsut, 8r,- 
«S, T5Ü;8s 'A6r,vab? Xsyou;, und giebt ihm dann ihre Weisungen. Ganz überein- 
stimmend ist das plötzliche Eingreifen der Athene in der « Iphigenie bei den 
Tauricrn» V. 1435- xs* xsl StidYpsv tivJi xspöjitutis, iva; H;a; : äxouaov xijsä' A&i;- 
vata? t.iyovi. Beide Male erscheint die Göttin ohne Zweifel in der Höhe. Nur so 
lässt es sich begreifen, wenn sie Iphigen. Taur. 1446 auch dem Orestes, der 
nicht mehr anwesend ist, Befehle erteilt: u,a6w» 5", 'Opir:a, xä{ ijtä; ixtsrcXaj, 
xXtiii; Y*P -tj'-f,' xaixcp oi xapüv 8eä;, yf»?v. Xa6o»v j-jaX^a. 

Dagegen tritt Hermes im Anfang des «Ion» vermutlich auf dem Spielpatz 
selbst auf; wie Aphrodite im «Hippolytos», so begründet auch er sein Wegge- 
hen V. 76 mit dem Erscheinen des Ion: aXX' itj 8a?vtiii; fixka ßfaoixat xäJi, to 
xpavOcv ü; äv ixuaOu zaiü; ze'pi. ipü y*P txiatvevTa As;tou y^ vcv tsvS', w; xpb vaoä 
Xapixpä toj xuXüiAaia. Der Ausdruck 2a?vü2r, viaXa ist so vieldeutig, dass Uber den 
Weg, den Hermes einschlägt, verschiedene Ansichten zu Recht bestehen kön- 
nen. Die Worte, xi xpavOtv w; 5v tx[xäQw xatJs; x£pt, haben Herwerden und Klin- 
kenberg (De Euripid. prologorum arte, p. 46) als Einschub bezeichnet ; sie geben 
in der That eine ebenso überflüssige wie dürftige Begründung des im voraus- 
gehenden Verse ausgesprochenen Entschlusses. Wenn wir sicher behaupten könn- 
ten, dass Ion V. 80 aus dem Tempel selbst herausgetreten ist, dann wäre da- 
mit erwiesen, dass Hermes nicht oberhalb des Tempels stand, da er sonst den 
aus dem Adyton in die Vorhalle tretenden Ion überhaupt nicht sehen könnte. 
Man muss aber die Möglichkeit offen halten, dass auf der einen Seite des del- 
phischen Tempels noch ein besonderes Wohnhaus der Priester und Tempcldicncr 
dargestellt gewesen, und dass Ion aus diesem Scitcnhausc herausgetreten sein 
könnte; vgl. S. 206. Athene aber erscheint am Schlüsse des «Ion», wie aus- 
drücklich gesagt ist, in der Höhe, vgl. 1 549 : Ja" t(« g'Txwv Q-jcSsxuv üxip?tXi;c avrrj- 
Xtov xp&Mdirov ixjatvsi Oswv ; Da die Göttin V. 1570 sagt, sie habe ihren Wagen 
angeschirrt, um herzukommen, so befindet sie sich wohl noch, als sie diese 
Worte spricht, auf dem Wagen. 

Zweifelhaft ist, wo das Zwiegespräch von Athene und Poseidon stattfindet, mit 
dem die «Troerinnen» eröffnet werden. Die Aufforderung Poseidons (92): äXX' 
spx' "OXuu.xev xal xepxuvfcu; gsXi« XaSoOna xaipe; ix /epwv xapaSSx«, erinnert zwar 
an die Worte, die im curipideischen «Herakles» V. 872 an Iris gerichtet werden, 
genügt aber nicht, um zu erweisen, dass Athene (ebenso wie dort Iris) oberhalb 
des Proskenions aufgetreten sei. Doch wird man das mit Rücksicht darauf, dass 
hier die Götter mit ihren Voraussagungen dieselbe Sendung erfüllen, die sonst 
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den am Schlüsse des Dramas in der Höhe erscheinenden Gottheiten zufällt, als 
das Wahrscheinlichere betrachten dürfen. Man wird die Worte, mit denen Po- 
seidon V. 36 der Hekabe gedenkt, auch dann nicht gegen diese Ansicht gel- 
tend machen können, wenn Hekabe nicht unter freiem Himmel, sondern in der 
Vorhalle liegend vorauszusetzen ist (vgl. S. 207). 

In ausführlicher Weise wird in der « Elektra » des Euripides das Erschei- 
nen der Dioskuren durch den Chor geschildert (1233): iXX' etJi 5; .j üirlp ixps- 
toctwv fafvsuiC tivs? 8a(u,3vg; Ojwv tüv o-jpaviuv ; oi f'sf Ovr,TÜv y r ,'- i xfXtuOs$* x( 
not' «t; ?avepsr» s^iv flafvs-j« ßpoTofriv ; Sie kommen übers Meer (1241) und ziehen 
durch die Lüfte (1349: 81a 8' a!6sp{a? aTtfy.ovti itXaxb;) wieder weiter zum sike- 
lischen Meer (1347). Man wird sie sich am Liebsten wie auf der bekannten atti- 
schen Lekythos mit der Darstellung der Theoxenien (Fröhncr, Deux peintures de 
vases gr. ; Roscher, Lexikon der Mythologie I, 1 169) auf Pferden, natürlich nicht 
auf lebendigen, in den Lüften schwebend denken. Dass die Götter trotz dieser 
charakteristischen Ausrüstung vom Chore nicht sofort erkannt werden und sich aus- 
drücklich (1239) als Aiiraopoi vorstellen, mag in der formelhaften Manier, mit der 
solche Göttererscheinungen eingeführt zu werden pflegten, begründet sein. 

In ganz ähnlicher Weise wenden sich auch in der kurz nach der «Elektra» 
im Jahre 412 aufgeführten «Helena» die Dioskuren, auf deren Erscheinen dies- 
mal nicht besonders aufmerksam gemacht wird, an Theoklymenos (1642) : ixi- 
r/e; 5pY«« - 8iwsi Ii « Atsuxspst xaXsSjAtv. Als selbstverständlich wird vorausgesetzt, 
dass von der Höhe herab, aus der sie sprechen, ihre Stimme auch bis zu ihrer 
schon auf der Seefahrt begriffenen Schwester dringen kann, die sie V. 1662 
anrufen : as\ jxiv -riS' au8£i, avyfhvu 3' X*vu. Ausdrücklich bezeichnen sie sich 
diesmal als Reiter (1695): tcsvtsv mifOtMtimxt -;>.y * «ätpav. Man darf daher aus 
dem Wunsche des Chores (1495): piXsiTt! *s(f tsstov ap^a 8i' a!6*ps; Wn-svst saT8t; 
Tuv8apC8at, nicht etwa schliessen, dass die Dioskuren zu Wagen erschienen seien, 
eine Darstellungsform, für die ich in der bildenden Kunst keine Parallele wüsste. 

Nach Götterart Uber Menschen erhoben erscheint ohne Zweifel auch Herakles 
in Sophokles «Philoktetes» ; das zeigen seine Worte (1420): äOava-rov ipstr,v isy.sv, 
w; xipiffO' ipäv. 

Deutlich ist auch im «Orestes» des Euripides angegeben, dass Apollon mit 
Helena in der Höhe oberhalb des Palastdachcs, das von Orestes und Pylades be- 
setzt ist (1567), sichtbar wird. *H8' i<m'v, V dpa*' iv atöfpa; stuyat?, heisst es von 
Helena (1631), die fortan in den Lüften die Genossin der Dioskuren sein soll (1636), 
und V. 1683 sagt Apollon : i 7 u 8' 'EX^vtjv Aib; pteXiOpst? ztXaout. 

Ebenso muss Dionysos am Schlüsse der « Bakchen », wo die ersten Verse 
seiner Ansprache und die unmittelbar vorausgehende Partie jetzt in den Hand- 
schriften verloren sind, auf erhöhtem Standplatz aufgetreten sein ; denn das ge- 
ziemt sich für ihn nunmehr, wo er im vollen Glänze der Göttlichkeit erscheint, 
vgl. 1340: TaOt' ei>y\ 6**1*00 iraipb? i%ftf<>>f Xiyw Aisvujo?, äXXi Ztjv6$. 

In der jüngsten der erhaltenen Tragödien, im «Rhcsos», greifen zweimal gött- 
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liehe Wesen in den Gang der Handlung ein. V. 595 tritt urplötzlich Athene auf 
und ruft den Odysseus und Diomedcs an: r.o*. ir, /.ikJvtc Tpwixwv ex ts=iwv y.u.pirTs; 
und Odysseus antwortet (608) : lirttw' 'AQava, fO^^ais? y*P fi'^I* r i v Ts3 850 ouv^Öyj 
yfjpjv. Das ist eine häufige Redewendung, die nicht ausschlicsst, dass Odysseus 
die Göttin sieht; übrigens ist es Nachtzeit, und es wird in dem Drama mehrfach 
und auch in diesem Auftritt auf die (vorausgesetzte) Dunkelheit Rücksicht ge- 
nommen. Obwohl Athene V. 627 sagt : xsi u,rjv xaO' Vjyiä; tiv5' 'AXe'SsrvJpov ßXe'xw 
attr/ovTa, halte ich es doch für möglich, dass sie oberhalb der Zelte steht ; jeden- 
falls würde es dann glaublicher erscheinen, dass sie sich dem Paris als Kypris 
darstellt, und auch ihr plötzliches Verschwinden (674) würde sich so am besten er- 
klären. Ausdrücklich ist diese Art des Erscheinens V. 884 für die Muse angegeben 
durch den Ausruf des Chors: ix, ix. w, «. t{; üirip xifaXfj; Oii;, w ßui/.cD, tbv 
v£:B|*r,T5v vtxpbv iv -/ il P jTv fäf&V* «'jMM*» worauf die Muse sich vorstellt mit den 
Worten : 4päv itipiori, Tpüi;- ^ y*P * v lyzuax MsOua wftsvui «iptqi». 

Diese Prüfung der in den erhaltenen Dramen vorkommenden Göttererschei- 
nungen lehrt, dass es seit den zwanziger Jahren des V. Jahrhunderts immer 
üblicher wurde, die Götter in der Höhe, oberhalb des Proskenions auftreten zu 
lassen. Wenn man diese Thatsachc mit der Erfindung einer neuen Maschine erklärt 
hat, so ist das nur zum Teil richtig. Die neue Weise der Göttererscheinungen hat 
zunächst ihren Grund in der neuen Art der Rollen, die den Göttern in den jün- 
geren Dramen zugewiesen sind. Zu der Zeit, als man unter dem Einflüsse älterer, 
durch das Epos geläufiger Anschauungen an einen unmittelbaren Verkehr der 
Helden, deren Schicksale das Drama darstellte, mit den Göttern glaubte, nahm 
man keinen Anstoss, die Götter auf demselben Boden wie die Menschen auftreten 
zu lassen. Wenn also in den «Eumcnidcn» und im «Aias» Athene unten auf dem 
Spielplatze erscheint, so darf man daraus nicht folgern, dass es damals infolge 
der baulichen Anlage der Skene unmöglich gewesen wäre, eine Gottheit auf oder 
über dem Dache des Spielhauses zu zeigen. Nicht eine technische, sondern eine 
dichterische Notwendigkeit hat den Dichter bestimmt, Athene mitten unter den 
Menschen erscheinen zu lassen. Aber die curipideische Zeit denkt sich die Götter 
anders. Den veränderten religiösen Anschauungen entsprach es nicht mehr, die 
Götter mit den Menschen auf gleichem Boden schreiten, reden und handeln zu 
lassen. Wo sie bei den menschlichen Wohnungen erscheinen, da entfernen sie sich, 
sobald die Menschen nahen. Nur da, wo es gilt, Verborgenes aufzuklären, Wider- 
willige durch Befehle zu zwingen, die Zukunft vorherzusagen, da zeigen sich noch 
die allwissenden mächtigen Götter. Aber auch da erscheinen sie, menschlicher 
Berührung unnahbar, hoch über den Pfaden der Erdenbewohner, wie es Wesen 
übernatürlicher Art geziemt. 

Es ist klar, dass diese Art, die Götter vorzuführen, nicht mit einem Male 
in einem bestimmten Jahre zu allgemeiner und alleiniger Geltung gelangt sein 
kann. Die Götter konnten je nach dem Anteil, der ihnen in dem Plane der 
Dichtung zufiel, in dein einen Drama auf dem Spielplatz, in dem andern in der 
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Höhe erscheinen. So gut wie Aischylos in der « Psychostasie » den Himmelsvater, 
wo er hochthronend über Menschenschicksal entscheidet, oberhalb der Lagcrzclte 
sichtbar werden liess, so gut konnte auch noch Jahrzehnte spiitcr ein Dichter 
einen Gott, um dessen thätige Teilnahme an der Handlung glaublicher zu machen, 
auf dem gewöhnlichen Spielplätze einführen. 

Aber allerdings musste die curipideische Art, die Götter in der Höhe zur 
Lösung der tragischen Verwickelungen erscheinen zu lassen, schon wegen der 
grossen Vorteile, die sie für die dramatische Technik bot, immer mehr sich 
einbürgern. Und nachdem Zuschauer und Regisseur mit dem Gedanken vertraut 
waren, dass die Götter auf dem Spielplatz der Menschen nichts zu thun hatten, 
mag man, wie ich das für Athene- Aphrodite im «Rhesos» annehmen möchte, 
späterhin Götter selbst dann in der Höhe haben erscheinen lassen, wenn sie 
unmittelbar in die Handlung eingriffen. 

In welcher Form erfolgten aber diese Erscheinungen in der Höhe? Dreier- 
lei Weisen der Darstellung sind denkbar : Die Götter konnten entweder auf dem 
Dache des Spielhauses oder auf einem abgesonderten, über dem Proskenion er- 
höhten conventioncllcn Plaue oder endlich in den Lüften über dem Schmuckhausc 
schwebend gezeigt werden. Einen solchen Götterplatz oberhalb des Schmuckbaucs 
glaubten wir oben S. 219 für die «Psychostasic» des Aischylos annehmen zu dür- 
fen, mag nun das Dach des Schmuckbaues selbst oder ein besonderes Podium 
an dem Obergeschoss der Skene als «Himmelsplatz» gegolten haben. 

Dass derlei auch späterhin noch vorkam, zeigt der Spielauftritt in Aristo- 
phanes «Frieden» (175 — 728), der, wie schon die alten Erklärer erkannt haben, 
i-' eipavsO, «im Himmel» vor sich ging. Trygaios, der auf seinem Käfer empor- 
geflogen ist (s. S. 227), kommt zum Hause des Zeus (178), betritt dessen Vor- 
platz und klopft an der Thürc. Hermes tritt heraus und fragt: ziOiv 3psTwv 1« 
xpeetfsXc, . . . s<L; Jsäp' avij/.Q«; ( t S4). Während die Götter sich in die höchsten 
Himmelsgegenden hinaufbegeben haben (199, 207), ist er als Hüter des Hauses, 
in dem jetzt Polemos und sein Sklave wohnen, zurückgeblieben. Als Polemos 
heraustritt, verschwindet Hermes vermutlich in das Haus (232-362), während 
Trygaios sich seitwärts zurückzieht. Der Vorplatz des Hauses, das Prothyron, 
muss also ziemlich geräumig sein. Wenn Kydoimos V. 261 nach Athen, V. 274 
nach Lakcdaimon abgeht, so wird man deshalb nicht besondere seitliche Zu- 
gänge voraussetzen dürfen, sondern Kydoimos wird entweder bcidcmalc durch 
die Hauptthüre oder über seitliche Treppen vom Götterplatze in das Innere des 
Spielhauscs verschwunden sein. 

Offenbar war hier das Haus des Zeus durch ein Obergeschoss der Skene, 
das sich hinter dem als Hürgcrhaus gestalteten Mittelteil des Proskenion erhob, 
oder durch ein besonderes, dem Obergeschoss vorgebautes Proskenion darge- 
stellt. Der Platz vor dem Hause ist der Himmel, vgl. 821 : jxixpsi J' ipäv ivwQiv 
f,!-;'. i^ii-(£ xsl äntb tsipavsO faivijO* xaxs^Qsi; -ivu, ivTeuOr/i Ii r.s/.j -.1 xax:r,0^st£p:t. 
Auch hier lasst sich bei der Freiheit, mit der die Komödie über alle Forde- 
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rungen der Illusion sich hinwegsetzt, nicht entscheiden, ob dieser Platz durch 
das Dach des Trygaioshauses oder durch ein besonderes, darüljcr erhöhtes Po- 
dium veranschaulicht war. Jedenfalls aber beruht ein Teil des Spasses, den des 
Trygaios Himmelfahrt den Zuschauern machte, darauf, dass man von einzelnen 
Tragödien her die Einrichtung eines besonderen, oberhalb des Proskenion befind- 
lichen Götterplatzcs kannte. Und noch in Plautus «Amphitruo» wird auf eine 
ähnliche Raumteilung angespielt, wenn Jupiter 863 sagt : « in superiore qui 
habito cenaculo», d. h. eben t im oberen Stockwerk > (in dem der Speisesaal 
sich befand, Varro L. L. V, 162). 

Aber die einfache Einrichtung, dass das Dach des Proskenion als Vorplatz 
des Götterhauses diente, konnte dem höher entwickelten Illusionsbcdürfnis einer 
späteren Zeit nicht mehr genügen. Man hatte zu häufig Gelegenheit, Menschen 
auf dem I lausdache, das durch Treppen zugänglich war, zu sehen, um es als 
geeigneten Spielplatz der Götter betrachten zu können. Zwar heisst es auch 
noch bei Kuripidcs von den Göttern, die in der Höhe erscheinen, vielfach 
schlechtweg, dass sie ixep Jsjjluv (Her. für. 817), Jsjamv üxip äxpsTXTuv (El. 1232), 
c'xwv Ojsüxwv uTepTÜf,; (Ion 1549) sichtbar werden ; aber aus dieser allgemeinen 
Wendung lässt sich meines Erachtens nicht mit Sicherheit schliessen, dass die 
Götter auf dem Dache selbst auftreten. Denn im Schluss - Auftritt des «Orestes» 
(1567 f.), wo drei Personen J5(*wv eir' axpwv (1547), nämlich auf dem Hausdachc 
stehen, muss V. 1625 Apollon, der die Helena iv a-Ofpo; irruyaT; (1636) zum Pa- 
laste des Zeus (1683) bringen soll, doch wohl über ihnen sichtbar geworden sein. 

Nimmt man einen besonderen, über dem Proskenion erhöhten Götterplatz 
an, so wäre damit allerdings für eine Anzahl der Götterauftrittc die Möglich- 
keit «Icr Darstellung gegeben. In der That kennt Pollux IV, 130 ein Hiz'wftXsv 
irep tf ( v axr ( vf,v tv ityn, und a,,cn Nachrichten wie die des Photius p. 597, 14 : tpa- 
Ytxij sxtjv^,, itfiYr« u.£t£wp3v, if cl tv Oiüv axt-ji) Ttvt; xapiivTt? X£yju«v (vgl. Suidas 
und Tim. Lex. Plat. p. 259 Ruhnken) könnte man in diesem Sinne verstehen. 
Vgl. Cramer, Anecd. Paris I, 19: (xr^avi; .... xal OsjXoYtTa x« ytpavsu;. Frei- 
lich bleibt auch bei einem solchen erhöhten Götterpodium eine Schwierigkeit, 
die als Störung der Illusion empfunden werden musstc. Auch da müssen nämlich 
die Götter, die nicht von unten emportauchen können, vor den Augen der Zu- 
schauer aus einer Thürc des Obergeschosses heraustreten und wieder dorthin 
sich zurückziehen. Dem hätte allenfalls dadurch abgeholfen werden können, dass 
man den als Propylaion gestalteten Götterplatz mit einem Vorhang abschloss, 
hinter dem die Götter mit einem Male hervortreten und ebenso plötzlich wieder 
verschwinden konnten. Oder es mochte in einzelnen Fällen das Obergeschoss mit 
einer Schmuckwand versehen werden, aus deren Öffnungen ein Gott heraustreten 
konnte, ohne dass dadurch der Eindruck einer übernatürlichen Erscheinung beein- 
trächtigt wurde ; das war z. B. möglich, wenn das Obergeschoss der Skcne durch 
eine Felswand verdeckt war, wie in den «Schutzflehenden» des Euripidcs oder im 
«Philoktctcs» des Sophokles. 
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Aber der Gedanke an eine solche Form der Darstellung scheint mir überall 
dort ausgeschlossen, wo es nach den Worten der Dichtung auch für die Zuschauer 
sichtbar gewesen sein muss, wie die Gottheit in der Höhe herannaht (vgl. Kur. 
Androm. 1224, El. 1235). In solchen Fällen konnte ein befriedigendes Scheinbild 
des Übermenschlichen nur dadurch erreicht werden, dass man die Götter nicht 
über festen Boden daherschreiten, sondern über ihn herschweben Hess, sei es, dass 
man sie während der ganzen Dauer ihrer Anwesenheit schwebend erhielt, sei es, 
dass man sie nur zu einem festen Standplatz schwebend heranbrachte und in 
gleicher Weise wieder wegbewegte. 

Der Gedanke, dass die Götter aus weiter Ferne von Fliigclwagcn oder Flu- 
gcltieren getragen durch die Lüfte dahercilen, ist schon von Aischylos in seinen 
Dramen verwertet worden; im t Prometheus» wird eine solche Luftfahrt selbst 
für die Mccrcsgöttcr vorausgesetzt. Aber die Flugbewegung, mittelst derer die 
Schauspieler angeblich auf den Spielplatz gelangt waren, wurde nur in Worten 
geschildert, nicht den Zuschauern selbst vor Augen geführt. Auch für die Annahme, 
dass Eos in der Memnon-Trilogie durch die Luft heranschwebend dargestellt ge- 
wesen sei, fehlt es, wie wir oben sahen, an einem ausreichenden Zeugnis. Wenn 
aber die Zeit des Aischylos vermutlich noch der technischen Hilfsmittel crman- 
gelte, um die Luftfahrt der Götter auch im Theater zu zeigen, so lässt sich nach- 
weisen, dass die nr ( -/av3*otsi der curipideischen Zeit wirklich vermochten, Gegen- 
stände oder Personen in den Lüften schwebend vorzuführen. 

Ein gutes Beispiel für die Verwendung von Hebe- oder Schwebemaschinen 
finden wir in Aristophancs «Frieden», der im Jahre 421 v. Chr. an den grossen 
Dionysien aufgeführt wurde. Hier steigt Trygaios aus dem Hofraum seines Hauses 
auf einem grossen Mistkäfer in die Höhe, V. 80 : 4 JsraiTYj; yap u.su u.ste'wpa; aipct» 
et; t'sv Up' litt ts3 xavOäpsu (vgl. 866). V. 82 wird er über der Hofmaucr 
sichtbar und fliegt empor (V. 93: T.ixoyui}, so dass er V. 164 fingiren kann, den 
Piräus zu sehen. In drastischer Weise schildert er die Furcht, die ihn erfasst, als 
er in den Lüften schwebt (173 f.): off*' w; 5: ;::•/.*, xsjxeri jxuhttwv Xeyw. <L w/xvs- 
■xsii, ■xpisv/t tsv vsOv ü; t|ii' •Jjir, 3ipo?et ti rveUujt r.tpi «» iu.f*}.5v, xst pir, ?'jXa!jst, 
•/eptiaw tbv xävöapsv. Wie Bellerophontes auf dem Pegasos zum Himmel gelangen 
wollte, so wünscht auch er bis zu dem Hause des Zeus zu gelangen. Und er ist 
glücklicher als sein mythisches Vorbild : itxp lypS ttvai tüv 6«wv iu,oi Jsxw, xai 2t] 
xaOspü tv stxiav tyjv tc3 Ali; (177). Während er den Vorplatz des Himmelshauses 
betritt, verschwindet der Käfer; ü ? * apu.«T* iX9wv Zr ( vb; iirpaicr^spst (722), heisst 
es mit einem dem curipideischen Drama entlehnten Verse, der uns über den Weg, 
den der Käfer genommen hat, keinen sicheren Schluss gestattet. Über die Art und 
Weise, wie Trygaios wieder zur Erde hinabkommt, enthält die Komödie auch keine 
bestimmte Angabe. V. 725 erhält Trygaios auf die Frage: c^t' jvw xxra- 
6r,«(*at, die Antwort : Oippit, xaXü;' tt ( JI *ap' auTtjv ttfi Oiiv. Damit wird wohl aul 
eine Treppe verwiesen, auf der vorher die Opora und Theoria neben der Göttin 
Eirene erschienen waren. Hier steigt er dann mit seinen Begleiterinnen ins Innere 
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des Spiclhauscs hinab, um V. 8 1 8 aus der Hofthüre wieder in die Orchestra zu 
treten. Aus seinen scherzhaften Worten (819): w; gaXtirV* ikktt }v äp' tW\> twv 
fcjfo, Ifufl xizivr.xa %s\tilf t -<-> oxilr,, darf kein Schluss über die Art seines 
Abstieges gezogen werden. 

Trygaios war aber nicht der erste, der eine Himmelfahrt im Theater unter- 
nahm. Vielmehr ist sein ganzes Unternehmen nur eine scherzhafte Nachahmung 
der berühmten Luftfahrt des Bcllcrophontcs. Diese hatte den Gegenstand einer 
euripideischen Tragödie gebildet, die, wie aus Arist. Ach. 427 hervorgeht, schon 
vor 425 zur Aufführung gelangt ist. Aus der Parodie des Aristophanes können 
wir noch von der Art und Weise, wie bei Euripides der Aufflug des Pegasos 
dargestellt war, eine Vorstellung gewinnen. 

Gewiss stieg auch der curipideische Bellerophontes aus dem Hofraumc des 
Palastes auf, sodass er erst oberhalb der Vorderwand des Proskenion sichtbar 
wurde. Dass er wirklich schwebend den Zuschauern gezeigt wurde, darf man 
aus den Versen (Fgm. 307 und 308 N.) schlicssen : rOt ypyjsyä/.iv' afpmv T-.ipj- 
ya; . . . iripe;, w sxiipa ju>.).ä;, jzip6w xpr.vaTa virij* tev üzep xe?a/.f|; a:9f!p' lll- 
sOat ffsij?ü), liv cyei sräffu EiviJta. Sein von Zeus veranlasster Sturz vom Pega- 
sos (Schol. II. Z. 155, Schob Aristoph. Pac. 76) war dagegen wohl nicht im 
Theater dargestellt, sondern nur als ein ausserhalb des Spielplatzes geschehe- 
ner Vorgang geschildert. Auch auf diesen Sturz spielt Aristophanes (Pac. 147) an. 
Ftir die Komödie war es natürlich verlockend, dieses Missgeschick des Bellero- 
phontes in scherzhafte Verbindung mit der gefährlichen oder doch unbequemen 
Lage zu bringen, in der sich der an Stricken in der Schwebe gehaltene Schau- 
spieler befand. Wie Aristophanes im «Frieden» die Angst des Schauspielers aus- 
malt, so hat er auch im «Daidalos» die Gefährlichkeit der Schwebemaschine zu 
einem Scherze benutzt, Fgm. 188 K. : j [xv/av:^:«;, i^ix; ßsü'/.et tbv ipsyev ;|ia» 
iiv codd.) ävtxi;, Ä^y«, yaTps s^y/s; 

Während Bcllcrophontcs vermutlich vor den Augen der Zuschauer hinweg- 
schwebte, kam Perseus in Euripides « Andromcda », wie es scheint, von der 
Seite zu dem Felsen herangeflogen, an welchen Andromcda gefesselt war (vgl. 
Fragm. 1 24 N.) : w öss-, t(V ti« y?* ß*p6äpwv äf^u-sOa Toyet r.el0.u> ; 8ii pfou f'xp 
aiO^pi; T€(xvwv xrfXc-jfcv xüa ttOr ( u.' uzs—tpsv. Ob ebenso in der Parodie des euri- 
pideischen Dramas, in des Aristophanes «Thcsmophoriazuscn», Perseus -Euripides in 
der Luft schwebend erschien (vgl. 1012, 1098, 11 15 f.), mag unentschieden bleiben. 
Auch die Frage, ob Iris in den «Vögeln» wirklich flog oder die Bewegung des 
Fliegens nur nachahmte l 197 f.), ist für unsere Zwecke ohne Belang; die be- 
sprochenen sicheren Beispiele genügen, um zu erweisen, dass in aristophanischer 
Zeit eine Schwebemaschinc vorhanden war. 

Durch den «Bellerophontes» des Euripides lernen wir das Jahr 426 als eine 
untere Zeitgrenzc für diese Einrichtung kennen. Zur Bestimmung der oberen 
Zeitgrenzc reichen unsere Hilfsmittel nicht aus. Vielleicht war schon der Wagen 
der Mcdca, der nach den Voraussetzungen der Dichtung aus dem Palasthof in 
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die Höhe stieg, schwebend sichtbar gemacht. Deutlich ist der Hinweis auf eine 
Luftfahrt in der Schilderung vom Erscheinen der Thetis in der «Andromachc» 
( 1228): Ja^uv i?e u; Xcjxt.v atOipa itspOneuV*«; töiv tirz:6:Twv «I>0«a; zeJiwv isi- 
8a;v«t. Ob der Wagen der Lyssa im «Herakles» in den Hof des Palastes hinab- 
gelassen wurde, und Iris schwebend sich entfernte, ist zweifelhaft (vgl. S. 221). 

Dass aber die Verwendung einer Sch webe m aschine für die Erscheinung der 
Götter den Zuschauern in jener Zeit schon vertraut war, scheint mir aus paro- 
distischen Spiclauftritten bei Aristophanes hervorzugehen. Zwar möchte ich nicht 
die Meinung teilen, dass Kuripidcs in den tAcharncrn» in den Lüften schwe- 
bend dargestellt war (s. u.), wohl aber darf man behaupten, dass die Art, wie 
Sokratcs in den «Wolken» gezeigt wird, nach dem Vorbilde solcher «hängen- 
der Götter» erfunden ist. Wie diese in einem Wagen über dem Hause schwe- 
ben, so befindet sich Sokratcs is't xpijiäOpa; (218, 269) in einem Hängekorbc über 
dem Dach. Ks sollten so, in etwas seichtem Scherz, die jj.£T«wp;a5f tr:a't (360) ge- 
kennzeichnet werden, wie schon die alten Erklärer angemerkt haben. In dem 
Gespräche des Sokratcs und Strcpsiadcs wird tlas weiter ausgeführt. Strcpsia- 
des fragt (226) : iitux' äits Tappsä tsü; Otij; isepfpsvel;, «XX' oix ixb Tij; ylJd 
eüiep ; worauf Sokrates antwortet : ci yäp a'v zste e;eDpsv öpOw; xä \t.i:iutpx -pi-;- 
u.*T3, et ycr, x p e jj. i z a ; tb vir;;« xa; zr t * jpjvctJa Xi*Tr ( v xatajA^a; et; tbv opsiffv 
ilpa. et 8' wv -/a^at t£vw xärwQev ejxiiciyv, c!»x £w sslT eüpsv. Und ebenso sind 
in Rücksicht auf diesen Aufenthaltsort in der Höhe auch die Worte V. 225 ge- 
wühlt : «ps6a-ü xat septspsvw tbv tjXtsv, Worte, die Strepsiades V. 1 503, als er 
auf dem Dache steht, spottend wiederholt. Und wie in der äusseren Erschei- 
nung, so ahmt Sokrates auch in seinen Reden die Sprache nach, die die Göt- 
ter «in der Höhe» führen, wenn er V. 223 fragt: tl jxe xaXeT;, wfi^epe ; 

Wir wollen uns begnügen, damit im Allgemeinen die Epoche bestimmt zu 
haben, in der man zuerst Götter schwebend erscheinen Hess. Vielleicht dürfen 
die Kalle, in denen eine Gottheit auf einem schwebenden Wagen gezeigt wurde, 
als die ältesten Beispiele gelten. Kür den Schauspieler war es gewiss beque- 
mer, in einem solchen Wagen zu stehen, als selbst an einem oder mehreren 
Stricken zu hängen. Auf Pferden schwebten wohl die Dioskurcn in Kuripidcs 
«Elektra», wo deutlich auf die Luftfahrt hingewiesen wird (V. 1234: bu y*P tvqt&v 
r,l- xe"XsuO;;, 1349 '- 2i* 3' aiOepfa; (rrei/ivte ->.ax:;l, und das Gleiche dürfen wir in 
der «Helena» voraussetzen, (vgl. S. 223). 

In anderen Källen lässt sich eine bestimmte Kntscheidung über die Korm 
der Göttererscheinung nicht geben. Denn es wäre Willkür, zu behaupten, dass 
von dem Zeitpunkt an, wo man zuerst Schauspieler schwebend vorzuführen gelernt 
hatte, die Götter immer in gleicher Weise dargestellt worden seien. Kür man- 
che Gottheiten mochte es wenig passend erscheinen, sie im Kluge sichtbar wer- 
den zu lassen. Herakles wird im «Philoktetes» des Sophokles wohl nicht hcr- 
angeschwebt, sondern aus einer Spalte des Kelsens, der über der Höhle des 
Philoktetes sich aufbaute, herausgetreten sein. Aber gewiss hat sich im Laufe 
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der Zeit das Auffällige und Ungewöhnliche, das solche Schwebeerscheinungen 
dem Zuschauer im Anfange boten, so sehr abgestumpft, dass man nicht mehr 
viel die Angemessenheit und Wahrscheinlichkeit solcher Spielauftrittc überlegte. 
Und dafür, dass wenigstens seit dem Ende des V. Jahrhunderts die Götter in 
der überwiegenden Mehrzahl der Fälle mittelst Schwebemaschinen gezeigt wor- 
den sind, geben die Fachausdrücke, die für solche Göttererscheinungen üblich 
sind 6e"i; ir.'z u,r,ya*<i?, u.r ( yavf ( / aipiiv, fcbv afp««) einen sicheren Beweis. Diese 
Bezeichnungen könnten sich nicht eingebürgert haben, wenn die Götter einfach 
auf dem Dache oder auf einem erhöhten Podium aufgetreten wären. 

Dank der engen Verbindung, in der diese Göttererscheinungen mit dem 
ganzen Plane der Dichtung stehen, besitzen wir über diese Mediane ältere und 
bessere Zeugnisse als über irgend eine andere Einrichtung des Spielhauses. Die 
Götter, die so unvermutet erscheinen, um die Knoten der tragischen Verwicke- 
lungen zu lösen, haben zu vielfachen Erörterungen und auch zu mannigfachem 
Spotte Anlass gegeben. Schon der Komödiendichter Antiphanes sagt (Fgm. l ) : 
die Tragödiendichter haben es leicht; wenn sie nicht weiter wissen, afpstmv oirup 
üxtj/.sv tt,v u,r,y3vf,v, x»': tsT; Oiwj^vnjiv ässypMvrw; 5-/11. Ähnlich äussert sich Plato 
(CntyL 425 d : si Tpavw?;£, cztiJav Tt äsipümv, ixt ia; u,y;yava; xataftjYSjji Ossj; 
arp:vT«;. Genauer hat dann Aristoteles diese Frage der dramatischen Technik 
in seiner Poetik besprochen (cap. 15, 1434): favcpiv sjv srt xat tä; >.i«t; twv 
jxvOwv i; ajtsO ttl "0 pij9jy ju;i5a(vsw xa: [if, üsztp h -i) Mr,!sta äitb u.r,yavJj;. . . 
ä"/."/.ä i^v/avf, ypr,(rr^5v ez: ta s;w t:ü JpäjAaxs; ^ cia zpb tjj y^Y 6vsv > * '•'X s ^ v 
Tt fvdpuxov iiJcvat, f, coa üsttpsv, a Jt?Tai zpiayspi jst»c. 

Die Wendung afpstv lehrt, dass die Götter in der Höhe, über dem 

gewöhnlichen Schauplatz emporgehoben, gezeigt wurden. Aber auch w/zvip a'peiv 
ist ursprünglich nur eine verkürzte Ausdrucksweise für Ossj; jAtjyavf, atpstv, wie 
noch der Sprachgebrauch der jüngeren Zeit erweist, s. Plut. Quacst. conviv. 
VIII, 7-4 Ei ipa-^xü; u.r ( yavr;v a'pavT!;, JtÜTTwOe tü Oioj tsj$ ävTi/.^YSVTa; vgl. 
IV, 665 E); Thcm. IO: tiiixcp tv TpavwJia iAtjyavrjv äpa;, nju,eTa 2aiu.svia xa't ypr.s- 
^.jj; ir.?,\'ii ajTsT; ; Lysander 25 : ürcsp t* TpavuJia tA>i/avT;v a-rpuv tz't —v; zs>.;- 
ta? Asyia xjOiypr.rra xa't ypr ( 7j«.:j; su/extOei (vgl. Thcm. 32 und De esu carnium 
I, 996 B) ; Hero de automat. bei Thevenot, Mathem. veter. p. 264: itr^xtr, ii xa't 
a'/uO'v Tsj xtvaxs; iitfpOi] (für das Erscheinen Athencs, vgl. R. Schöne, Archäol. 



Dass aber auch die Formel 6si; ass jiyjyavf;;, die schon im IV. Jahrhun- 
dert sprichwörtlich geworden war (vgl. Menander, Fgm. 227 und 278), sich auf 
dieselbe Schwebemaschine bezieht, geht aus der ältesten Litteraturstclle, in der 
uns der Ausdruck begegnet, einem Fragment des Dichters Alexis (126 K.), mit 
voller Deutlichkeit hervor. Aristonikos, so heisst es dort, hat ein Gesetz ein- 
gebracht, dass die Fischhändler nicht mehr sitzend, sondern nur stehend ver- 
kaufen dürfen, übers Jahr wird er ein weiteres Gesetz vorlegen, dass sie nur 
hängend, von der Maschine herab verkaufen sollen: tii' t!« tiaxi ?r,at vpä^jiv 
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xptnajifvsu; (seil. sw7.»?v) xat Oärrsv iscscVis'J't tsj; wvsajAevsu;, isc u.r;yavf!; su/.cDv- 
T£« wisep s J . <Us£. Hier ist deutlich gesagt, dass tlic Götter an der Mcchanc 
hangen; sie müssen also mittelst Stricken an einem Krahn befestigt gewesen 
sein, und es ist verstandlich, dass diese Situation, wie Alexis andeutet, nicht 
als besonders angenehm galt. 

Wahrscheinlich wird man auf dieselbe Schwebemaschine auch die Wendung 
Ots; ist |*v/avfj{ beziehen dürfen, die uns bei dem Verfasser des Kleitophon (407 A) 
begegnet: 1*5' iJixu;. . . xäX/.'.ma Xe'ysiv, issts istTt|jiwv ist; ivOpcösct;, wisep ix\ 
Hr./aviU Tpay ixi !» «ixveti Xfywv' ~ s? f^ftaöi wvÖpusoi, wenn man nicht etwa 

die Lesart ist ffxrjvfj; TpavtxiJ; bevorzugen will, die Timacus in seinem Plato- 
text vorgefunden zu haben scheint (Lex. l'laton. p. 259 Ruhnk.). Vgl. Schob 
Arist. Pac. 80 : afpstai ist jiv/avr;;. 

Auf Grund dieser Zeugnisse des IV. Jahrhunderts dürfen wir nunmehr die 
Verwendung der Mediane bei Göttcrerschcinungen mit voller Sicherheit schon 
für die curipidcischc Zeit in Anspruch nehmen. Damals ist, wie wir wissen, 
der dichterische Kunstgriff aufgekommen, die himmlischen Götter urplötzlich 
selbst erscheinen und alle Wirren ordnen zu lassen. Die Form, die für die 
Darstellung dieser Götter im IV. Jahrhundert üblich war, darf ohne Weiteres als 
Erfindung des Euripidcs (oder eines seiner Zeitgenossen) betrachtet werden, da 
spätere Dichter keinen Grund haben konnten, sie zu verändern. 

Die Verse des Alexis geben uns aber andrerseits auch die Gewissheit, 
dass die von den Lexikographen uns übermittelten Nachrichten über Schwebe- 
maschinen (A. Müller, S. 152 f. und Crusius, Philo). [889, S. 697 f.) auf tlic Mediane 
des V. Jahrhunderts zu beziehen Bind. 

Line auf Didymos zurückgehende Nachricht bei Zenobios, Mill. III, 1 56 (l'lut. 
Prov. 116) erklärt den Ausdruck xpiir,; $xyi'.wr t ; : xpaJr, . . . i, äyxupt';, if' r,; s\ 
issxptTa't iv ia(; Tpaytxar; sylt^x".; ü-apiüviat, Oi:j [xtiAiijjisyjt isifavsiav, Cumfjpst xat 
Tatvtat; xa?eiXr,|ji|j^v:i, vgl. Hcsych. s. v. xpa?r; : . . . iyxjpt;, i; r;; Ävi^stsvtj iv Tat; 
Tpaytxa?; |«jy_ava?; ist?atvi|ASvsi, Schob Ar. Pac. 727. Kpä5r,; payefaqc ist, wie Crusius 
erkannt hat, eine Wendung aus einer Komödie, in der die Mediane spottweise 
als xpä?T; bezeichnet war, und wenn Pollux IV, 128 sagt : s i' iixh iv Tpaywji'a [mj- 
"/*v^, 'süto iv xwu.w5ta xpaJr;, so hat er (was ihm auch sonst begegnet ist) eine scherz- 
hafte Bezeichnung irrtümlich für einen besonderen Fachausdruck angeschen. 

Auf die Mediane dürfen ferner auch die Angaben bezogen werden, die über 
eine Hebemaschine Namens iwprjua gemacht werden. Während Pollux IV, 128 sagt: 
i, u,r,yavT ( it Jiixvuat xat ijpw; tsü; iv äipt, BiX/.ipe? ivra; r t Iltpii'a;, nennt das 

Scholion Ar. Ach. 80 die Maschine, auf der Trygaios, der Nachahmer des Bcllero- 
phontes, emporsteigt, iwprjjjta (Suidas s. v.) : iv airi) Ii xarijysv 7si; Gssü; xat toj; iv 
äipt Äa/.:5vTa;. Kr schöpft wohl aus derselben Quelle, aus der die Nachricht des 
Pollux IV, 131 stammt : atwpa; 2' äv «sei; tsj; xa>.w;, et xa-t;pTr ( vT*i i; «i|»sa< äveyew 
tov; ist tsü äips; fiptsQxi J:xs5vTa; r,pu>; r, Gisj;, vgl. Rohde, de Pollucis fontibus 62. 

Endlich darf man für die Kenntnis der Mediane auch noch die Erklärung 
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verwerten, die bei Bckkcr, Ancrd. I, 232 für die •-c'pavsi gegeben wird: tv tfl 
axrjvf, äp-a;, xaTasxuaJiAc'v:; äxb ts5 jAr.yavcxiisO, t; cj 5 isxtuajjxiv:; xpijAajAjvs? ? 
Crusius ji::xpiTi;; TpavM?*! (Etym. m. 228, 2). "Apra; ist ein an Tauen beweglicher 
Fanghaken, der zu Kriegszwecken vielfach verwendet wurde ; hier ist damit offen- 
bar dasselbe Werkzeug gemeint, das in den Erklärungen der xpäit; als 
bezeichnet ist. Pollux IV, 130 hat, wie er das oftmals thut, nur einen besonderen 
Fall, in welchem die yt'pavo; zur Anwendung kam, verallgemeinert, wenn er sagt: 
^ 21 y^P* v s? JßKfX* rl iV L * * 5TIV Jtitsüps-j xatastpijjisvsv t?' apsayij nj^a?:;, 10 xe"ypr ( Tai 
Hm; apxä^uja ib »mja* tb Me>v:na;. Mag man nun diese y^pav;;, die bei Cramcr 
Anccd. Paris. I, 19 neben OjsAivstjv und \lt,-/xvt, unter den Theatererfindungen der 
klassischen Zeit genannt wird, der Mcchanc gleichsetzen oder als eine Spielart 
der gewöhnlichen Schwebemaschine betrachten, jedenfalls sind alle diese Ma- 
schinen nach dem gleichen Grundsatz gebaut : an einem drehbaren Krahn ist 
mittelst Tauen (aiüpat , Fanghaken (aptta;, *•(%■*?{;; und Binden Oarf.ps; ein 
Gegenstand oder eine Person so befestigt, dass sie in der Schwebe gehalten und 
bewegt werden kann. Dazu stimmt auch, dass die [Mjyavf; sehr schwere Lasten 
nicht zu tragen vermag (Pollux IV, 126). 

Noch wäre hier einiger Stellen späterer Autoren zu gedenken, in denen von 
Göttcrcrschcinungen a-b [iv/avij; das Zeitwort txxjx/.stv gebraucht wird, vgl. Lukian, 
Philops. 29 : xai ts tsD Xsvsu, 8ebv a-b jxr.yavf;; i-sijxjx/.T,0<;vai u,:i ts5tov jsb TiJ; 

Tjyr,;. Philostr. V. Apoll. VI. II, p. 245: ?w>.5JS?{a; * ( TTr,6i!; tl xcx:3)Ar l pt£'vr,;, f,v i; t: 
xpiisipsv 'Iv?:: sT'O.avti; if j'}r ( >.i;; xa's Öt:a; u.r ( yavij; exxjx).:3aiv. Damit ist zusam- 
menzuhalten die Nachricht bei Bckkcr, Anecd. I, 208 : w/xvr, i«i -apä ts?; xu>;u- 
xz\; ixxjxX^;j.aT:; Tt £?2s? «b ctjvO^xt;; zpb; 1 f£p£tat i (üitixpitt;; ergänzt Crusius) =!; 
ir,v 5xr ( vf ( v Jsi;;«; yapi-* Gss5 f, iXXttl ttvb; r.pws;. Wie hier «xxjx/.r.jjia, so scheint dort 
ixxyxV.itv von der Schwebemaschine verstanden werden zu müssen, sodass es etwa 
tibersetzt werden könnte : «mittelst des Krahns herausrollcn». Doch dürfen wir 
das mit Rücksicht darauf, dass ixxjxXsiv im späteren Sprachgebrauch auch in 
übertragener Bedeutung verwendet wird (s. u.), hier um so eher unentschieden lassen, 
als diese Zeugnisse aus der Kaiscrzcit für die Maschine der curipideischen Zeit 
ohne Bedeutung sind. 

Fragen wir nunmehr, was die Schwebeerscheinungen über die bauliche Anlage 
der Skenc lehren, so ist zunächst klar, dass die Verwendung eines Krahns ein 
Obcrgeschoss voraussetzt. Dagegen ist es ein Irrtum, wenn behauptet worden 
ist, dass die [«.tjyavf, eine Überdachung des Spielplatzes mittelst eines «Schnürbo- 
dens» erfordere. Um den Balken, an dem die schwebenden Gegenstände hängen, 
den Blicken der Zuschauer zu entziehen, genügte es, das Dach des Obergeschosses, 
aus dem der Balken mit dem Krahn hervorkam, ein wenig vortreten zu lassen, 
oder ein besonderes kleines Vordach anzuordnen. 

In der Regel war Wohl der Krahn in der Mitte der Skenc so angebracht, 
dass er entweder nach vorne über Rollen vorgeschoben oder aber nach der 
Seite gedreht werden konnte (vgl. S 10S). Diesen Platz hat die u.r ( yavij in dem 
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von Ilcron beschriebenen Automaten -Spiclhaus (vgl. Archäol. Jahrb. V, 75), bei 
dem ebenfalls durch ein Giebeldach ( isri; j Sorge getragen war, dass die Ma- 
schine vor den Blicken der Zuschauer verborgen blieb. Doch ist es wohl mög- 
lich, dass auch schon im V. Jahrhundert häufig der Krahn an dem linken 
Seitenbau angebracht war, wie dies späterhin üblich gewesen sein muss, vgl. 
Pollux IV, 128: V; (ATjyavf, . . . . xsTiai xata ttjv äptffxspäv iräpsJsv, üsip ttjv oxijvr.v 
■:b utjo«, Schob Luc. Philops. VII, p. 537 Lehmann: ivwO'v üsep xä; r.xp' ixä- 
tipa Tf|; (Uok;; tsD Oiirpsu Oüpa; .... jAYj'/avwv Jas jjitTSwp'.^siAt'vtov e; äpirr£p(T>v 
Oio-j; xat r,pu>x; svtsivi't saptjOy. Vielleicht ist es kein Zufall, dass überall dort, 
wo in den Dramen bei den in der Höhe erscheinenden Personen ein Hinweis 
auf eine bestimmte Seite gegeben ist, immer die « Seite des Meeres » gekenn- 
zeichnet wird; zum Meere hin sprechen die Götter Iph. Taur. 1446 und Heb 
1662; in den Piräus sieht Trygaios im «Frieden»; über das Meer kommt der 
euripideische Pcrseus. 

Line Notwendigkeit, einen Krahn in dem Obergeschosse der vorspringenden 
Paraskenien vorauszusetzen, liegt in den erhaltenen Dramen nirgends vor. Eine 
solche Annahme würde sich dort aufdrängen, wo Gegenstände aus der Höhe 
bis auf den Boden der Orchcstra herabgelassen oder von hier aus hinaufgezo- 
gen werden müssen. Ich wüsste hierfür aber — abgesehen von der unklaren Notiz 
des Pollux (IV, 1 30) über die Entführung der Leiche des Memnon — kein Bei- 
spiel namhaft zu machen. Vielmehr bleiben in allen vorhin besprochenen 
Auftritten die schwebenden Gestalten in der Höhe des Proskenion ; wer von 
dort bis zur Fläche des Spielplatzes herabsteigt, der benutzt dazu nicht mehr 
die Schwebe m aschine. Das gilt auch vom Perseus und Bcllerophontes des Eu- 
ripides ; denn der Felsen, zu dem der Frstere hcranschwebt, erreicht mit 
seiner oberen Abschlussfläche mindestens die Höhe eines gewöhnlichen Proske- 
nion, und Bcllerophontes ist ebenso wie Trygaios erst hinter und oberhalb der 
Proskenionwand schwebend sichtbar geworden. Auch Euadne, die bei ihrem 
Sprunge vom Felsen (Eur. Suppl. 1045) vielleicht mittelst der Schwebemaschine 
herabgelassen wurde, verschwindet schon in der Höhe des Proskenion für die 
Zuschauer, da der Scheiterhaufen, in den sie springt, mindestens diese Höhe 
hatte und vermutlich von der Mauer des Bezirks halb verdeckt war (vgl. S. 206). 

Noch bliebe die Frage zu erörtern, in welcher Weise das Obcrgcschoss 
ausgeschmückt wurde, um für solche «Erscheinungen in der Höhe» als geeig- 
neter Hintergrund gelten zu können. Da aber hierfür bestimmte Anhaltspunkte 
fehlen, so wäre es müssig, Vermutungen über die Kunstmittel aufzustellen, mit 
denen man z. B. den Ausfahrtsplatz der Götterwagen und den Platz ihres Vcr- 
schwindens zu kennzeichnen versuchte. Möglich, dass schon im V. Jahrhundert 
die atöipia r>.i? (Eur. El. 1349, Or. 1631) durch bemalte Vorhänge oder coulis- 
senartig vorgeschobene Wände an dem Obergeschoss der Skene angedeutet war. 
Schwarze und weisse Vorhänge, die st; tüs::v yf,; xat cjpavcD bemalt waren, wer- 
den in der späten und verwirrten Notiz, Gramm, de Comocd. XX, 28 (Dübner) 
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erwähnt. Eine nr,vr t mpisipijxfvr, wird mit der Verwendung der Mechane von 
Plutarch de esti carn. I, 996 B in Verbindung gebracht, wodurch man an die 
Periakten bei Poll. IV, 1 26 und Vitruv V, 6, 8 erinnert wird. Doch wird man 
derlei schwerlich schon der curipideischen Zeit zuschreiben dürfen. Dagegen mag 
der für spater bezeugte Brauch, auf die Gottercrscheinungen durch Donnerschläge 
aufmerksam zu machen (Vitruv V, 6, 8), schon in jener Epoche seinen Anfang ge- 
nommen haben, vgl. Eur. Androm. 1226: tu, Jti, v. xtxtvr.Tat : two; a ; .3$av;;j.ai Qtfou | 
Die Bedeutung der Sch webe masch ine für die Entwickclungsgcschichtc des 
Spielhauses liegt vor allem darin, dass durch sie die Notwendigkeit, die tragische 
Skene zweigeschossig zu bauen, die früher nur in Einzelfällen eingetreten war. 
immer regelmässiger sich einstellte. Denn seit der curipideischen Zeit ist, wenn 
auch nicht in jeder Tragödie, doch gewiss wenigstens in einem der an dem- 
selben Tage aufgeführten drei Stücke die Schwcbcmaschine verwandt worden, 
sodass es sich empfehlen musste, von vornherein das Spiclhaus für die Tragödien 
mit einem übergeschoss sowohl über dem Mittelbau wie über den Paraskcnicn 
auszustatten. Dagegen mag man an den Tagen der Komödien - Aufführungen, 
abgesehen von den Fällen, wo in einer Komödie die Maschinen der Tragödie 
verwendet wurden, sich noch längere Zeit mit dem einfacheren und niedrigeren 
«komischen» Spielhausc begnügt haben, bis man die Oberbauten der Skene als 
feststehende, Conventionelle Zuthaten anzusehen sich so sehr gewöhnt hatte, dass 
man sich durch sie auch bei «komischen» Proskenien in der Illusion nicht mehr 
stören Hess. 

Von ungleich geringerer Bedeutung für die Geschichte des Spielhauses sind 
die anderweitigen Vorrichtungen, mit denen die Skene zum Zwecke bestimmter 
Spiclvorgänge ausgestattet war. Da wir von diesen Maschinen zumeist kein 
anschauliches Bild zu gewinnen vermögen, so brauchten wir ihrer in diesem Zu- 
sammenhang kaum zu gedenken, wenn nicht die neueren Erklärer einigen davon 
eine grosse Rolle bei den Aufführungen der klassischen Dramen zugewiesen 
hätten. Aus diesem Grunde müssen wir vor Allem noch dem sogenannten Ekky- 
klcma eine besondere Aufmerksamkeit widmen, wobei wir uns freilich leider 
weniger mit Überlieferungen der Alten als mit Behauptungen der Modernen zu 
beschäftigen haben werden. 

Dass es im antiken Theater eine Vorrichtung namens Ekkyklema gab, ist 
ausreichend bezeugt, und die alten Erklärer haben es als sicher betrachtet (vgl. 
Cramcr, Anccd. Paris. I, 9 u. A.), dass diese Maschine schon im V. Jahrhundert 
bekannt war. Um die Richtigkeit dieser Annahme zu prüfen, werden wir zunächst 
ül>er Beschaffenheit und Zweck des Ekkyklema uns Klarheit zu verschaffen und 
dann zu ermitteln suchen, ob in den erhaltenen Dramen Spielauftrittc vorausge- 
setzt sind, die ohne derartige Vorrichtung nicht durchführbar waren. 

Eine ausführliche, aber wenig klare Begriffsbestimmung der Maschine giebt 
PolltlX IV, 128: xa'< t'o jiiv ix%j%/.r,\ix iz\ $j>.wv {i'!/r,/.iv ßiOp:v, <*> tatxsitai Gpivs;" iii- 
xvv« Ii t* üss <jxr ( vr,v iv tat; etxiat; äirippr.Ta ~pa-/6£via" xai xh pf|u.a tsO spysj xa/.sCtat 
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ixxuxXtrv if' ol II iiji'ftxxK lxxvxXr,|Aa, eiffxüxXr,iAa ivani^Tai" xat '/P*J «Dto vseToOat 
xaö' ixisxTvjv ftypav, sisvi't xa6' exioTtjv 3 : .x(av. Der erste Satz bezieht sich offenbar 
auf einen besonderen Fall, in dem das F.kkyklema zur Anwendung kam. Aus 
den Worten : i?' s3 ii t'iaiyitn, gewinnt man die Vorstellung, dass das Ekky- 
klema heraus- und hineinbewegt werden konnte, dass es also eine Art Wagen, 
ein auf Rädern stehendes Traggeräte gewesen sei. Und damit vereinen sich 
auch einige Angaben der Scholiasten, vgl. Schol. Aesch. Choeph 473 : ix\ ixxu- 
xXr^ais; spi:xi ts :>'< j-x:x, Schol. Arist. Thesmoph. 96 : tsi «xx-jxX^iJurrs; y*P «a'-vetai 
(Agathon). Auf einen massigen Umfang des t Wagens» deutet der Umstand, dass er 
bei jeder Thüre vorhanden war, und dass auf ihm bald ein Opjvs;, bald eine einzelne 
(sitzende oder gelagerte) Person, bald ein Paar Leichen bewegt worden sein sollen. 

Min ganz verschiedenes Bild von dem Ekkyklcma geben andere Nachrichten, 
in denen von einem Drehmechanismus die Rede Est Am ausführlichsten ist Schol. 
Arist. Ach. 408 : exxixXr.na 3i Xi-yeTat tAij/a/Tipa ^tiXivjv tpi/au; */ sv » xepiarps- 
?i}X£v3v ti JaxjO'Ta ?v5sv w; h otxta irpamaOai xat tat; ?;w {fttfowt, Xe^w Je tst; 
Oiatat;. Vgl. Schol. Clcm. Alex. Protrcpt. cd. Klotz IV, 97 : oxi3i; Tt CnciTpoyov ixT3«(r) 
tij; ffxtivjj;, sZ orpsjsjAt'vsu iJixtt xä £jw tsT; ^avtpä yfvtjflat. Damit stimmt die 
Spiclwcisung Schol. Nub. 184: 4pä S"t w; jiXoasfS-j; X3|*ü/Ta? uTpa^vTs; tsO jxxj- 
xXT.jiats;. Hier ist offenbar dieselbe Maschinerie gemeint, die Schol. Aesch. Kum. 
64 vorausgesetzt wird : xai SVjTc'pa Ü y^ JT3K t*nonh. orpafi'vTa -fap i*r ( xav^aia 
IvitjXa xett! ?ä xarä ib u,avtstov w; e"-/äi. 

Bei einer Reihe anderer Zeugnisse, in denen von einem Ekkyklcma gespro- 
chen wird, lässt sich leider nicht entscheiden, in welcher Bedeutung das Wort 
verwendet ist. 

In den Scholien zu Euripides «Hippollytos» wird bei dem Vers 172 : (aXX' f,5* 
Tp5?"a« Y £ P aia *P- Ojpüv t^v it xs^cuj' £;o» nsXäOpwv) angemerkt: to8to oix»i[jt£tu»Tat tw 
\z:z'.i-.x sri xatTst TÖ> cxxuxXi^piaTt */pid[X£vo; TS ixxs^svffa spsjiOTjxe icsptjuü;. Da- 
raus hat v. Wilamowitz (Euripides Herakles I, 153) geschlossen, dass in helleni- 
stischer Zeit der betreffende Auftritt des «Hippolytos» im Innern des Hauses mit- 
telst des Ekkyklema gezeigt worden sei, und dass daher Aristophancs gemeint 
habe, der Dichter widerspreche sich selbst mit dem Worte ixxsu.iCsuo-a. Leider 
ist in dem andern Scholion zu der Stelle der Text zu verdorben (vgl. Trendclcn- 
bürg, Grammaticorum Graec. de arte trag, iudicia, S. 29), um über die Meinung 
des berühmten Grammatikers Klarheit geben zu können. Aber der Dichter hat mit 
soviel Nachdruck gesagt, dass Phaidra e^w $3[aü>v sich befinde (179), dass ein 
sorgfältiger Erklärer ihm kaum die Absicht unterlegen konnte, den Auftritt V. 
176 f. im Thalamos spielen zu lassen. Nur frageweise möchte ich daher auf die 
Möglichkeit hindeuten, dass mit ixxuxXr.ua hier wie bei Pollux IV, 128 ein «Rä- 
dergestell» verstanden werden könnte, sodass der Tadel sich nur gegen das 
Wort xojifleiv «heraustragen» richten würde, da doch Phaidra auf einer Klinc 
(JeVvta xo(tt ( ;, 180, vgl. 203 ), die auf Räder gestellt war, herausgebracht, oder 
«hcrausgcrollt» wurde. 
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Unklar ist auch die Vorstellung, die der Scholiast zu Soph. Aias 346 mit 
dem Ekkyklcma verbunden hat, wenn er sagt : ivTaSOa ixxüx/.r ( u,i tt ytvtTat, tva 
«yatvf, £v uisci; i Ata; irsiu.y(st; .... 5«{xvj-:ai Ii füMtTMuivs? ixsta;-» twv 

pvitov xaÖTj|Asv;;. Dass damit nicht ein «Wagen» oder eine «Rollbühne» gemeint 
sein kann, zeigt die Wortverbindung; es scheint vielmehr ganz allgemein auf das 
Eingreifen einer Maschine hingewiesen zu werden durch die Aias im Inneren des 
Zeltes sichtbar wird. Möglich ist aber auch, dass sowie 4xxux}.£(ff9at im Sinne von 
exxa).i-T£3Öat gebraucht wird (s. u.), so hier die Wendung lxxüx/.r ( jAa ti ffm« nichts 
anderes besagen soll als : yavTasta fivnxi oder s$i; Y tveTatl (Schol. Aesch. Eum. 64). 

In allgemeiner Bedeutung scheint ixxüxXr ( [ia auch von jenem Grammatiker 
(Bekkcr, Anecd. I, 208, 9) aufgefasst worden zu sein (S. 232), der die Mcchanc 
als i%%j%\i l \tx-st Tt etJs; erklärte, wobei er vielleicht an Göttcrcrscheinungen 
dachte, die mit Hilfe von Drehmaschinen bewerkstelligt wurden, vgl. Vitruv 
V, 6, 8; Poll. IV, 126. Wenn endlich in einigen Nachrichten das Ekkyklema der 
Exostra gleichgestellt wird, so hilft uns auch das nicht weiter, da wir auch von 
dieser Exostra, die tibrigens in anderen Nachrichten als selbständige Vorrichtung 
neben dem Ekkyklema genannt wird, uns kein klares Bild machen können. 

Jedenfalls geht aus allen diesen Nachrichten hervor, dass das Wort ixxti- 
xXijn« in wenigstens zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht worden ist. Der 
eine Teil der Erklärer denkt sich tiarunter ein rollendes Gerät, auf dem etwas 
«herausbewegt» wurde, der andere Teil versteht darunter eine Vorrichtung, durch 
deren Drehung bewirkt wurde, dass das «Innere» eines Hauses den Zuschauern 
sichtbar wurde. Nur diesen letzteren Vorgang werden wir im Folgenden als 
Ekkyklcma bezeichnen. Wir können uns das entweder in der Weise geschehen 
denken, dass ein Teil der Vorderwand zur Seite gezogen oder über drehbare 
Eckpfeiler aufgerollt wurde, oder so, dass Teile der Wand wie die Flügel einer 
Thür in Angeln nach aussen gedreht und aufgeschlagen werden konnten. Danach 
können also diese Vorrichtungen mit den Periakten — u,r ( y.avai fort «rxr.vfj; mpfa- 
xtsi, Plut. de glor. Athen. 6, p. 348 E — und den «scaenae vcrsilcs» und «dueti- 
les» der Römer verwandt gewesen sein, worauf schon G. Hermann (Opusc. VI, 
2, 165) verwiesen hat, indem er an Verg. Georg. III, 24 («scaena ut versis dis- 
cedat frontibus») erinnerte. In ähnlicher Weise wie die Vorderwand mögen auch 
Teile des Daches nach den Seiten zurückgezogen worden sein, um einen freie- 
ren Einblick in einen Innenraum zu gewähren. Auf die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Veränderungen an dem antiken Spielhausc durchgeführt werden konn- 
ten, haben wir schon vorher S. 214 hingewiesen. 

Die Mehrzahl der neueren Gelehrten ist allerdings geneigt, sich in den Fäl- 
len, wo ein Innenraum sichtbar gemacht wurde, den Hergang in ganz anderer 
Weise zu denken. Indem man die Angaben, die Pollux gemacht hat, weiter aus- 
spann, erklärte man das Ekkyklema als grosse «Rollbühne», auf der ein «Innen- 
raum » nach aussen auf den Spielplatz geführt worden sei. Wir werden auf 
diese Hypothese noch bei Besprechung einiger Spiclauftrittc, in denen man jene 
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Maschine verwendet glaubt, zurückkommen. Hier mag nur gegenüber der Be- 
hauptung-, dass eine solche « Rollbühne > ein einfaches und naives Kunstmittel 
sei, darauf hingewiesen werden, dass um einen Innenraum zu zeigen, nicht leicht 
ein Vorgang ausgedacht werden könnte, der so grosse technische Schwierigkei- 
ten macht, so gewaltsam alle Illusion zerstört, und so sehr jeder Folgerichtig- 
keit der Darstellung entbehrt, wie das Herausschieben des « Innenraums » auf 
einer t Rollbühne», für die man vergeblich nach Analogien in dem 'l*hcatcr\vcsen 
anderer Völker und Zeiten suchen wird. 

Da man aber für diese merkwürdige Vorrichtung ausser in der Nachricht 
des Pollux auch noch in einigen Stellen, in denen die Zeitwörter IxxuxXsTv und 
esxuxXi.lv verwendet werden, Belege zu finden glaubte, so müssen wir auch noch 
auf die Bedeutungsgeschichte dieser Wörter etwas näher eingehen. 

Pollux giebt an: xai tfc fi^a tsü Ipyou xaAstTai exxux/.stv. Dass damit aber 
weder die ursprüngliche, noch die vorwiegende Bedeutung von ixxuxXsiv bezeich- 
net ist, kann jedes Lexikon lehren. Aristophanes gebraucht mehrfach das Wort 
etsxjxXeiv in Verbindungen, die jeden Gedanken an eine Theatcrmaschinc aus- 
schlicsscn. Vgl. Vcsp. 699: i-ä twv drei JijimI^vtwv cjx cU' cht, iyxsXÜx/.YiJat stxjxj- 
xXr.sai? Blaydcs), 1475: ir.spi 7' ^jATv spa-f^aia Jaijxuv ti; t : .5xtxüxXr,x£v et; if,v jixtav. 
Vielleicht werden hier Redewendungen der Tragödie verspottet, in der bekanntlich 
auch das Simplex xyxXetv in sehr freier Weise gebraucht wird ; auch Pollux 
IX, 158 zählt in der an ttaijXOfv angeschlossenen Wortgruppe die Ausdrücke eiae- 
xuxX/ ( 0y;, irciaxjxA^Or, auf. 

Besonders lehrreich für die Bedeutung von ttjxuxXsJv uud ixxuxXtlv ist ein 
Aufritt in den «Thesmophoriazusen». Dort lässt Euripidcs den Agathon heraus- 
rufen (65) : Jsup' exxäXsajv, der Diener antwortet : aito? fip c;nxiv laya, xal 73p 
l«Xsi:surv ä'p-/STai. Xetp.<üvs; sJv svts; xaraxäiASTetv xä; orpj?ä; ei paJisv, ijv u,r; r.pslr, 
Oüpa« zpe; tsv f,Xt:v... T.zp\\i.zv\ ü; : \ipy nai, und V. 95 heisst es: 'Ayi^wv t;t'p-/(Tai. 
Damit ist so deutlich als möglich gesagt, dass Agathon sich von V, 95 an im 
Freien befindet. Mncsilochos erkennt ihn nicht, da er in der ganz in Weibcr- 
kleider gehüllten Gestalt keinen Mann vermutet (97); auf die Frage: r.zls; irriv, 
erwidert Euripides : s3ts? ojxxjxXiüjASvo;. Agathon wird also «herausgerollt», 
herausgefahren, auf einer Klinc oder Sänfte, die auf Rädern steht. Damit soll 
nicht die unzeitgemässe Verwendung einer Theatermaschine, sondern vielmehr 
Agathons Weichlichkeit verhöhnt werden ; diese wird eben dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Agathon nicht zu Fuss heraustritt, sondern auf einem bequemen 
Lager herausgebracht wird ; er ist gewöhnt, auf geschwelltem Ruhebett liegend 
zu dichten. Man mag sich dabei auch eines anderen Weichlings, des Artcmon, 
erinnern, der als zipi? ipTjts; verspottet wurde Jia ts Tpofipü; guivta ztpifipsaOat 
ixt xX{vr ( ;, Athen. XII, 533 f., vgl. Plut. Per. 27, Aristoph. Ach. 850 u. Schol. 
In bequemer lässiger Haltung obliegt ja auch Euripidcs seiner dichterischen Thä- 
tigkeit, Aristoph. Ach. 399 (s. u.). 

Gegen Agathons weibisches Wesen richtet sich auch der Spott im weiteren 
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Verlauf dieses Spiclauftrittes. Agathon trägt immer die =jp:J:xt; mit dem Rasir- 
messer bei sich, 217: jj ;js:553«T; »xaiTJTr Tt v5» ;ypsv. Lm 

den Mnesilochos mit weiblichen Gewändern auszustatten Ijjittsv, o-rps?«*, Nacht- 
haube, Schuhe), scheint er die Kleidungsstücke, die er selbst am Leibe hat, zu 
verwenden, vgl. 262: Eur. jssir^iiw» Iii, Agath. Ti;*ä Tairi Xauiavi. Wenn er 
dann, als Euripides ein ivxjxXsv wünscht, sagt: XipS»' ass t«;; xXnQe; 26 1), so 
scheint er auch dieses bei sich auf der Kline, auf der er sich befindet, zu haben, 
vorausgesetzt, dass die Worte nicht etwa einen an den Diener gerichteten Auf- 
trag enthalten, das Kleid aus dem Hause zu holen. Vgl. 238: myxxrw ti; svi:- 
H-t Iii' r t 't.'jynt. Nachdem die Verkleidung des Mnesilochos beendet ist, lässt 
sich Agathon auf seinem Ruhebette wieder hincinrollcn 264): iyei? ?ip 3<ti, 
v.ii* 71; w; Taytsra [*' s'.jxjxXijjaTti». 

Es liegt also hier gar kein Grund vor, die Verwendung einer besonderen 
Maschine anzunehmen. Alles ist wohl verständlich unter der Voraussetzung, dass 
die y./.iv:; des Agathon auf Rädern steht oder zum Zwecke des Herausrollens aul 
ein besonderes Rädergestell gesetzt worden ist. Die Sitte allerlei Geräte des 
täglichen Gebrauches auf Räder zu stellen, ist aus Homer und aus Gräberfunden 
genügend bekannt. Sie mag im Theater noch weitere Ausdehnung als im wirk- 
lichen Leben erhalten haben. So behält auch noch im späteren Sprachge- 
brauch itjxjx/.stv die allgemeine Bedeutung hereinbringen, herbeibringen, vgl. 
Philostr. V. Apoll. VI, IO, p. 240 : tp!*:3a; Ii Ssxux/.r.aei z-vjvti xat ypu«5; Opivjyj, 
Athen. VI, 270 E : Oiajiu.iv;; t:/.?,0c; ijNim xai aXXwv TcavTiiaswv c-iwv zapasxtu-fjv 
i!oxyx>s:-j|Asvr ( '/, Lukian, Philops. 29 : 8e;v azb pmjyavr;; tsstoxjxXir.Oilvai ust. 

Nicht mit gleicher Sicherheit lässt sich für eine andere Stelle des Aristo- 
phancs, Ach. 408, die Bedeutung klarstellen, in der das Wort ixxuxXetsOat ge- 
braucht ist. Wir müssen auch hier etwas weiter ausholen und den ganzen Auftritt 
uns vergegenwärtigen. 

Als Dikaiopolis zum Hause des Euripides kommt, sagt ihm der Thorwart 
(399) : a-iib; SvJsv ävsiagr.v tcsuT Tpa-,'(;»i;av. Angerufen, antwortet der Dichter (407): 
SiiX oä *&M- Da schlägt ihm Dikaiopolis vor (408): iXX' ixxuxXr ( 0r ( t', nach noch- 
maligem Sträuben cntschliesst sich Euripides dazu : aXX' txxuxX^ffO|m' urcMhh 
3' s> ffysXr,. Nun wird er sichtbar. «Warum dichtest du äva?äJr,v», fragt ihn Di- 
kaiopolis, Igto xaTa6a?r,v ; o&x hb; ywXsv»; -:ist; - ä-rap tJ Ta iaxt' ix tpa^wita; *yti?, 
isflijT' iXttiv^v ; six ets; irtw/ii; z;t»T;. Den Ausdruck ävaiaJv hat man in Über- 
cinstimmung mit dem Scholiastcn zu \ r . 410 (satvitai vap iit't Ti{; axTjvfJ; n'.iaps;) 
dahin gedeutet, dass Euripides in der Höhe erscheine, entweder im Oberstock 
oder nach Art der Götter in den Lüften schwebend, also ähnlich wie Sokratcs 
in den « Wolken» (184, 222 f.) und wie die JiOupau,es?tJaTxaXsi Pac. 829. Aber diese 
Erklärungen scheinen dadurch ausgeschlossen, dass Euripides von seinem Platze 
aus dem Dikaiopolis einige Gegenstände selbst überreicht (449 f.), man müsstc 
denn annehmen, dass er sie ihm von oben zuwirft. Es wird sich daher mehr 
empfehlen, für ava8äJr,v bei der Deutung zu verbleiben, die diesem Worte gemei- 
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iiiglich von den alten Erklärern gegeben wird, vgl. Schol. 398 : äva6aJt;v, ivw tsj; 
siia; ?/wv M Ö$qXeO «* 5a «ö^ijisvs;, Schol. Arist. Plut. zu II 23: (vuvi Ji scivüv 
avaiäJijv ävaicaiisnai) ä<w J/m tsi; -säa; xst}ifa)jA£vs;. Danach ist mit ävaSürjv eine 
bestimmte Art zu sitzen oder zu liegen bezeichnet, vgl. Poll. III, 90 und VI, 175: 
ava{a!t;v xaOr^tvs;. Der Ausdruck ist typisch in den Schilderungen von Sarda- 
napals Weichlichkeit, Athen. XII, 528 f. : 2ap2avä;:a>.A3v . . . xtxsw+iizv vuvaixia:! 
xai U.IT* twv saXXaxfiwv ;a(v5vta *:p?ypav ava£ä?r,v te |*et' aixüiv xaOr,u,evsv, Dio 
Chrysost. 6l, II p. 323: xxbf,7X3 int -/pujv.aTCj x).ivr ( ; äva£äs> ( v, Plut. de Alex, 
fort. 3, p. 336 C: avaSä!r,v it tat« saXÄaxaT; xaO^jxevo;. 

Euripides erscheint also auf einem Throne oder auf einer Kline äva6ä2r,v 
sitzend oder liegend. Ob damit seine eigene bequeme Lässigkeit oder aber ein 
bestimmter Auftritt aus einem seiner Dramen verspottet werden sollte, lasse ich 
dahingestellt. Möglich, dass im fBellerophontes» der Held nach seinem Sturze 
in ähnlicher Weise auf einer Sänfte herumgetragen oder gefahren wurde (vgl. 
Schol. Ar. Eq. 1249), und dass eben deshalb Dikaiopolis sich bei dem Anblick 
des Euripides an die lahmen Heroen erinnert fühlt. Wie dann der Gegensatz, 
der in den Worten i;bv xataiäir.v liegt, zu verstehen ist, vermag ich freilich nicht 
anzugeben. 

Leider hat der Dichter nicht so deutlich wie in den «Thcsmophoriazusen» 
die Art bezeichnet, wie Euripides wieder verschwindet. V. 471 geht Dikaiopolis 
hinweg, kehrt aber V. 478 nochmals mit einer neuen Bitte zurück : axavJixä jaci 
3a;, u.r ( TpiOsv 3c5iY|iivs?- Nun lässt Euripides entrüstet das Haus schliessen: xv.slc 
Ju»j*atwv. Das lässt sich wohl verstehen, wenn Euripides bei V. 408 auf 
seiner Kline hcrausgerollt worden war und nun, nachdem er den Bittsteller 
befriedigt glaubte, sich bei V. 471 schon in das Haus hatte zurückbringen las- 
sen, sodass er bei V. 478 bereits innerhalb der Thüre sich befand. Da das aber 
nicht ausdrücklich gesagt ist, so bleibt die Möglichkeit offen, dass Euripides von 
Anfang an innerhalb des Hauses verblieben und durch Beseitigung der Vorder- 
wand sichtbar gemacht worden war. Für diese Auflassung könnte man geltend 
machen wollen, dass Euripides V. 4 10 f. eine grössere Anzahl von Gegenstän- 
den zur Hand hat. Aber das lässt sich auch unter der Voraussetzung erklären, 
dass er ausserhalb des Hauses sich befindet; denn die Masken des üineus und 
des Bellerophontcs, auch allerlei kleinere Gegenstande wie der Beltlerstab 448), 
die er bei sich hat, um in dichterische Stimmung zu kommen, können auf seiner 
Kline (oder dem Throne) liegen. Das Fctzengcwand des Telcphos aber wird V. 
432 dem Dikaiopolis durch einen Diener überreicht, der zu diesem Zwecke viel- 
leicht erst in das Haus hinemgesandt worden war. 

Wer annimmt, dass Euripides nicht hcrausgerollt worden, sondern in seinem 
Arbeitszimmer sichtbar geworden sei, muss sxxyx/.rjOrjTt so erklären, wie der 
Scholiast zu 408: ßsüXgiat cJv tsstlv sti xi< savspi; y«v;5. Diese Bedeutung ist für 
txxjxXstv im späteren Sprachgebrauch durchaus üblich. Vgl. Hcsych : iratmXil' 
ixxa/.usTii, Schol. B zu II. XVIII, 477 : üzzip ir.\ axr.vfj; «xxjx/.r.ja; xa's 2i;;a; i,\k'.v 
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iv »jvtpto tö tpvajT^pt:v (d. h. er lässt die Verfertigung des Schildes vor unseren 
Augen wie auf dem Spielplätze des Theaters vor sich gehen) ; Cletn. Alex. Protr. 
II, 12, p. Ii: tijv ^it-.v.rt tt.v £YX£xpu;ji;A.5vr,v a'-iTsT;. . . o'sv irÄ ffxrjvi;? tz\> ß(oU tjT; TiJ; 
z'hrfliix; »xxjx/.^siii Q«aTats, Hypoth. Arist. Nub. III: exxux}.r,0«!jirj; !c tf;? Statpi- 
SfJ; 5? ts u,afh;Tai xjx/.w xaO^tvsi T:tvapsi suvsptövTat, Schol. Arist. Thesm. 277 : 
exxjxXstTai tVt ts ?;w t's ö*5u.s?:puv, (wo der Scholiast offenbar annimmt, dass 
mit V. 277 ein Scenenwechsel eintrat, indem erst jetzt das Thesmophorion mit- 
telst einer «scaena ductilis» oder «versilis» sichtbar wurde, vgl. Droysen, Quacs- 
tioncs de Aristophanis re scaenica, S. 68 f ) ; Schol. Kur. Med. 96: xäJ« Xdftt *} 
Mr.Jsta £su> oum sii^w cxxiXJX/.Yj'j^vi;, Schol. Soph. Antig. 1293 : «xxux'/.sfTai *i yjv^ 
(so Kllcndt für t-.'xe'xXiiJTai i, Y'jvf,, lxx;xjx>.»;-:ai Papageorg). Auch dort, wo sxxux/.tTv 
von Göttcrerschcinungen gesagt wird Philostr. V. Apoll. VI, 1 1 und Gem. Alex. 
Protr. VII, 76, p. 65), ist es vielleicht ; n diesem Sinne zu verstehen, vgl. S. 232. 

Für die klassische Zeit vermag ich aber diesen Sprachgebrauch nicht zu be- 
legen, sodass die Frage, ob und in welcher Art in den «Acharncrn» ein «Ekky- 
klcma» verwendet worden sei, nicht zur vollen Entscheidung gebracht werden 
kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Aristophanes das «Innere» des Hauses 
gezeigt wurde, wird natiirlich eine grössere sein, wenn ähnliche Vorgänge sich 
auch in anderen Dramen dieser Epoche nachweisen lassen. Wenn wir im Fol- 
genden die einzelnen Schauspiclauftritte, die für die Frage des Ekkyklemas in 
Betracht kommen können, rasch überblicken, so dürfen wir davon abschen, alle 
Erklärungsversuche, mit denen die betreffenden Stellen bedacht worden sind, zu 
erörtern, indem wir hierfür ausser auf A. Müller (S. 145 f.), Weissmann (S. 6 f., 
42 f.), Bodensteincr (S. 659 f.) vor allem auf Ncckel, Das Ekkyklcma (Progr. 
von Fricdland in Mecklenburg, 1S90) verweisen, wo für eine grosse Zahl von 
hierhergehörigen Spiclvorgängen nach unserer Ansicht die richtige Erklärung 
gegeben worden ist. 

In allen drei Tragödien der Orestcs-Trilogie hat man geglaubt, Spielauf- 
tritte nachweisen zu können, als deren Schauplatz nach dem Willen des Dichters 
ein Innenraum des Hauses anzunehmen sei. 

Im «Agamemnon» erscheint Klytaimestra nach dem Morde ihres Gatten vor 
dem Chor, um triumphirend ihre That zu bekennen, 1333: siT^xa, evO' Isats' i*' 
4;-:ipyaTu.£ , v5t;. jGtw 5' !^pa;a xat Taä' cjx äpv^js^ai w; yr^t «sivuv u^t' ipiuvsaOai 
IA533V. Aus dem weiteren Verlauf der Wechselnden ergiebt sich, dass auch die 
Wanne, in der Agamemnons Leiche liegt, und die Leiche Kassandras dem Chore 
sichtbar sind. Ist die Wendung: tvO' eirais', im strengen Wortsinn örtlich zu fas- 
sen, so muss Klytaimestra bei 1333 im Badezimmer stehen, in dem Agamem- 
non ermordet worden ist (vgl. S. 204). Dann müsste man annehmen, dass die 
Vorderwand geöffnet und so ein Einblick in den Innenraum ermöglicht worden 
sei. Aber es würden, glaube ich, jene Worte auch berechtigt sein, wenn Kly- 
taimestra in der Thürc des Badegemaches erscheint. Auf jeden Fall muss man 
ja dem Dichter die Freiheit, dass er das Badegemach unmittelbar auf den Aus- 
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senhof sich öffnen lässt, zugestehen. Die Leichen können neben Klytaimestra 
auf der Thürschwelle sichtbar geworden oder nachtraglich herausgetragen worden 
sein. Dem Charakter der Königin würde es, glaube ich, besser entsprechen, dass 
sie selbst in trotziger Befriedigung heraustritt und aller Welt zeigt, was sie 
gethan, als dass sie und ihre Opfer gewissennassen ohne ihr Zuthun, nur 
durch einen Kunstgriff des Theatermechanikers sichtbar werden. 

Und diese Auffassung scheint mir durch den parallelen Spielauftritt in den 
tChoephoren» V. 968 f. eine Bestätigung zu erfahren. Aigisthos ist von Orestes in 
dem Fremdengemach, dort wo Agamemnon gefallen war (vgl. S. 204), ermordet 
worden, neben ihm findet auch Klytaimestra ihren Tod. V. 970 erscheint Orestes 
und sagt: ftsjQi "/"'»pa; ttjv äi-/.f[v rjpxmJa. Die Annahme, dass der Zuschauer diese 
Leichen im Innern des Hauses zu denken habe, scheint mir der Sachlage durchaus 
nicht zu entsprechen Wer das Land von Tyrannen befreit hat, der zeigt natür- 
lich deren Leichen dem Volke. Und zugleich mit diesen weist Orestes auch allen 
das Gewand, das einst dem Agamemnon bei seiner Ermordung tückisch über- 
geworfen worden war : iJsaOs i' xJts, twvJ' £r^xs:t xaxwv tb ijurj/ivij^x, !sau.iv 
äO'/.üü *arcp{ . . . ixistvaT* aitö xai xüxXw rapa5ta?iv dT^yasi psv ivSp's; !e(;aO', w; 
(trt itax^p, sj/ 561*35, ikk' 5 itivt* ir.or.xvju» xilt "H>.i:«. Da er Helios zum Zeu- 
gen anruft, muss er doch wohl unter freiem Himmel stehen ; dann können aber 
auch die Leichen, die in seiner Nähe sich befinden, nur vor oder innerhalb der 
Thüre aufgestellt sein. 

Man meint, der Dichter habe eine besonders grosse Wirkung dadurch her- 
vorrufen wollen, dass er die Erschlagenen am Thatort selbst zeigte, und um 
dieser Wirkung willen habe er die Illusion gestört und mittelst einer Maschine 
das Innere des Gemaches sichtbar gemacht. Aber wie sich sehr bezweifeln lässt, 
dass es einem künstlerischen Interesse entsprach, die (durch Puppen dargestellten) 
Leichen mit ihren Todeswunden dem Zuschauer in heller Deutlichkeit zu zeigen, 
so lässt sich aus zahlreichen ähnlichen Spielvorgängen in anderen Dramen noch 
nachweisen, dass die Dichter mit den Toten in einer der Wirklichkeit, so wie 
dem Schönheitssinn besser entsprechenden Weise zu verfahren pflegten. 

In der «Antigone» wird V. 1293 die Leiche der Eurydike, deren Tod soeben 
vom Boten gemeldet worden war, sichtbar: Jpiv -zipizxif si vip iv ^tr/sT; ?Tt. 
Nach dem Vorgang O. Mullers hat man auch hier angenommen, dass die Leiche 
in der Lage sichtbar geworden sei, die 1301 f. geschildert wird: i, Z' J^Oyjxtc? 
r,lt ßü>|j.<a r.ipi* Mtt xsXaivä 3>.£?apa. Aber ist es denkbar, dass die Diener ihre 
Königin am Altare liegen lassen, und dass ebenso auch die königliche Familie 
und die Choreuten sich dies Schauspiel ansehen, ohne die niedergesunkene Tote 
aufzuheben und in würdiger Weise zu betten ? 

Ausdrücklich wird im «Hippolytos» gesagt, dass die Leiche der erhängten 
Phaidra aufgebahrt wird. Hier lässt der Dichter den Zuschauern die innerhalb 
des Hauses gesprochenen Worte vernehmbar werden 786 : spöfisat' ixT«iva/Tfi 
äO'msv vix-j-i itixpbv ts5' c'txcüpr^a JäuitsTai; £u.sr«. Als dann Thescus 807 die Thüre 
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öffnen lässt, wird die aufgebahrte Leiche sichtbar. Eine solche Aufbahrung ge- 
schieht im Drama natürlich mit jener Raschheit, mit der die Dichter auch andere 
Geschehnisse, die ausserhalb des Spielplatzes vor sich gehen, erfolgen lassen. 
Wenn aber der Dichter voraussetzt, dass Diener sich um die Toten bemühen, 
dann muss es ihm doch auch frei stehen, die Leichen an einem beliebigen Platze, 
also auch unmittelbar am Thoreingang niederzulegen oder vor das Thor heraus- 
tragen zu lassen. Darum kann es in der Ökonomie des Dramas als eine selbstver- 
ständliche Thatsache vorausgesetzt werden, dass die Leichen bei Öffnung der Thore 
den Aussenstchcnden sichtbar werden. In Sophokles «Elcktra» lässt Aigisthos 
V. 1458 f. die Thüre Öffnen, damit alle Mykenäcr die vermeintliche Leiche des 
Orestes sehen könnten. Er selbst steht aber, als er in der Nähe des Leichnams 
sich befindet, noch ausserhalb der Thüre, da er auf des Orestes Aufforderung: 
•/wpsT; iv sTsü» aiv ti/u (1491}, noch fragt: t( 8' ti? Jijxoj; «71«? i*f : 

Wie der Leichnam bei Homer «vi xpiOjpsv Tstpajiuivs; II. XIX, 212) aufge- 
stellt wurde, so hat sich auch späterhin noch die Erinnerung daran erhalten, dass 
die xpiösat; im Thore stattgefunden habe, vgl. Schol. Lysistr. 61 1 : tsi»; vexpsü? 
väp s! ip/atu rpisTiOuav zps twv Ojpüv xat cxisTsvis, und Hcsych: !üx öupöiv' toü? 
vtxpoj; eixw fai'tv iJpi;!jO*i, i\ut tsj; s;Ja; ?/svia; spi; ts; aiXtisu; Güpa;. In 
Athen erfolgte die Ausstellung der Leichen im V. Jahrhundert freilich nicht mehr 
in dieser Art ; aber wer würde dem Dichter die Freiheit versagen, solche Nebcn- 
umständc mit Rücksicht auf die Theaterwirkung etwas anders zu gestalten, als 
es im täglichen Leben üblich war ? 

Wenn aber der Dichter auf ganz natürlichem Wege durch Menschen- 
hände die Leichen den Zuschauern vor Augen bringen lassen konnte, wozu hätte 
er dann ganz unnötiger Weise Theatermaschinen anwenden sollen ? Die grosse 
Zahl der auf dem Schauplatz anwesenden stummen Personen (Diener und Be- 
gleiter) wird zwar nur selten in den Reden der Schauspieler berücksichtigt, 
aber wir dürfen deshalb nicht glauben, dass sie zu voller Unthätigkcit verdammt 
waren. Sie greifen überall zu, wo Diener zugreifen müssen, und dazu gehören 
natürlich auch solche Ereignisse. In Euripides « Elcktra» treten nach der Ermor- 
dung der Klytaimcstra Orestes und Elektra aus dem Hause ( 1 172 } : äXX' ctJs 
|*r,Tpc; VMf&VSMtv atjAait xsyupjjiivsi ßa&suitv i; sfruv irsJa, xpisaia : j.jt' äO/.twv 
Rpjj?aYi"TüJv ( v #'- 11 77 *•)• Hier s ' nt * Joch gewiss die Leichen, auf die auch 
die über dem Dache erscheinenden Dioskurcn als auf etwas vor ihren Augen 
befindliches hinweisen (1243, 1276 , hinter Orestes von Dienern herausgetragen 
worden. Über die Diener verfügt der Theatersitte gemäss auch der Bauer Au- 
tolykos 1360, vgl. 140. In Euripides tHekabe» aber, wo nach dem Auftreten des 
Polymncstor die Leichen seiner Kinder sichtbar werden (1050, m8:, haben ver- 
mutlich die im Zelt verbliebenen Troerinnen dieses Amt der Diener versehen. 

Der Vergleich dieser Spielauftritte wird die Wahrscheinlichkeit der Annahme 
erhöhen, dass auch bei Aischylos die Leichen ohne Zuhilfenahme besonderer 
Maschinerien den Choreuten gezeigt worden sind, zumal als im «Agamemnon» 




Das Ekkylclcma. 



243 



sowohl wie in den cChocphoren» zwischen der Mordthat selbst uud dem Au- 
genblick, wo die Erschlagenen sichtbar werden, eine längere Zeit verstreicht, 
während deren sich der Zuschauer die Diener um die Toten beschäftigt denken 
kann. Muss demnach auch die Möglichkeit zugegeben werden, dass im « Agamem- 
non > durch Öffnung der Vorderwand der Innenraum gezeigt worden sei, so darf 
dies doch keineswegs als eine Notwendigkeit bezeichnet werden. 

Auch für das dritte Stück der Orestcs-Trilogic, die «Eumeniden», lässt sich 
die Verwendung eines <Ekkyklcma» zu keinem grösseren Grade von Wahrschein- 
lichkeit erheben. Hier dreht sich der Streit um die Frage, ob der Innenraum 
des delphischen Tempels bei V. 67 (oder 93) «lern Zuschauer sichtbar gemacht 
worden ist. Für den ersten Auftritt zwischen Apollon und Orestes möchte ich 
dies entschieden in Abrede stellen. Denn die Worte des Apollon (67): xa't vüv 
iXsysa? xi;?s xi« |iip?su? ipä;, sind sehr wol verständlich, wenn sie in dem 
Augenblicke gesprochen werden, wo der Gott innerhalb der Tcmpclthürc steht 
und auf die innen Befindlichen zurückweist. Aber auch die folgenden Vorgänge 
scheinen mir es nicht zu erfordern, dass die Zuschauer das Innere des Tem- 
pels vor Augen haben. Klytaimestras Schatten (93 f.) kann von der Thüre aus 
seine Ansprache halten, der iiuyias? und die ersten Rufe des Chores (140-143) 
mussten ihre Wirkung aber auch ausüben, wenn sie von innen heraustönen. Wer- 
den doch in den Tragödien Schauspielern, die im Innern des Spielhauses wei- 
len, oft noch längere Reden in den Mund gelegt, wie die Auftritte Eurip. Hipp. 
776 f. und Medea 90-106 lehren können. Erst bei V. 143 müssen die Erinycn 
einzeln in wirrer Hast aus dem Tempel stürzen, denn gewiss sind die leidenschaftlich 
erregten Verse 142-176 auf dem Tanzplatze selbst unter lebhaftester Bewegung 
vorgetragen worden. Die letzten der Erinyen, die noch im Tempel verblieben 
oder suchend dorthin zurückgekehrt sind, weist dann Apollo mit gebieterischen 
Worten hinaus (177): €$u xeXiüw twvSt 8wu,dr:wv tä'/s;. 

In solcher Weise wäre eine stetige Steigerung der dramatischen Spannung 
erreicht, indem die Erinyen erst (von der Pythia) geschildert, dann (von Klytai- 
mestra) angesprochen, später erst leise (lAufui;), dann immer lauter gehört, 
zuletzt erst gesehen worden, vgl. Neckel S. 14. Für ein solches Auftreten der 
Erinyen lässt sich auch eine alte Überlieferung geltend machen, die anekdo- 
tenhaft ausgemalt, aber in ihrem Kerne unverdächtig ist, Vit. Acsch. p. 380 
Kirchh.: xive^ Ii yaatv iv -rf) tüv EjpiivtSuv szcpiJrjv ilixyayövia xbv yspbv 

TI5CÖT3V ixsXiJ^ai xbv 8fJ|*5v, w; tst uiv vr,i:ia ixiO^ai, ?i Jk ?|jt5pua ':":./.<■ '^•,'h' i ,y.:. 

Glaubt man dieses Zeugnis bei scitc setzen zu können, so darf gewiss zuge- 
standen werden, dass der Auftritt zwischen Klytaimestra und dem Chor auch 
dann in dramatisch wirksamer Weise durchgeführt werden konnte, wenn etwa 
während der Pause nach V. 93 durch Öffnung der Vorderwand den Zuschauern 
ein Einblick in den Tempel ermöglicht worden ist. Aber ich wüsste freilich 
nicht anzugeben, wie sich dabei ein befriedigendes Bild ergeben haben könnte, 
da nach der Schilderung der Pythia (45) die Erinyen auf Thronen vor dem im 
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Hintcrraume der Cclla befindlichen Orestes sitzen, also wenigstens zum Teil den 
Zuschauern »len Rücken kehren müssen. 

Völlig ausgeschlossen aber ist die Verwendung einer «Rollbühnc». auf der 
«das Innere» des Tempels samt seinen Insassen herausgeschoben worden wäre. 
Wie gross hatte das Gerüst sein müssen, auf dem die 12 oder 15 im Kreis 
oder Halbkreis aufgestellten Throne der Chorcuten, der Omphalos, endlich auch 
noch Orestes, Apollon und Hermes Platz finden konnten? Mit wieviel Pfcrde- 
kräfteu musste die Maschine ausgestattet sein, um ein solches Gerüst vorwärts 
und rückwärts bewegen zu können? Wie tief müsste ein Spielhaus sein, um diese 
Bewegungsvorrichtung und das Gerüst selbst aufzunehmen ! Und wie war es 
möglich, dieses Gerüst, für das die Vorderwand in der ganzen Breite des Tem- 
pels sich hatte öffnen müssen, über die erhöhte Schwelle oder gar über die 
Stufe hinabzurollen, die nach aller Wahrscheinlichkeit der Tempelvorderwand 
vorgelagert war, da 632 die Richter c?r,;j.ev:i •}/,?(.» doch wohl auf der Tempel- 
stufe sitzen (vgl. V. 709 und Weissmann, S. 16)? 

Aber selbst wenn es möglich gewesen wäre, alle diese technischen Schwie- 
rigkeiten zu überwinden, was wäre mit dieser Rollbühnc erreicht worden ? Muss- 
te nicht jede Illusion klaglich zerstört werden, wenn auf einem knarrenden Bret- 
tergerüst ein Dutzend schlafender und drei stehende Personen herausgeschoben 
wurden, die bei der Erschütterung nur mühsam ihre Stellung behaupten konn- 
ten? Und diese Personen, die auf ihren Thronen etliche Minuten lang im hellen 
Sonnenlichte der Orchestra weiter schliefen, sollten geeignet gewesen sein, dem 
Zuschauer Grauen vor den wilden rastlosen Erinyen cinzuflössen ? Und wie sollte 
von diesem Gerüst aus Orcst durch die Tempelthürc ins Freie heraustreten, wohin 
konnte Apollon V. 93-177 sich zurückziehen, woher Klytaimcstras Schatten kom- 
men, wenn die Tcmpclcclla sich schon aussen vor dem Tempel befand ? 

Wenn eine so widerspruchsvolle Hypothese immer noch Verteidiger findet, 
so lasst sich das nur aus der Zähigkeit erklären, mit welcher auf dem Gebiete der 
griechischen Thcatcraltcrtümer so manche, am Schreibtisch ausgeheckte Wunder- 
lichkeit festgehalten zu werden pflegt. Der Dichter hat dazu keine Handhabe 
gegeben, und auch die Überlieferung des Altertums (Schob zu V. 67) ist un- 
schuldig daran, da sie vielmehr 3Tpz?i*xx jAtjyavr^aTa voraussetzt, um das Tempel- 
innere den Beschauern sichtbar zu machen. 

Da wir die Möglichkeit nicht leugnen können, — wahrscheinlich ist es frei- 
lich nicht — , dass die w/zti^nxz, die die alten Erklärer im Sinne hatten, auch 
schon an dem Spielhause des Aischylos zur Öffnung der Vorderwand verwendet 
worden sind, so wird es vielleicht für immer subjectiven Erwägungen überlas- 
sen bleiben zu entscheiden, ob der Dichter die Erinyen schon bei V. 93 in- 
nerhalb des Tempels oder erst V. 143 ausserhalb der Tcmpclthüre den Be- 
schauern vor Augen geführt hat. 

Zu etwas grösserer objectiven Sicherheit kann man über die Art des 
«Ekkyklcma» gelangen, mittelst dessen in Sophokles « Aias » der aus seinem 
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Wahnsinn erwachte Held den Zuschauern sichtbar gemacht wurde. V. 345 sagt 
der Chor: äXX' ävziynf t»-/' *v " v ' *^'*» * ait ij^-st ß'/.fr^a? Xi6si. Tckmessa ge- 
horcht : tjsä, JisfvW zp5a5Xtetiv J' I;«jti s:i Ta tsSSi zpäyir;, xaLts; ü; r/uv x-jp»?. 
Der Chor sieht also im Zelte Aias 3551 und neben ihm die getöteten Tiere 
1309,325 . Daraus folgt natürlich nicht, dass auch der Zuschauer die Haufen 
geschlachteter Tiere deutlich sehen konnte, was ebensowohl durch ästhetische 
wie praktische Rücksichten sich verbot. Wohl aber mögen im Halbdunkel des 
überdachten Innenraums einige Ticrleichcn erkennbar gewesen sein. Aias selbst 
sitzt nicht weit von der Kingangsschwclle in dem unmittelbar hinter der Licht- 
Öffnung gelegenen Raum. Hier tritt Tckmessa an ihn heran, um bittend seine 
Kniee zu umfassen 369 , wird aber von Aias hinausgewiesen : six ixtö; ätlcppsv 
ixvijxf, K&8*. Den Knaben Eurysakes, der 541 herbeigetragen wird, sieht Aias 
V. 543 noch nicht, da er während des ganzen Auftrittes innerhalb der Zeltthür 
verbleibt. V. 579 lässt er das Zelt schliessen, lü,^ waxTsu, und 593: ei IMp'^' "i 
fi/ss . . . Tiuxa^s Oä J53v. Diese Ausdrücke sowohl wie der Umstand, dass mehrere 
Personen beim Schliessen des Zeltes beschäftigt sind vgl. 343 : ivoCytie), weisen 
vielleicht darauf hin, dass es sich hier nicht um das Verschliessen gewöhnli- 
cher Thürflügel, sondern um das Zusammenziehen grösserer Vorhänge handelte, 
wie solche bei leichtgebauten Lagcrzcltcn als Abschlusswände verwendet wer- 
den können. Der Einfall, dass Aias samt den geschlachteten Tieren auf einer 
Räderbühne aus dem Zelt heraus gerollt worden wäre, wird durch die ange- 
führten Worte der Dichtung genügend zurückgewiesen, so dass er weiterer Wi- 
derlegung nicht bedarf. 

Diesen« Auftritt im « Aias » sehr ähnlich ist die Sachlage in Euripides 
« Herakles i. Nachdem der Bote 922 ff. ausführlich die Vorgänge im Innern des 
Hauses geschildert hat, sagt der Chor 1029 : JuvlV/a xX?,0pa xXtviiai O^tsiXwv 
J:[a«v. Nun wird Herakles, der an eine Säule gefesselt ist, sichtbar; neben und 
vor ihm liegen seine Waffen und die Leichen «1er Megara (1175 und der Kinder 
Tpi it*Tpi^ xe(}Asva, 1032 . Da die Säule ittj^jjLa« ffiifTj; Jr/ippayT,; xptjzis'wv est 
1008 beim Erdbeben gestürzt ist, so kann der Dichter ihr ganz nahe an der 
Thürc einen Platz angewiesen haben, sodass nach dem Öffnen der mächtigen 
Thürflügcl der an den Säulcnstumpf in sitzender Haltung gefesselte Herakles von 
aussen gesehen werden konnte. Die Skene war auch von den äussersten Sitzen 
des Thcatron noch so weit abgerückt, dass wohl jeder Zuschauer in der Lage 
war, einen Gegenstand zu sehen, der etwas innerhalb der Thüre in ihrer Mit- 
tclaxe lag. Wenn dabei die an den beiden Ecken des Theaters Sitzenden etwas 
schlechter wegkamen als die Zuschauer der Miltelplätze, so ist das ein Übelstand, 
der auch im modernen Schauhause nicht vermieden werden kann. 

Da neben Herakles die Leichen der Ermordeten sichtbar sind, so müssen 
wir auch hier wieder voraussetzen, dass sie gerade so wie die Waffen von Die- 
nern neben ihn hingelegt worden sind ; Megara und ihr dritter Sohn waren ja 
überhaupt nicht im Hofe, sondern in einem Gemache getötet worden 996 f. ; 
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sie können natürlich ebensowohl an die Schwelle des Hofthores wie an eine 
beliebige andere Stelle gebracht worden sein. Thescus, der V. 1 163 den Spiel- 
platz betritt, bemerkt die Leichen erst V. 1171, als er in die Nähe des Thores 
gelangt ist ; sie ziehen zuerst seine Aufmerksamkeit auf sich, später erst fragt 
er: t(? 8' oJ' iv vtxpct;. Herakles sitzt etwas weiter rückwärts innerhalb der 
Thüre, sodass er beim Aufwachen die in der Orchestra befindlichen Choreuten 
und Amphitryon nicht sieht (II06). Nachdem ihm die Fesseln abgenommen 
worden sind 1124 , tritt er heraus (vgl. 1146), zieht sich aber, als er Thescus 
kommen sieht ;ii54\ wieder zu den Leichen zurück und verhüllt sich. 

In allen diesen Vorgängen vermag ich nirgends einen Hinweis darauf zu 
entdecken, dass Herakles auf den Spielplatz «herausgerollt» worden wäre. Wohl 
aber kann man darüber verschiedener Meinung sein, ob V. 1029 nur die Thüre 
allein oder ein grösserer Teil der Vorderwand geöffnet worden sei. Letzteres 
mag gerade bei der Skene im « Herakles » leicht durchführbar gewesen sein ; 
denn ihre Vorderwand stellte eine Hofmauer vor, die, wie es scheint, einer 
Säulcnstcllung entbehrte; wenigstens wird der Säulen auch bei der Schilderung des 
Erdbebens, wo sie in dem Parallelauftritt der «Bakchcn» (591) erwähnt werden, 
nicht gedacht. Übrigens könnte der Dichter auch gerade jene Erschütterung 
des Hauses dazu benutzt haben, um Bauteile, die den Einblick in den Hof- 
raum verhindert hätten, zu beseitigen. 

Wenden wir uns nunmehr zu der Komödie, so kann bezüglich Aristopha- 
nes «Acharnern» auf das S. 238 Gesagte verwiesen werden. In der Bearbeitung 
der «Wolken» V. 181 f. sollte dem Strepsiadcs ein Einblick in das oixßtov des 
Sokrates eröffnet werden. In welcher Weise das geschehen sollte, vermögen wir 
nicht mehr zu erkennen, da gerade in jenem Auftritt Verspartien aus der er- 
sten und zweiten Bearbeitung des Lustspiels unausgeglichen nebeneinander stehen, 
vgl. Bodensteiner, S. 662. 

In den «Thesmophoriazusen» hat man ausser für das Erscheinen des Aga- 
thon [V. 95, vgl. S. 237) auch noch V. 280 ein «Ekkyklcma» angenommen, indem 
man voraussetzte, dass die Versammlung der Frauen im Tempel stattgefunden 
habe. Dass der Scholiast, der zu dieser Annahme den Anlass gegeben hat, mit 
der Bemerkung : exxuxXtTtat to ösa^of ipuv, nicht an ein solches Ekkyklema ge- 
dacht hat, haben wir vorhin S. 240 bemerkt. Die Meinung, dass hierbei das 
« Tempelinnerc » samt Schauspielern und 24 Choreuten mittelst einer Rollbuhne 
gezeigt worden sei, hat zwar auch neuerdings noch Vorkämpfer gefunden iBethe, 
Prolegomena zur Geschichte des Theaters, S. 117), darf aber allein schon wegen 
technischer Schwierigkeiten als unannehmbar bezeichnet werden ; wir brauchen 
auf diesen Punkt nach dem, was wir soeben über die Rollbühne in den «Eume- 
niden» auseinandergesetzt haben, nicht wieder zurückzukommen. Mir scheint aber 
überhaupt die Voraussetzung, dass in den «Thesmophoriazusen» das Innere des 
Tempels sichtbar geworden wäre, jeder Begründung zu entbehren. 

Wir wissen nichts Genaues über das Heiligtum der Thesmophoren und über 
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dic darin abgehaltene Festversammlung der Frauen. Aber wir haben keine Ur- 
sache, uns dort statt eines Tempels gewöhnlicher Art einen Bau wie das elcu- 
sinische Telesterion zu denken, und ebensowenig haben wir Anlass, uns die 
Thesmophorien • Ekklesia statt in den Formen anderer Volksversammlungen, die 
dem Herkommen nach unter freiem Himmel abgehallen wurden, nach Art einer 
Mysterienfeier vorzustellen. Der Dichter bezeichnet den Vcrsammlungsplatz der 
Frauen schlechtweg als Ups», vgl. 1045 : ir'i Ii zslil' i« til' ävtse^tv Ups», fvöa 
Yuvatx«;, und alles fuhrt darauf hin, dass die erste Hälfte der Handlung 295 - 
6551 auf demselben Platze wie die zweite Hälfte 689 ff. ;, nämlich vor dem 
Tempel sich abgespielt habe, vgl. 584, 623, 893. Wenn nach der Entdeckung 
des Mnesilochos die Frauen ttjv lläxva xä»a* xai ti; axTjvä; durchsuchen, um zu 
sehen, ob da nicht ein unbefugter Beobachter verborgen sei 658 , so hat das 
nur einen Sinn, wenn die Versammlung im Freien stattfand, weil sie mir dann 
von der Pnyx und den Festzelten (vgl. 625) aus beobachtet werden konnte. 
Unter dieser Voraussetzung sind aber, wie mir scheint, auch alle Vorgänge V. 
279-655 vollkommen klar. Nachdem Furipidcs weggegangen ist, begiebt sich 
Mnesilochos zu dem ( vor der Mitte des Spielhauses aufgebauten Thesmopho- 
rion, um an dem (neben dem Eingang befindlichen) Altare zu beten: isOpi vuv, 
w 8pix0', sssu, (279 . Wie er durch die Parodos hinausblickt, sieht er eine Schaar 
Frauen 'das sind die Chorcuten , die nun, nachdem in dem Thesmophorion das 
3T,u.£l:v t-ij? ixxXrjjfa; ausgesteckt worden ist (277 ', mit Fackeln zu der Festfeier 
heranziehen (489 : m Bpäna, Qlasat, xasuivuv ?wv Xau.xä!uv üjsv xb '/£f,v-' ivfpyiO* iizi 
xij; Xiyvüc;. Wie diese volkstümliche Wendung zu verstehen ist, hat Blaydes 
durch viele Beispiele erläutert, vgl. Fac. 1192: sssv tb -/pf}u.' ixt !iTxvsv IftA' i« 
tcj; und Eccles. 394: ixap t( t's xpayi*' f,», oti TsasOts» /p?,!*' Z'/J.tv 0UTM( iv 

wpa !•'•>* *'^Y*i- Für ^cn Besuch des hochgelegenen Thesmophorion ist ävlpycaöai 
die übliche Bezeichnung, vgl. 623: iv?,>.0i; f.Jr, !i5po spsttpsv; 893: outs; itavoyp- 
f&H Jtvp' ivf,>.0c 58S und 1047: inzr.i^it.)', Hesych: ävsSo?' ävaSaat?" ^ ivJtxänj tcü 
n«»f^idvo$i 3tt al ävipysviat el; H:su.sf>spia. Während Mnesilochos opfert, 

haben die Frauen sich vor dem Tempel niedergelassen. Nun sucht auch er sich 
einen Platz, nachdem er die Sklavin weggeschickt hat. Ausser den Tcmpelstu- 
fen werden für die Choreuten und Statisten vermutlich noch Bänke in der Or- 
chestra bereit gestanden haben, ebenso wie in den fAcharnem» V. I f. und in 
den «Ekktesiazusen» V. 57 Dann wird die ixx\r,<jU eröffnet, sicher unter freiem 
Himmel, wie auch die Anrufung der olympischen Götter V. 331 f. beweist. 

Damit haben wir wohl die Zahl der Spielauftritte erschöpft, für die es nötig 
scheinen könnte, die Frage, ob ein « Innenraum > sichtbar gemacht worden ist, 
zu erörtern. 

Für die bauliche Anlage der Skcnc hat sich aus «Uesen Erwägungen keine 
neue Thatsachc ergeben. Die Annahme, dass die Vorderwand der Skenc während 
des Spieles geöffnet worden sei, liess sich in keinem Falle zur vollen Sicherheit 
erheben ; wohl aber hat eine Anzahl von Auftritten sich nachweisen lassen, wo 
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die Rürksicht auf die Zuschauer, die an den Seiten und in den höchsten Reihen 
Sassen, dazu geführt haben könnte, Teile der Vorderwand und vielleicht auch des 
Daches hinwegzuziehen. Dass die Möglichkeit vorlag, solche Veränderungen durch- 
zufuhren, dürfen wir mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des Spielhauses gewiss 
zugeben ; und wenn man sich, wie es scheint, auch in jüngerer Zeit noch über 
die damit verbundene Störung der Illusion hinwegsetzte, so mag man auch im 
V. Jahrhundert daran keinen Anstoss genommen haben. Jedenfalls aber hat man 
nur sehr selten von diesem Kunstmittel Gebrauch gemacht. Für die Annahme 
einer besonderen Vorrichtung aber, die es ermöglicht hätte, einen «Innenraum» 
auf einer Rollbuhne herauszuschieben, fehlt in den Dramen jeder Anhalt. 

Rascher als Uber das «Ekkyklema» dürfen wir über die « Vcrsenkungsma- 
schinen» hinweggehen, die man im Spiclhause vorausgesetzt hat. Denn für das 
V. Jahrhundert lässt sich überhaupt keine l>csonderc und ständige Einrich- 
tung nachweisen, die (wie die von Pollux IV, 132 beschriebenen yapwvist x).t(i.a- 
Kt{ und iti-ziis^x-.i) dazu bestimmt gewesen wäre, den Schauspielern das Auf- 
steigen aus unterirdischen Räumen zu ermöglichen. 

Der Schatten des Darcios in den «Persern» steigt aus dem über der Erde 
errichteten Grabbau empor und verschwindet darin «rieder; dafür genügt ein 
etwa 3 m hohes Gerüst, das den Grabbau darstellt und in dem eine Leiter zu 
einer verschiebbaren Dachklappe führt ; vgl. S. 197. In ähnlicher Weise wird in 
Sophokles «Folyxena» Achilleus über seinem Grabe erschienen sein; vgl S. 200. 
Im «Prometheus» versinkt der obere Teil des Gerüstes, das den Felsen dar- 
stellt, in den Unterbau. Das war wesentlich dadurch erleichtert, dass der Fels 
am Rande der hochgelegenen Orchestra errichtet war, wo schon durch den 
Gerüstbau, der den Höhenunterschied des Tanzplatzes und des angrenzenden Be- 
zirks ausglich, ein grösserer Unterraum gegeben war ; vgl. S. 198. 

In einer Reihe anderer Auftritte scheint die Annalinie, dass Schauspieler 
aus der Tiefe emporgetaucht seien, überhaupt nicht gerechtfertigt. Die Vorstel- 
lung, dass die Schattenbilder der Toten an einer beliebigen Stelle des Erdbo- 
dens emporsteigen könnten, ist, glaube ich, für die ältere griechische Zeit nicht 
nachweisbar. Der Tote, der in einem Grabe bestattet ist, kann nur aus diesem 
Grabe wieder hervorkommen, abgesehen etwa von den Fallen, wo er von Hermes 
geleitet, die Unterwelt durch eines ihrer Thore verlässt, um an einen bestimmten 
Punkt der Erde hingeführt zu werden. Wer aber der Grabesehren nicht teilhaftig 
geworden ist, irrt ti b c r der Erde schwebend umher. 

Es darf daher als gänzlich ausgeschlossen gelten, dass Klytaimestra in den 
«Eumcniden» aus dem Fussboden des Tempels emporgetaucht sei. Wahrschein- 
lich trat sie aus dem Inneren der Cella in die ThürorTnung vor und verschwand 
wieder hinter der Tcmpelwand ; denkbar wäre auch, dass sie durch die Paro- 
dos kam, vgl. V. 9S : s!r/5(T>; i ' ä/.MjAat. Vielleicht sollte sie nicht als das Schat- 
tenbild selbst, sondern als Traumbild, das den Erinycn erscheint, angesehen werden, 
V. 116: 5vap vif 5 "j*ä; vi* K't.j-.zi^npx xi/.w. 
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Auf der Oberwelt irrt der Schatten des (noch unbestatteten) Polydoros in 
der «Hekahe» umher, wie der Dichter ausdrücklich angiebt, vgl. V. 32: iptTstlsv 
ffa flyioz attjpsj|A«v:;. Da er der Mutter im Traume sich gezeigt hat (30, 54), 
so trat er vielleicht aus dem Zelte heraus, in dem Hekabe sich aufhielt, und 
ging V. 58 durch die Parodos ab, vgl. 52: *(ipx\i l' lir.clüv yup rjssyiat 'ExiS»;. 

Auch Protcsilaos im gleichnamigen Stücke des Euripidcs konnte, wenn seine 
Rückkehr zur Oberwelt wirklich vor den Augen der Zuschauer erfolgte, nicht 
aus der Erde emportauchen, sondern musste von Hermes herbeigeführt werden 
(Apollodor, Epit. Vatic. 17, 16; Hygin. fab. 103 , ähnlich wie Alkestis von Herakles 
in Euripides «Alkestis» (1008 f.). 

Eine andere Form der Rückkehr aus der Unterwelt war vielleicht im Sa- 
tyrspiel tSisyphos» des Aischylos dargestellt, wenn man mit Recht in Egm. 
227 N. : «XX ' ipsupaCs; tt; suti s^ivOs; u»S' iiscp?^;, eine Anspielung auf das Wie- 
dcrcrsehcincn des Sisyphos erkannt hat Wccklcin, Sitzungsbcr. der bayer. Akad. 
1893, II, 431). Wie alle, die im Hades lebendig ein- und ausgehen, so muss auch 
Sisyphos für seinen Besuch in der Unterwelt, also auch für seine Rückkehr, einen 
der Zugänge benutzt haben, die von der Oberwelt ins Reich der Schatten führen 
und die man sich durch Höhlen erreichbar dachte. Es könnte also Aischylos 
den Zugang zum Hades durch eine, vielleicht nur teilweise über den Boden 
hervorragende Höhle bezeichnet haben, die am Rande der Orchestra leicht 
aufgebaut werden konnte und in dem Spielhintergrundc der Satyrdramen mehr 
als ein Gegenstück gehabt haben mochte. 

Vielleicht hätte Sisyphos auch wie aus einem Spalt der Erde unmittelbar 
aus dem Orchestrabodcn herauskriechen können, wenn darunter Hohlräume oder 
Gänge, wie sie in Eretria S. 116) und anderen Theatern nachgewiesen worden 
sind, vorhanden waren, vgl. Dörpfeld, Berliner philol. Wochenschrift 1895, S. 68. 
Da aber unter der alten Orchestra des Dionysostheaters ein unterirdischer Gang 
nicht sicher nachgewiesen ist, und da im lykurgischen Theater, das auch noch für 
die Tragödien der Dichter des V. Jahrhunderts verwendbar sein musste, bestimmt 
keiner vorhanden war (vgl. S. 38), so wird man für die Erklärung der Spielvor- 
gänge in den Dramen des Aischylos, wo nicht zwingende Gründe vorliegen, besser 
von solchen Unterräumen absehen. 

Nach Erörterung der Vorrichtungen, die man teils mit Recht, teils irrtümlich 
in dem Spielhause des V. Jahrhunderts vorausgesetzt hat, erübrigt uns noch, 
die sogenannten Setzstücke, das sind die einzelnen Gegenstände und kleineren 
Schmuckbauten, mit denen der vor dem Proskenion befindliche Spielplatz aus- 
gestattet war, ins Auge zu fassen. 

Gew issermassen als Zubehör des Spielhauses können die Götterbilder, die 
kleinen Altäre, die Bänke u. dgl. betrachtet werden, die vor dem Hause oder in 
der Vorhalle angebracht wurden. Schon bei dem Königspalast im «Agamemnon» 
waren Statuen des Apollon 1034 und anderer Götter äa-^sv«; ävr^Xiet, 497' 
in Nischen der Vorderwand oder vor ihr auf besonderen Untersätzen aufge- 
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stellt ; bei ihnen standen vielleicht auch kleine Altäre, die dem häuslichen Culte 
dienten. In ähnlicher Weise war vermutlich der Theatcrpalast auch in jenen 
Dramen ausgestattet, in denen solcher fromme Schmuck nicht ausdrücklich er- 
wähnt wird. Statue und Altar des Apollon wird nach attischer Sitte wol immer 
vor dem Hause gestanden haben (Soph. Oed. R. 919, El. 634, Eur. Phoen. 631); 
andere Öiwv 2i;tu.r,X' iyilpzzx und Altäre werden vor dem Palast in den «Phoinis- 
sen» (631, 604, 274), Statuen der Artemis und Aphrodite im « Hippolytos » 
73, 116 genannt. Seltener werden Götterbilder vor den Bürgerhäusern erwähnt 
(Äffet Vcsp. 875, Nub. 83, 147S . Vor den Tempeln stehen wohl nur ausnahms- 
weise Cultbilder, ein ßpi'ra; vor dem Athene-Tempel der «Eumeniden> (405, 424 , 
ein i ;a>.y.3 vor dem Thetideion in der tAndromache» (115, 246, 311; aber 
regelmässig befindet sich daselbst ein Altar, Androm. 162, 565 ; Iph. Taur. 72, 
63, 167 ; Ion 114, 422, 1255 über die H-j\xi\r, u*b va:T; vgl. S. 207) ; Thesmoph. 695, 
886 Votivtäfelchen als Schmuck 773 . Alle diese Altäre standen, soweit sie nicht 
in den Vorhallen angebracht waren, vor oder neben dem Eingang der Gebäude 
und hatten die Massverhältnisse gewöhnlicher Opfcraltärc. (Die zahlreichen Schulz- 
flehenden, die am Hausaltarc des Königs Oidipus versammelt sind, Oed. R. 16 
und 142, werden wir uns nicht auf den Stufen des Altares, sondern auf denen 
des Palastes zu denken haben . 

Ausser solchen Altären, die in engster Beziehung zum Spielhausc stehen, 
werden aber in einigen Dramen auch grössere t Setzstücke» oder «Dekorations- 
stücke» vorausgesetzt, deren Standplatz strittig erscheinen kann. 

In den «Chocphorcn» ist vor dem Spielhause das Grab des Agamemnon 
dargestellt ; die ganze erste Hälfte tles Dramas spielt in der Nachbarschaft dieses 
Grabes, an seinen Stufen sitzen Orestes und Elektra V. 488. Modernem Em- 
pfinden nach wird man geneigt sein, das Grab vom Paläste Klytaimcstras möglichst 
entfernt, also etwa in der Mitte der Orchestra anzusetzen. Dagegen sprechen 
aber, wie ich glaube, abgesehen von den S. 196 vorgetragenen Erwägungen, die 
Vorgänge des ersten Auftrittes. Orestes sieht V. 10 die Frauen aus dem Palaste 
kommen, kann sich aber doch V. 21, ohne von jenen bemerkt zu werden, zu- 
rückziehen ; als er dann V. 204 plötzlich auftritt, ist er sofort wieder in der Nähe 
der an dem Grabe stehenden Elektra. Das würde sich schwer verstehen lassen, 
wenn Orestes beule Male den Weg von der Mitte des Tanzplatzcs zur Parodos 
zurücklegen müsste, erklärt sich dagegen leicht, wenn das Grab selbst nicht all- 
zuweit von der Parodos stand. Zwischen den Ncbcnthüren des Palastes und den 
Orchestrazugängen war aber genügend Raum für einen Grabbau, besonders dann, 
wenn die Thüren der einzelnen Palasttcile, wie das spater üblich war, nahe 
aneinander gerückt waren. 

Die Erwägung aber, dass Klytaimestra das Grab des von ihr ermordeten 
Agamemnon doch kaum in solcher Nahe ihres Hauses errichtet haben dürfte, 
ist weder dem Aischylos nach seinem Zuhörcrkrcis gekommen. Man war noch 
gewohnt, den Dichter mit dem Spielplatze wie mit einem idealen Räume schalten 
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zu lassen ; das Illusionsbedürfnis war noch nicht so gesteigert, um für jede Ein- 
zelheit realistische Begründung zu fordern. Mit gleicher Ungebundenheit und Nai- 
vetät hat sich Aischylos, im Gegensatz zu den Jüngeren, auch bei anderen Dingen 
über die Notwendigkeit der Motivierung hinweggesetzt, vgl. Dio Chrysost. or. 52, 6. 
Sophokles hat in seiner «Elektra» das Grab des Agamemnon ausserhalb des Spiel- 
platzes versetzt (1457, '4°4), da für ihn die Orchestra nur noch der zum Palaste 
gehörige Vorplatz war. Und wenn Euripides in seiner « Helena» die Nachbarschaft 
des Palastes und des Proteusgrabcs ausdrücklich durch Theoklymenos begründen 
lässt (V. 1165 : ix' i;:5si« y*P Mxtyx, llpwnö, a' k'vsx' eu.»); spsjpifasu»; - ist Ii z' i;i<ov 
ti xfisiwv ä:;A5u; öäsxX-jjjisvs; rat; i5i zpsssw^n, ra^pl, so ist das vielleicht nicht 
ohne Seitenblick auf seinen Vorgänger geschehen, den Euripides auch in seiner 
«Elektra» wegen der Art, wie in den «Choephoren» die Erkennung der Ge- 
schwister vorbereitet wird, in kleinlichen) Rationalismus bekrittelt hat. 

Dass auch dieses Proteusgrab in der « Helena» der einen Parodos benachbart 
war, möchte ich daraus schliessen, dass Helena V. I vom Grabe aus auf den — 
ausserhalb des Spielplatzes gedachten — Nilstrom hinweist, dessen Landschaft viel- 
leicht irgendwie durch Malerei an dem Seitenbau des Spiclhauscs angedeutet 
war (vgl. S. 210); dazu kommt, dass die ersten Worte des durch die Parodos 
eintretenden Theoklymenos (1165) an das Grab gerichtet sind. Wenn Helena, 
die aus der Wohnung der Thconoc herauskommt (V. 527 — 556), längere Zeit 
bedarf, um zum Grabe zu gelangen, so mag man vermuten, dass es auf der dem 
Frauengemach entgegengesetzten Seite des Spielhauses lag. Was wir an Ein- 
zelheiten über den Grabbau hören, zeigt, dass er einem Stcinaltar nicht unähn- 
lich gewesen ist, vgl. 962 : Xiiva; ti?o?, 986: ^kjtb; Tifs;, 547 : Ttl(i4su tri xpT,*;8' iu.- 
icüpou; t' JpOoffTäTa;. Wenn Mcnclaos üiroifrf,;a; tajü) (1203) dem Theoklymenos 
eine Zeit lang verborgen bleibt, so genügen auch hierfür die Massverhältnisse 
eines gewöhnlichen Altares. 

Zu ähnlichen Schlüssen wie bei diesen Gräbern gelangt man auch für den 
Standplatz der grösseren Altäre, die im «Herakles» und in den «Hcrakliden» 
eine Rolle spielen. Der Altar im «Herakles» ist dem Zeus Soter als Denkmal für 
einen Siegeszug erbaut (48), ist also kein Hausaltar >m engeren Sinn des Wortes ; 
der Altar in den «Hcrakliden» ist dem Zeus Agoraios geweiht (70, 121, 238), 
steht daher auch kaum in einem cultlichen Verhältnis zu dem Tempel, der den 
Spielhintergrund bildet. Der Dichter konnte also den Standplatz dieser Altäre 
nach Belieben wählen. Unmittelbar vor dem Mittelbau durfte er sie aber, ohne 
den unteren Sitzreihen den Ausblick auf die Schauspieler zu benehmen, nur dann 
aufrichten lassen, wenn sie nur eine geringe Höhe hatten und die Schwelle der 
Hintergrundsbauten um 2 — 3 Stufen über dem Tanzplatz erhoben war. Die Altäre 
weiter gegen die Orchestramittc vorzurücken, konnte kein Anlass sein in einer 
Zeit, in der man bereits lange daran gewöhnt war, das Spiel in nächster Nach- 
barschaft der Skene sich abwickeln zu sehen. Zudem hören in den «Herakliden» 
die in dem Tempel Befindlichen die Stimme des Iolaos (474, 642), der aussen 
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am Altäre sitzt (44, 61, 79); sie können also nicht weit von einander entfernt 
gewesen sein. Allen diesen Erfordernissen würde wohl am besten entsprochen 
durch die Annahme, dass auch hier der Altar zwischen dem Hauptbau und der 
Parodos errichtet war. 

Auch der in besonders grossen Massverhältnisscn gedachte Altar in Euri- 
pides * Schutzflehcnden », an dem Aithra und der ganze Chor — die Mütter 
der vor Theben erschlagenen Heerführer (32, 258, 289) mit ihren Dienerin- 
nen — sitzen, kann nicht weit von dem Tempel entfernt gewesen sein, vor dessen 
Thor (104: iv xdXot;, vielleicht in einer Vorhalle) Adrastos mit den Kindern der 
Erschlagenen sich befindet (21, 107); denn während des Auftrittes V. 103 — 400 
muss Theseus in gleicher Weise der Aithra wie dem Adrastos nahe sein. Ein 
so grosser Altar würde aber, wenn er gerade vor dem Tempeleingang gestanden 
hätte, den auf der Schwelle liegenden Adrastos (21) wenigstens für die unten 
Sitzenden gänzlich verdeckt haben. Wir werden ihm daher seinen Platz seitlich 
neben dem Tempel anweisen ; gerade die grossen Altäre waren auch in der 
Wirklichkeit nur selten in der Axc des Tempels aufgebaut. 

Für die Frage nach der I-agc der Altäre in den zuletzt genannten Stücken 
kommt aber noch ein anderer Umstand in Betracht. Es wird hier überall voraus- 
gesetzt, dass die Personen, die zu P»cginn des Stückes an den Altären sitzen, 
sich schon dort befunden haben, bevor noch die eigentliche Handlung begonnen 
hat. Im t Herakles» sagt Amphitryon, der zusammen mit Megara und den Kindern 
des Herakles am Altare Schutz gesucht hat, V. 51 : icävtwv 8* -/pstsi * J P a ? 
?uXijj3|*£v, «JtTwv, i:stüv, isOfjto;, also muss er schon seit längerer Zeit an dieser 
Stelle verweilt haben. In den «Schutzflehenden» des Euripides hören wir zu Beginn 
des Stückes, dass Aithra mit dem Chor bei dem Altare auf den Erfolg einer 
vorher abgesendeten Botschaft warte, V. 33 : ^vw Ttp's; ävva-; esyipai; ... sr/iiat 
l( [wi xfjpu^ Ttps; artj Ivjpo Br,j£a xaXüv. Und in gleicher Weise müssen wir uns 
auch in den «Herakliden» die Ankunft der Schutzflehenden, die teils im Tempel 
teils an dem Altare sich befinden, schon vor Beginn des Stückes erfolgt den- 
ken, Vgl. 32 : MapaOwva xat süvx).Y;p3v iXOsvis; -/fliva ixiiai xaOeJiiAtoOa 3<i[«ct Oiwv. 
Wenn wir nicht zugeben wollen, dass die Schauspieler erst vor den Augen der 
Zuschauer sich an die Altarstufen hinbegeben haben, an denen sie schon lange 
zu verweilen behaupten, dann müssen wir voraussetzen, dass die Gruppen zu- 
nächst hinter einem Vorhang so angeordnet worden waren. Damit wäre für die 
vorhin verfochtene Annahme, dass jene Altäre nahe an dem Proskenion standen, 
ein entscheidender Beweis gegeben, da nur bei solchem Standplatz ein Vorhang 
vor den Setzstücken angebracht werden konnte. Wir werden uns also an dieser 
Stelle auch mit der vielerörterten Frage nach dem Vorhandensein eines Vor- 
hanges im alten Schauspielhause auseinanderzusetzen haben. 

Ausser den eben erwähnten Dramen giebt es noch eine Reihe anderer, bei 
deren Beginn Schauspieler in bestimmter Haltung oder Handlung anwesend ge- 
dacht sind. Ebenso wie Amphitryon im «Herakles» muss auch Helena in der 
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gleichnamigen Tragödie schon zu Anbeginn an dem Grabe des Proteus sitzen, 
da dieses ihr ständiger Aufenthalt ist, den sie nur auf ganz besonderen Anlass 
verlässt (393), vgl. 707: ipj; Ti?:-j ts05' äO"/.{;j; e?pa; t[*i;, und 1228: t:m!' i-' s\- 
xrjsn; ts?jv ; Nicht viel anders liegen die Dinge für Andromachc (Eurip. Androm. 
44), die auch schon zu Anfang des Dramas an dem Altar des Thetidcion sitzt. 
Und der Sachlage in den curipideischen « Schutzflehenden » entspricht die Situa- 
tion der Schutzsuchcndcn in Sophokles t Konig Oidipus » so genau, dass auch 
sie wohl schon an den Stufen des Palastes versammelt zu denken sind, noch 
bevor dem Zuschauer das Zeichen zum Beginn des Dramas gegeben ward. 

In den tWolken», den «Wespen», dem «Orestes» sah man zu Anfang des 
Stückes Personen im Schlafe, in den «Troerinnen» Hekabc in stummer Ver- 
zweiflung vor dem Spielhause liegen. In dem «Befreiten Prometheus» des Aischylos 
und in der «Andromcda» des Euripides erschienen von Anbeginn an die Schau- 
spieler an Felsen gefesselt. Hier ist überall die Annahme, dass das Stück zunächst 
mit stummem Spiel eröffnet wurde, kaum möglich. Übrigens wäre ein solches 
Gebärdenspiel, wie man es etwa zu Beginn der «Acharner» oder des «Friedens» 
voraussetzen könnte, bei der Beschaffenheit des offenen griechischen Schauhauscs 
eine überaus unvorteilhafte Art der Eröffnung. 

In allen diesen Auftritten konnte der Schein der Wirklichkeit — wenigstens 
nach den uns geläufigen Vorstellungen — am besten erzielt werden, wenn die 
Zuschauer gleich von Anfang an ein fertiges Bild zu sehen bekamen. Daher sind 
auch die Neueren immer wieder, trotz des Mangels antiker Zeugnisse, zu der 
Annahme zurückgekehrt, dass bei den Aufführungen dieser Dramen schon ein 
Vorhang verwendet worden sein müsse, so neuerdings Weissmann, S. 32 f. und 
jetzt auch Bethe, S. 186 f. 

In einigen der angeführten Fälle Hess sich vielleicht der Forderung, ein 
fertiges Bild zu zeigen, auch ohne besondere Vorrichtung Genüge thun. Die in 
den Vorhallen schlafenden Personen konnten durch einen kleinen Vorhang, der 
den Vorraum (wie das auch im wirklichen Leben vorkam) nach aussen abschloss, 
und Andromcda konnte durch das Proskenion der vorausgehenden Tragödie 
vgl. S. 215) bis zum Beginn des Stückes den Blicken der Zuschauer entzogen 
werden. Aber diese Erklärung versagt schon bei dem « Befreiten Prometheus », 
da dieser an demselben Felsen gefesselt erscheint, der zum Schluss des voraus- 
gehenden Dramas in die Erde versunken war, und sie lässt sich auch für den 
«Herakles», die « Herakliden », die «Schutzflehenden» nicht anwenden, da man 
nicht wohl annehmen kann, dass vor den Tempeln und Palästen, die in diesen 
Dramen dargestellt waren, in den vorausgehenden Tragödien noch andere Schmuck- 
wändc, durch die sie hätten verdeckt werden können, aufgebaut waren. Hier 
konnte also nur mittelst eines vorgezogenen Vorhanges, der das Proskenion 
verhüllte, jener Grad von Illusion, der unseren Gewohnheiten nach unerlässlich 
erscheint, erzielt werden. Und in der That ist ein Vorhang ein Uberaus einfaches 
Hilfsmittel, das den Alten ebenso nahe gelegen haben muss wie uns Modernen. 
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Können wir also auch für die Verwendung des Vorhanges im V. Jahrhun- 
dert kein äusseres Zeugnis geltend machen, so ergiebt sich doch dafür aus den 
Voraussetzungen der besprochenen Spielauftritte eine grosse innere Wahrschein- 
lichkeit. Ob ein solcher Vorhang späterhin regelmässig oder nur in Bedarfsfällen 
benutzt wurde, vermögen wir nicht mehr zu bestimmen. 

Ebensowenig lässt sich der Zeitpunkt feststellen, an dem zuerst ein Vorhang 
notwendig erscheinen musstc. Denn es wäre natürlich verfehlt, daraus, dass in 
einem Drama ein Vorhang entbehrlich ist, zu folgern, dass er damals überhaupt 
noch nicht bekannt war; beginnen doch gerade einige der jüngsten unter den 
erhaltenen Dramen ganz nach alter Weise damit, dass die Schauspieler von 
aussen durch die Parodos oder aus der Skene kommen. Ziemlich hoch müssten 
wir mit der Einrichtung des Vorhanges wegen des « Befreiten Prometheus » des 
Aischylos hinauf rücken, wenn wir nicht etwa (mit Bcthe, S. 177 f.) anneh- 
men wollen, dass in der ursprünglichen aischylcischcn Fassung des !!-..■ . ; 
AfsjjLMTTj^ Prometheus gar nicht versinken, sondern in gefesselter Haltung bis 
zum Beginn fies folgenden Stückes vor den Augen der Zuschauer anwesend 
bleiben sollte. 

Aus den Veränderungen, welche an dem Spielhintergrund in der Pause 
zwischen je zwei Dramen vorgenommen werden, lässt sich kein bestimmter Be- 
weisgrund für die Notwendigkeit eines Vorhanges ableiten. Schon in der Ore- 
stes - Trilogie musstc das Spielhaus nach dem zweiten Stück einigermassen um- 
gestaltet werden, um in den «Fumeniden» verwendet werden zu können, und 
in den «Chocphoren» war das Grab des Agamemnon dargestellt, das in dem 
vorausgehenden Drama noch nicht vorhanden sein konnte, wenn nicht etwa, 
wie O. Müller (Anhang zu Aischylos Fumeniden, S. 38) meinte, derselbe Bau im 
«Agamemnon» und in den « Fumeniden > als grosser Altar zu dienen hatte. 

Dass aber diese und ähnliche Veränderungen der Schmuckbauten auch vor 
den Augen der Zuschauer durchgeführt werden konnten, ohne dass man sich 
dadurch in der Illusion gestört fühlte, das wird derjenige nicht leugnen wollen, 
der sich gegenwärtig hält, dass auch in neuester Zeit noch auf mehreren gros- 
sen Bühnen der Versuch gemacht worden ist, Dekorationswechsel innerhalb der 
Akte ohne Zwischenvorhang geschehen zu lassen. 

Müssen wir also auch darauf verzichten, eine genauere Zeitgrenze für die 
«Erfindung» des Vorhanges festzusetzen, so dürfen wir doch wenigstens bei den 
eben besprochenen Dramen, die uns schon in den EröfTnungsauftrittcn ruhende 
Gruppen von Schutzflehenden vor Augen führen, einen Vorhang mit um so 
grösserer Wahrscheinlichkeit voraussetzen, als uns auch schon auf Grund ander- 
weitiger Erwägungen die Bedingungen erfüllt schienen, welche allein die Verwen- 
dung eines Vorhanges möglich machen konnten. Denn wie uns Erfordernisse der 
Dichtungen zu der Annahme führten, dass jene Altäre und Grabbauten dem 
l'roskenion unmittelbar benachbart waren, so dürfen wir andrerseits auch die 
Thatsache für gesichert erachten, dass das Spielhaus mit weit vorspringenden 
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Paraskenien versehen war, die zur Befestiguno; eines die Schmuckbauten ver- 
deckenden Vorhanges wohl geeignet waren. 

Auf die allgemeinen Gründe, welche das Vorhandensein solcher vortretender 
Seitenbauten erschliessen lassen, haben wir zwar schon S. 202 hingewiesen. Es 
mag aber bei der Wichtigkeit, welche den Paraskenien im Gesamtbilde der Skcnc 
zukommt, nicht überflüssig sein, am Schlüsse unserer Untersuchung nochmals 
auf sie zurückzukommen. 

Wenn schon der Umstand, dass die Paraskenien als Stütze und Abschluss 
des beweglichen Proskenion dienten, zu der Folgerung fuhrt, dass sie noch ein 
Stück vor die Linie des Proskenion vortreten mussten, so weisen verschiedene 
Spielvorgängc darauf hin, dass der freie Raum zwischen den Paraskenien noch 
tief genug gewesen sei, um während ganzer Auftritte als Spielplatz auszureichen. 
Wir können häufig beobachten, dass Schauspieler, die vor dem Proskenion ste- 
hen, und solche, die durch die Parodos eintreten, nicht sofort einander ansichtig 
werden ; das erklärt sich leicht, wenn vorstehende Seitenbauten ihnen den freien 
Ausblick verwehrten (Weissmann, S. 20 f., 45, 6l), wobei freilich zu bedenken 
bleibt, dass der Dichter das Recht hat, seine Personen nicht immer alles über- 
schauen zu lassen, was zu überschauen möglich wäre. Als unbedingt notwendig 
aber darf man das Vorhandensein solcher Paraskenien bei denjenigen Auftritten 
erachten, in denen Schauspielpersonen sich in die Parodos zurückziehen, um von 
Personen, die aus der Skene heraustreten, nicht gesehen zu werden (vgl. S. 192). 

Es steht also auch nichts im Wege, das Proskenion hinter der Fluchtlinie 
der Paraskenien so weit eingerückt zu denken, dass in dem freien Räume zwi- 
schen den Paraskenien noch ein Altar und andere Setzstückc aufgestellt werden 
konnten. Um das zu ermöglichen, genügte es, wenn die Flankenbauten etwa 
2 Meter vor die glatte Wand des Proskenion, also etwa 3 — 5 Meter vor die 
Vorderwand der Skcnc vortraten. Ein Raum von solcher Tiefe war aber in der 
That auch dann erforderlich, wenn dort z. B. ein Hain, wie er oben für den 
«Aias» und den «Oidipus auf Kolonos» als Spiclhintcrgrund vorausgesetzt wurde 
(S. 212), aufgestellt werden sollte. 

Ob die vor den eigentlichen Schmuckbau vorspringenden Teile der Para- 
skenien auch den jeweiligen Voraussetzungen der Dramen entsprechend verziert 
worden sind, wissen wir nicht vgl. S. 202). Für spätere Zeit ist bezeugt, dass in 
den Seitenbauten sich die sogenannten Pcriaktcn befanden (vgl. A. Müller, 122). 
Dass solche Drehvorrichtungen schon im V. Jahrhundert vorhanden waren, lässt 
sich nicht erweisen. Wohl aber ist es möglich, dass durch eine bemalte Wand, 
einen Vorhang oder einen Pinax, an den Paraskenien angedeutet war, wel- 
cher Art die rechts und links dem dargestellten Spielhintergrund benachbarte 
Gegend war. Denn sicher hatten die von den Paraskenien und dem Zuschauer- 
räume begrenzten Parodoi schon im V. Jahrhundert feste Bedeutung insofern, 
als die eine Seite zur Heimat (im engeren oder weiteren Sinne), die andere in 
die Fremde führte. Da für den Athener «in die Fremde gehen» soviel heisst 
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wie «über See gehen», und da für den Städter der Marktplatz im Gegensatz 
zum freien Lande der gewöhnliehe Aufenthaltsort ist, so können die beiden Ein- 
gange je nach den gegebenen Bedingungen des Stückes verschiedene Gegen- 
sätze bezeichnen, bald Markt und Burg auf der einen, Land auf der anderen 
Seite, bald hier Stadt, dort Hafen, bald im allgemeinen hier Festland, dort Meer. 

Man darf annehmen, dass diese Scheidung, über die in der Grammatiker- 
Überlieferung etwas verwirrte Nachrichten vorliegen Poll. IV, 126, vgl. Rohdc, De 
Pollucis fontibus, 61 und A. Müller, 158 f.) schon im V. Jahrhundert in derselben 
Weise durchgeführt war, die sich für die Zeit der jüngeren Komödie belegen 
lässt, indem im Dionysos - Theater links vom Schauspieler d. h. im Westen die 
Stadt (Markt , rechts d. h. im Osten das Meer Hafen) vorausgesetzt wurde, vgl. 
Plaut. Amphitruo 333, Menaechmi 551, Mercator 879. Darauf deutet auch die 
Bezeichnung ipuTsporräTai, die den besten Sängern des tragischen Chores gege- 
ben wurde f A. Müller, 205 . Denn wenn diese, die beim Einmarsch die den 
Zuschauern nächste Reihe bildeten, in der Regel an dem linken Flügel standen, 
so erklärt sich tlas daraus, dass der Chor in weitaus den meisten Fällen von 
rechts (vom Zuschauer aus) kam; die rechte Seite musstc also die Seite der 
«Heimat» sein, wo in der Regel der Wohnsitz der den Chor bildenden Personen 
gedacht werden sollte. Vielleicht darf man dafür, dass Stadt und Burg links 
vom Schauspieler angesetzt wurden, auch den (vermutlich von Euripides entlehn- 
ten) Vers aus der « Medea (exul) » des Ennius anfuhren: xistti atque Atlunas 
anticum opulentum oppidum (die riXij) contcmpla et tcmplum Certris (das Eleu- 
sinion oder Thesmophorion) ad lacvam aspia » (Ribbeck, Fragm. trag. lat. p. 51. 
Rom. Tragödie, S. 157). 

Damit haben wir alles Wesentliche erschöpft, was wir über die Ausstattung 
des Spielplatzes und seiner einzelnen Teile aus den Dramen ableiten zu dürfen 
glaubten, ohne uns allzuweit in das Gebiet subjectiver Vermutungen, denen sich 
freilich nicht gänzlich ausweichen licss, zu verlieren. Wie im allgemeinen der 
Gang der Entwickclung gewesen sein mag, den das Spielhaus genommen hat, 
ist S. 201 angedeutet. Ihn im einzelnen zu verfolgen, ist unmöglich, da wir nur 
für das letzte Drittel des V. Jahrhunderts über eine geschlossene Gruppe von 
Dramen verfügen. Wohl aber mag der Versuch erlaubt sein, für diese jüngere 
Periode die einzelnen Züge, die sich in der vorausgehenden Untersuchung aus 
den Spiclcrfordcrnisscn der Dramen ergeben haben, zu einem einheitlichen Bilde 
z usa m m c n 1 u fassen . 

An der den Zuschauern gegenüberliegenden Seite wird die ürchestra, deren 
Kreisfläche völlig frei bleibt, fast in ihrer ganzen Länge von einem niedrigen Bau, 
dem Spielhause, abgeschlossen. Dieses Spielhaus besteht aus einem grossen Schau- 
spielersaal, dessen Vorderwand um etliche Meter hinter der Tangente des Kreises 
zurückliegt, und aus zwei Seitenbauten, die bis zu den Orchcstrazugängcn vor- 
treten und zwischen sich einen grossen freien Raum einschliessen. In diesem 
Raum werden die Proskenien aufgebaut und einzelne Setzstücke aufgestellt. Die 
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Vorderwand des Proskenion, das meist ein körperlieh aufgebautes Haus ist, tritt 
noch um ein Beträchtliches hinter die Flucht der Paraskcnien zurück. Über dem 
Schauspiclcrsaal wird für die Tragödienaufführungen fast regelmässig, für die 
Komödien nur ausnahmsweise ein Obcrgcschoss errichtet, dessen Vorderwand 
dann entsprechend geschmückt oder auch mit einem besonderen Proskenion ver- 
sehen wird. Dieser Oberbau erstreckt sich manchmal oder immer auch über die 
Paraskcnien, die dann vielleicht ebenfalls mit Schmuckwänden oder Vorhängen 
verkleidet wurden. Zur Bestimmung der Lage der inneren Thüren und Treppen 
fehlt es in den Dramen an Anhaltspunkten. Eine ständige Bühne ist nicht vorhanden. 

Wenn wir oben (S. 177) betont haben, dass den Vermutungen über die Be- 
schaffenheit des hölzernen Spiclhauscs feste Grenzen gezogen seien, weil uns die Ge- 
stalt der steinernen Skene des IV. Jahrhunderts bekannt ist, und tliesc sich aus den 
ältesten Vorstufen ohne Zwang ableiten lassen muss, so dürfen wir jetzt daraut 
hinweisen, dass in dem Bilde, das wir hier von der Skene des Euripides und 
Aristophanes zu zeichnen versucht haben, sich kein Zug findet, der dieser For- 
derung nicht entsprechen würde. Oder, um es mit anderen Worten zu sagen, 
die lykurgische Skene entspricht so genau den Bedingungen, die für das Spiel- 
haus des V. Jahrhunderts gestellt werden, dass man ohne Weiteres alle Dra- 
men, von der Orcstie des Aischylos an, vor der Skene des Lykurgos sich auf- 
geführt denken könnte. Wir werden das als einen durchschlagenden Beweis 
für die Richtigkeit unserer Annahmen über das Spiel des V. Jahrhunderts be- 
trachten dürfen, wenn es uns gelingt, die bisher als selbstverständlich hinge- 
stellte Thatsache zu erweisen, dass die Aufführungen im lykurgischen Theater 
denen des V. Jahrhunderts gleichartig gewesen sind. Das wollen wir im Fol- 
genden klar zu stellen suchen. 

3. Der Spielplatz in den Dramen des IV. — I. Jahrhunderts. 

Für die Geschichte des Thcatcrspicls in der Zeit vom IV. bis I. Jahrhundert 
haben wir, so sollte man meinen, unzweideutige Zeugnisse in den Bauwerken 
dieser Epoche. Die Gestalt des Spielhauses um die Mitte des IV. Jahrhunderts 
kennen wir durch das lykurgische Theater in Athen. Eine etwas jüngere Abart, 
die Skene mit steinernem Proskenion, dessen Vorläufer, das hölzerne Pinakcs- 
Proskenion, wir durch die Inschriften von Delos bis in den Anfang des III. Jahr- 
hunderts zurückverfolgen können, ist uns durch die Theater von Epidauros, 
Oropos und anderen Orten bekannt. Was diese architektonischen Zeugen über 
die Art der Aufführung crschliessen lassen, ist oben S. 69 und 79 dargelegt. 

Aber diese aus den Denkmälern abgeleiteten Ergebnisse sind jenen nicht 
unanfechtbar erschienen, die sich auf Grund litterarischer Nachrichten eine be- 
stimmte Anschauung von dem Schauspiele in der späteren Zeit gebildet haben 
und dieser Anschauung entsprechend auch die erhaltenen Bauten auszudeuten 
versuchen. Wir können uns daher der Aufgabe nicht entziehen, aus den spär- 
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liehen Resten der Dramen und aus den schriftstellerischen und inschriftlichen 
Zeugnissen ein Bild von den Aufführungen des IV. Jahrhunderts und der helle- 
nistischen Zeit — zunächst ohne Rücksicht auf die Bauten — zu entwerfen, wobei 
wir ganz in derselben Weise, wie wir das für die erhaltenen Dramen der klas- 
sischen Periode gethan haben, vor allem zwei Punkte ins Auge zu fassen haben 
werden : erstens die Teilnahme des Chores an den Schauspielen und zweitens 
die Erfordernisse der Ausstattung. 

Für den ersten Punkt werden wir die verschiedenen Dichtungsarten geson- 
dert behandeln müssen, wahrend bei dem zweiten diese Scheidung als über- 
flüssig bei seite gesetzt werden darf. 

Was den Chor der Tragödie betrifft, so steht zunächst durch ausdrückliche 
Zeugnisse fest, dass auch noch in der zweiten Hälfte des IV. Jahrhunderts die 
Stücke des Sophokles und Euripidcs in Athen aufgeführt worden sind. Und zwar 
dürfen wir, da gerade damals der Redner Lykurgos. der Erbauer des steiner- 
nen Theaters, es sich angelegen sein licss, die Texte der älteren Dramen rein 
und unverletzt zu erhalten, mit Bestimmtheit behaupten, dass jene Dramen in 
seinem Theater unverändert in der Gestalt, in der sie von den Dichtern hin- 
terlassen worden waren, also samt ihren Chören aufgeführt worden sind. Dass 
aber auch die xatva't tfarftflKn des IV. Jahrhunderts des Chores nicht entbehrten, 
bedarf wohl keines Beweises. Vgl. Capps, American journal of archacology X (1895), 
289 f.. 'Ev Ii yspwv Tpaytuwy tepaT; i|*0.>.ai; hat Theodektcs nach dem Wortlaut 
seines Grabepigramms (Steph. Byz. s. v. <I>aorr;X':; seine Siege davon getragen; 
und noch Aristoteles uud Thcophrast (Char. 22, p. 145, Petersen) bezeugen die 
tragische Choregie. 

Aber auch darüber, dass der Chor noch in gleicher Weise mit den Schau- 
spielern zusammenspielte wie im V. Jahrhundert, kann kein Zweifel sein. Man 
hat allerdings aus einer Bemerkung des Aristoteles (Poet. 18, 1456) das Gegenteil 
schlicssen Wullen. Dort wird getadelt, dass die Chöre Lieder sängen, die in 
keiner engeren Beziehung zum Stoffe der Dichtung ständen. Aber Aristoteles 
spricht hier nur vom Inhalt der Chorliedcr. Davon, dass das äussere Verhältnis 
der den Chor bildenden Personen zu den Schauspielern geändert worden sei, 
sagt er nichts. Im Gegenteil ! Nur dann, wenn die Chorpersonen nach wie vor 
den Rollcnträgem nahe standen, konnte man es ihnen zum Vorwurf machen, dass 
sie sich in ihren Liedern nicht mit den Ereignissen der Spielhandlung, sondern 
mit anderen Dingen beschäftigten. Und wenn Aristoteles die Regel aufstellte: 
t'sv "/ipiv Ii Iva ist -izjy.aSsTv t<jv isixsiTtöv xa't jiipuv etvai ts5 cXsj xat ajtxfw»\f 
aOat, so folgt daraus, dass zu seiner Zeit Chor und Schauspieler denselben 
Standplatz hatten; denn nur dann konnte der Chor wie ein Schauspieler in die 
Handlung eingreifen. 

In der That sehen wir im «Rhesos», der nach allgemeiner Anschauung erst 
im IV. Jahrhundert gedichtet ist, den Chor so lebhaften und vielfachen Anteil 
an den Ereignissen nehmen, wie in irgend einem älteren Drama. Und wenn 
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Aischincs, als er im Theater von Kollytos in der Rolle des Oinomaos niederstürzte, 
von dem Chorlehrer Sannion (Dcmosthen. Mid. 58) aufgehoben wurde (Vit. Aesch. 
p. 296, Westcrm.), so zeigt das eben, dass der -/spoJiiäoxaXs;, der vielleicht als x:py- 
fat:; mitwirkte, in unmittelbarer Nähe des Schauspielers stand. 

Aber auch noch im III. Jahrhundert wurde der Chor in der Tragödie beibehal- 
ten. Die Behauptung, dass er seit der Zeit Alexanders einfach bei scite gesetzt 
worden sei, ist durchaus willkürlich und kann sich auf kein Zeugnis gründen. Al- 
lerdings sind in den Technitenverzeichnissen der delphischen Soterien (Weschcr- 
Foucart, Inscr. de Delphes, n. 3-6; Lüders, Die dionysischen Künstler, S. 187 f.), 
die man, wie ich (De musicis Graccor. certaminibus, S. 88 f.) ausgeführt habe, 
etwa um 270 ansetzen kann, tragische Choreuten neben den tragischen Schau- 
spielern, dem Flötenspieler und dem Didaskalos nicht besonders aufgezählt. Aber 
es liegt nahe, dies daraus zu erklären, dass in den Tragödien eben dieselben 
Sänger verwendet wurden, die als Mitglieder der Aulcten - Chöre in den In- 
schriften verzeichnet sind, vgl. Ian, Verhandl. der 39. Philologenversammlung zu 
Zürich (1887) S. 87. Etwa 100 Jahre später hören wir in Delphi von einem 
Auletcn Satyros, des Eumenes Sohn, aus Samos, der aus Dankbarkeit für den 
errungenen Sieg aspa (Ana yspz'j Aiivuusv xas xiOiptsjxa ix Bax-/wv Eipisiisu (ge- 
meint ist wohl das erste Chorlied, V. 65 f.) zur Aufführung brachte (Bull, de 
corr. hell. XVIII, 85). Wie damals die Chorsänger des Flötenspielers einen ein- 
zelnen euripideischen Chor sangen, — Tragödicnauffiihrungcn hatten scheinbar an 
jenem Feste nicht mehr statt gehabt — , so wird auch in früheren Zeiten regel- 
mässig der Chor für die Tragödie aus der Schaar der dithyrambischen Sänger, 
die alle demselben Techniten verein wie die Schauspieler angehörten, zusammen- 
gesetzt worden sein. Eine solche Teilnahme von Chören an den Tragödienauffüh- 
rungen der Soterien darf man schon darum voraussetzen, weil an jenen Festen 
offenbar durchweg ältere Tragödien dargestellt worden sind und neben dem 
führenden Protagonisten ein besonderer Didaskalos, falls kein Chor vorhanden 
gewesen war, kaum notwendig sein konnte. Gerade für die Kpochc der delphi- 
schen Technitenlisten können wir eine Wiederholung des euripideischen Hera- 
kles an den Soterien durch das Siegesverzeichnis eines tegeatischen Schauspielers 
(Bull, de corr. hell. XVII, 15) belegen. 

Ausdrücklich bezeugt ist der Tragödienchor in Dclos für 279 durch die 
Inschrift Bull. hell. XIV, 396, Z. 83 : yjpü t(T> yevsuivi.» tot; x u i|j.<.>5:r; xa'i tu» ?pa- 
Y«üJw Apäxovu (vgl. S. 397 unten : i!; ibv ycplv xsv y £v -!* sv5v Tij|AGffTp*T«i> tw ajXtjTf,). 
Ks ist ein hübscher Zufall, dass dieser Drakon (aus Tarent, Bull. hell. VII, 108; 
XIV, 502) gerade einer der Protagonisten ist, die auch an jenen Sotcrienfesten 
mitgewirkt haben (a. a. O. n. 4, 48: Apäxuv Ayxwvs; TapavrTvo« ). Als ein mittelbares 
Zeugnis für die Verwendung eines tragischen Chores kann auch das Technitcn- 
Verzeichnis von Ptolemais aus der Zeit des Philadelphos (Bull. hell. IX, 132) 
gelten, in dem neben den Tragöden, Komöden und ajva-fumsTal auch der yopo- 
JiäiaxaXs? und nach ihm der ai>.r ( rr;; ipayixi« genannt werden. Und als um 200 
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vor Chr. Aristophanes von Byzanz seine Commcntarc schrieb, da hatte er noch 
Gelegenheit in Alexandrien die Tragödien der alteren Zeit im Wesentlichen in 
ihrer ursprünglichen Gestalt zu sehen (v. Wilamowitz, Euripidcs Herakles I, 152); 
das darf man wohl daraus entnehmen, dass er allerlei kleiner Änderungen der 
Regisseure Erwähnung gethan hat (vgl. Schol. Eur. Or. 58, 1366, Hipp. 172), aber 
Uber irgend welche Umarbeitungen der Chorlieder nichts zu berichten weiss. 

Geringeres Gewicht mag darauf gelegt werden, dass Tragödien -Choregie 
in Delos für das ganze dritte Jahrhundert (Bull. hell. VTI, 104 f.), in Iasos in 
einzelnen Beispielen für das zweite Jahrhundert (Lc Bas - Waddington III, 256 f.), 
in Samos (Monatsber. der Berliner Akademie 1859, S. 754 C) für das zweite 
oder erste Jahrhundert bezeugt ist; denn im jüngeren Sprachgebrauch könnten 
diejenigen, welche die Kosten der Aufführung bestreiten, auch dann als Chorcgcn 
bezeichnet worden sein, wenn sie nicht wirklich für einen Chor zu sorgen hatten. 
Noch weniger aber darf man umgekehrt daraus, dass ein TparvwJi; allein ge- 
nannt wird, schliessen, dass er ohne Chor aufgetreten sei. Denn in der jünge- 
ren Zeit ist der xpavidJi;, d. h. der l'rotagonistcs, zugleich «Unternehmer» der 
Aufführungen, der selbst das übrige notwendige Personal mitzubringen hat, vgl. 
Lukillios, Anth. Pal. XI, Ii: sux f,?suv « tpaiY'^iv, 'Est'xpsr«?, oiJs /spaüXtjv, eiJ' 
st/./.' oilcv oXu{, mv yopbv sretv iytvt' ä/.V ixstXsuv ai uivov' o'i 8' e*/wv yspbv otxsOtv 
r.xetj... (Lüders, Dionysische Künstler, S. 123). Diese Chöre bestanden natürlich, 
wie das gerade bei sccnischcn Chören auch schon in älterer Zeit üblich ge- 
worden war, ganz aus berufsmässigen Tcchnitcn, die entweder vom Tragodos be- 
zahlt wurden oder einen bestimmten Anteil an dem Gewinn des Technitenvereins 
hatten, dem sie angehörten. 

Nach einer Richtung allerdings hat der tragische Chor im IV. und III. Jahr- 
hundert eine Veränderung durchgemacht. Wenn in ältester Zeit bei Phrynichos 
und Aischylos) ein Hauptgewicht auf die kunstvollen Tänze fiel, so war schon 
in der Tragödie der curipideischen Zeit die Orchcstik stark verkümmert. Diese 
Entwickelung hat in der Folgezeit ihren Fortgang genommen, so dass der Tän- 
zerchor zu einem Sängerchor wurde. Das bezeugt eine Nachricht bei Philodc- 
mos De mus. IV, 7, p. 70, Kcmkc), auf die v. Wilamowitz (Euripides Herakles 
I, 131) hingewiesen hat. Philodemos berichtet, Diogenes der Babylonier (der im 
zweiten Drittel des II. Jahrhunderts vor Chr. thätig war) habe gesagt, dass die 
Wirkung des Dramas seit dem Wegfall des Tanzes nicht geschwunden sei: xat 
JtiTi xip\.r,pr,pivr,z T*)i epytjstwi ex tüv äpajAattiiv süJtv f-/3|icv f/.smov, £iteiSf,ir«p eütv 
t}v iv cuS»|«ä ups? ts xa'/.bv xat yivvxXtv ouv£'pyr 1 [Aa. Hier ist aber nur vom Wegfall 
des Tanzes, nicht von dem des Gesanges die Rede, so dass man vielleicht diese 
Nachricht geradezu als ein Zeugnis für das Fortbestehen des letzteren bis zum 
zweiten Jahrhundert betrachten darf. 

Hand in Hand mit dieser veränderten Bestimmung des Chores mag dort, 
wo die Mittel knapp waren, auch die Zahl der Choreuten eingeschränkt wor- 
den sein. Einen tragischen Chor von sieben Personen zeigt neben den drei 
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Schauspielern das Wandgemälde eines kyrenäischen Grabes, das Wieseler, Thea- 
tergebäude und Denkmäler T. XIII, nach der ungenügenden Publikation bei I'acho, 
Relation d'un voyagc dans la Marmariquc, la Cyrcnaique etc. (Paris 1827) T. 49 
11. 50. wiederholt hat. Leider erlaubt der Charakter dieser Veröffentlichung nicht, 
Stil und Malwcisc des Gemäldes zu bestimmen, und ich wage daher nicht zu 
entscheiden, ob das Bild der junghcllenistischen oder erst der römischen Zeit 
zuzuschreiben ist. Aber selbst wenn das Bild erst in der Kaiscrzcit gemalt sein 
sollte, so sind wir doch zu der Annahme berechtigt, dass auch dieser Chor, 
ebenso wie die anderen Eigentümlichkeiten der dargestellten Tcchniten - Schaar, 
heimischer griechischer Sitte entlehnt ist. 

Wenn aber die grössere oder geringere Stattlichkeit des tragischen Chores 
von dem Wohlstande der Festgeber abhängig gewesen sein mag, so darf man 
doch bezweifeln, ob jemals bei Tragödien der Chor völlig wegfallen konnte. Mög- 
lich, dass man aus Mangel an Hülfsmitteln gelegentlich die Partien des Chores 
durch einzelne Personen sprechen Hess. Wenn aber im eigentlichen Griechenland 
im Jahrhundert des grössten künstlerischen und socialen Tiefstandes (etwa von 
220 — 120 v. Chr.) nur ganz selten Tragödien aufgeführt worden zu sein schei- 
nen, so ist dies vielleicht eben in dem Umstände begründet, dass die Tragödien 
einen Chor erforderten und daher zu kostspielig waren. 

Übrigens ist wohl selbst in jenen armen Zeiten der Zusammenhang mit 
den Tragödien des V. und IV. Jahrhunderts nie völlig verloren worden. So sehr 
das dichterische Schaffen auch gerade auf dem Gebiete der Tragödie seit der 
Mitte des III. Jahrhunderts zurückgegangen ist, so hat es doch selbst im II. 
Jahrhundert vor Chr. nicht ganz an Tragödiendichtern gefehlt. Ich erinnere nur 
an Dymas von Iasos Inscriptions in the Brit. Museum III, 444), an Melanthios, 
den Schüler des Kameades (Gornperz, Philodem und die ästhet. Schriften der 
hcrculanischcn Bibliothek, Sitzungsber. der Wiener Akademie CXXIII, 1891, S. 84, 
an Kuandridas von Milet Kaibel, Epigramm. S. X, 222 b; Prcuner, Hermes XXIX, 
553), an Dionysios, Sohn des Demetrios, in Delos Bull. hell. 1889, S. 372). Die 
reichere dichterische Schaffenslust, die im Jahrhundert vor Chr. bemerkbar wird, 
ist auch für die Tragödie genügend bezeugt durch die agonistischen Listen aus 
Böoticn und Oropos (vgl. Rcisch, De musicis Gracc. certam., S. 1 10 f. und CIGS. 
416 f., 541 f., 1760 f., 2727, 3195 f. , denen sich die Inschriften von Delphi Bull, 
hell. XVIII, 93). von Magnesia (Athen. Mitthcil. XIX, 98:, Samos (Journ. hell. 
VII, 148) u. a. anreihen. 

Ks ist sehr wohl möglich, dass diese Spätlinge «lern Chor mit Rücksicht 
auf die Verhältnisse ihrer Zeit nur einen möglichst kleinen Raum in ihren 
Dichtungen zugewiesen haben. Aber es ist festzuhalten, dass, solange nicht die 
Kunstform der chorloscn Tragödie bei den Griechen nachgewiesen ist, die Ein- 
schränkung des Chores nur als ein Notbehelf angesehen werden kann. Überall 
dort, wo man über reichere Mittel verfügte, wird man im tragischen Schau- 
spiel nach wie vor einen vollen Chor haben auftreten lassen. 
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Dieses Bild von den griechischen Tragödienaufführungen findet seine beste 
Bestätigung in der Geschichte der römischen Tragödie, vgl. Capps, Amer. journ. 
of archaeol. X, 297. Die Tragödiendichter der älteren rcpublicanischen Zeit 
haben, wie es scheint, den Chor vielfach eingeschränkt (Leo, Plautinischc For- 
schungen, 85), weil die Mittel, die ihnen zur Verfügung standen, knapp waren. 
Sie haben ihn aber nicht völlig aufgegeben, sondern ihm mehr als einmal auch 
eine thätige Rolle in dem Plane der Dichtung zugeteilt (Ribbcek, Rom. Tragödie, 
638). Bei den Aufführungen der letzten rcpublicanischen und der ersten Kaiser- 
Zeit scheint der Chor eine ähnliche Bedeutung gehabt zu haben, wie in den 
Dramen der griechischen Klassiker. Wenn Moraz A. P. 193 anempfiehlt: actoris 
partes cliorus officiumque virile defendat, neu quid medios intereinat actus, quod 
höh proposito conducat et haereat apfe, so schliesst er sich damit genau an die 
Lehren des Aristoteles an. Dass diese Verwendung des Chors den Römern erst 
durch littcrattirgeschichtlichc Ausgrabungen bekannt geworden sei, ist eine Be- 
hauptung, die sich ebenso wenig beweisen lässt, wie die Meinung, dass die 
späthellenistischen Dichter ihre Tragödien nach anderen Grundsätzen gebaut hät- 
ten, als ihre Vorläufer und ihre Nachfolger. 

Aus diesen Darlegungen über die Geschichte des Tragödienchores lassen 
sich aber einige wichtige Folgerungen für den Spielplatz des IV. Jahrhunderts 
und der folgenden Zeit ziehen. Zunächst ergiebt sich, dass für das Tragödien- 
spiel in dieser Zeit zwar nicht mehr die volle Orchestra, aber doch ein Platz von 
beträchtlicher Ausdehnung notwendig war, auf dem sowohl der Singchor wie 
die Schauspieler sich bewegen konnten. Fasst man den Gang der Entwickclung 
ins Auge, den der tragische Chor seit dem IV. Jahrhundert genommen hat, so 
wird man als das Wahrscheinlichste betrachten dürfen, dass der Singchor seit 
dem IV. Jahrhundert in der der Skene benachbarten Hälfte der Orchestra, in 
welche die Parodoi mündeten, sich aufzuhalten pflegte. Aus der Teilnahme des 
Chores am Tragödienspiel lässt sich aber des Weiteren schliesscn, dass auch 
die Theater des IV. und III. Jahrhunderts so angelegt gewesen sein müssen, 
dass sie ein Zusammenspiel von Chor und Schauspielern gestatteten. Denn 
selbst an kleinen Orten, wo in der Zeit von 250 — 100 vielleicht Jahrzehnte lang 
keine Tragödien aufgeführt worden sind, wird niemand ein steinernes Theater 
gebaut haben, das von vornherein jede Möglichkeit ausschloss, bei der Wieder- 
kehr günstigerer Geldverhältnisse in der altherkömmlichen Weise chorische Tra- 
gödien aufzuführen. Bevor wir diese Thatsachen für die Beurteilung der erhal- 
tenen Bauten nutzbar zu machen suchen, müssen wir noch die Rolle des Cho- 
res im Satyrspiel und in der Komödie ins Auge fassen. 

Über den Chor des Satyrspicls können wir uns kurz fassen, da von ihm 
ähnliches wie von dem der Tragödie gelten darf. Wenn Sositheos von Diosko- 
rides (Anth. Pal. VII, 707 als Wiedererwecker des Satyrspiclcs gepriesen wird 
— extjssf ipr,5s -fip üvr.p ä;ia <I»),su<jt<.>v, va't [xi -/sp:j;, — stTtipwv — ,so kann gewiss 
nicht an ein Satyrspiel ohne Chor gedacht werden. Wir haben aber um so we- 
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niger ein Recht, für die Satyrspiele des zweiten und ersten vorchristlichen Jahr- 
hunderts — vgl. die S. 261 angeführten Inschriften — das Vorhandensein eines Cho- 
res zu leugnen, als diese späten Dichtungen in der Wahl der Stoffe sich noch 
ganz an die Satyrdramen des V. Jahrhunderts angeschlossen zu haben scheinen, 
vgl. Kern, Athen. Mittheil. XIX, 100. Wahrend aber der Tragödienchor keine 
Tanzbewegungen ausführte, wird man sich das Satyrspiel wenigstens dort, wo 
der Chor wirklich aus Satyrn bestand, nicht ohne Tanz denken mögen. 

Einen ganz anderen Entwickelungsgang als in der Tragödie hat dagegen der 
Chor in der Komödie genommen. Auf die Streitfrage, welchen Anteil der Chor 
in der sogenannten mittleren Komödie hatte, brauchen wir uns hier nicht einzu- 
lassen. Denn die Grammatikernachrichten, die schon mit dem Ende der aristo- 
phanischen Zeit Chor und Chorcgen für die Komödie in Wegfall kommen las- 
sen (Platonios bei Dübner, Proleg. de com. p. XIII, 24; Vit. Aristophan. p. XXVIII, 
65; Schol. Aristoph. Ran. 404), werden durch ausdrückliche Zeugnisse des IV. 
Jahrhunderts genügend widerlegt, vgl. Aeschin. Timarch. 157: zpwtjv cv tsTj x*t' 
^Ypcj; Atsvuff{3i{ xwjxwJwv ivxwv ev Ks/J.u-rü xai IlaptJifvjvTs; rsi xu|ux$3 ictcxpiTsi 
t;«ivTi{ ti i:pö; töv yspiv iväzaiaTJv, CIA. II, 1285 (Vari): i,ijyü.uixi y.spü Atsvjsta 
aüiLTcsi' Mxwv, Thcophr. Char. 6: apiXsi Jyvatb; xat öp-/£taOat v/.suv tsv xspiaxa. . . 
tv xujmxü y:pi[), Arist. Pol. III, 3, p. 1276 B: wj^ep y« 7 5 P» ¥ ~~~ r 1 -* xwjuxiv, 
£ts. ik tpaYixbv Iwpw iivat sau.iv, xwv x'j-zibt Tts/.Xäxi; ävOpw^wv ;vtu>v. Die komische 
Choregic ist noch in der Zeit Alexanders für Athen durch Aristoteles ('AOijv. so- 
>.its(a 56, vgl. Eth. Nicom. IV, 6, p. 1123 A), für Rhamnus durch die Inschrift 
'Efi)|l. ip-/. 1891, S. 50 (vgl. CIA. II, 127S) erwiesen; auf Chorcgen der Komödie 
beziehen sich gewiss auch die Inschriften von Aixone CIA. II, 579, Athen. Mit« 
thcil. IV, S. 194, vgl. CIA. II, 585. 

Für die erste Hälfte des III. Jahrhunderts ist die Beteiligung der xw;jlix3! yspiu- 
Tal an den delphischen Sotcrien und den delischen Dionysien durch Inschriften 
(s. o.) bezeugt; ja sogar noch bei dem sehr dürftigen Eeste der ysijA'piva — wtit,- 
pia um 150 vor Chr. werden vier yepsuTa': xwjjiwSsO genannt ('E?r ( |*. äpyaisX. 1883, 
161, vgl. 1884, 218). Wie ist nun aber diese 'Phatsache damit vereinbar, dass in 
den Komödien des Plautus und Tcrcnz, welche griechischen Komödien aus der Zeit 
Mcnandcrs nachgebildet sind, dem Chor im Plane der Dichtungen keine Rolle 
mehr zufällt? Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst die Veränderun- 
gen klar machen, die der komische Chor seit dem V. Jahrhundert durchgemacht 
hat. Während in der Tragödie zwar der Gesang weiter lebt, der ernste wür- 
devolle Tanz aber abstirbt, sehen wir, dass in der Komödie schon seit der 
letzten Zeit des Aristophancs der kunstvolle Chorgesang immer mehr zurück- 
tritt, der pantomimische, possenhafte und etwas anstössige Tanz (vgl. Thcophr. 
Char. 6) dagegen sich weiter erhält und sogar noch steigende Bedeutung ge- 
winnt. Das zeigen deutlich die tEkklesiazusen> und der HMutos». Arist. Plut. 760 
fordert Karion den Chor auf: i'tX tV ä-a;äzav:i; i; evi; '/.i-f:j ipy-Xs'U xa't nupTSTI 
xat yspeü'Tt, dann folgt V. 770 in den besten Handschriften die Angabe: xjja- 
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jaittov -/sp:5, ohne dass ein Liedtext überliefert wäre. Hier hat also der Chor 
entweder einen Tanz ohne Worte aufgeführt oder zu seinen Tanzbewegungen ein 
l]t6$Xl|MV| vielleicht irgend ein volkstümliches kunstloses Tanzlied gesungen. Mit 
ahnlichem Volksgcsang mag auch der Auszug des Chores begleitet gewesen sein, 
vgl. I2o8: 5t? yäp xaxiittv xijtuv a'J;vxa; ExisGai. 

In der Vita des Aristophanes (§n,p. XXVIII D) wird erzählt: xciXtv Js jxa £ - 
/.stxixs; xai x:5 yipr.v^v xbv ID.iäxsv vpa-I/a;, et? xb favoxaiiisOat xa axijvi*» xpijwx« 
xat u,£X£3X£uä:r0ai Ixc/paf« '/speS, jOfyyju.Evs; iv txttvsi;, a xa'i ipw^tv xei»; v£;u^ 
x«; £i:tvpi f jvxa; ^/.w 'Apuxofivs-j;. Vgl. Euanth. de com. p. 5, 22 (Leo, Plautin. 
Forschungen, 206). Wenn in den Handschriften des Menander und Philcmon die 
Angabe yspzü sich fand, warum sollen wir sie dort anders erklären als in den 
Handschriften des Aristophanes (Freies. 729, 876 ; Plut. 770), nämlich so, dass 
an den betreffenden Stellen der Chor die Pausen der Handlung, sei es mit 
einem Tanze, sei es mit einem Tanzlied von allgemeinem Inhalt ausfüllte? Ich 
will nicht die Frage aufwerfen, ob nicht etwa bei Plautus einzelne Partien, z. B. 
einige der langen monologischen Betrachtungen, aus Chorgesängen umgesetzt sein 
könnten. Denn auch die erhaltenen Bruchstücke der griechischen Komödie ge- 
nügen, um zu zeigen, dass selbst in dem «neuen» Lustspiel der Chor manchmal 
eine Rolle gespielt haben muss. Und es ist klar, dass, solange der komische 
Chor durch seine Maske in einem persönlichen Verhältnis zum Stoffe der Dich- 
tung stand, eine räumliche Trennung von Chor und Schauspielern, von Tanzplatz 
und Sprechplatz In den Stücken der jüngeren Komödie ebensowenig möglich 
war wie in den Dramen des V. Jahrhunderts. 

Ein sicheres Zeugnis für die Thatsache, dass auch in der damaligen Zeit 
die ürchestra noch zum Schauplatz der Dichtung gerechnet wurde, giebt das 
Bruchstück einer Komödie des Heniochos (Fgm. 5, K.). Dort sagt der Sprecher 
des Prologs : iyt'o 5' üvs^a xb |*£v xaO' exi jxt.v a jxi'xa Xf!;«, a'jvaxajat i' sial savxs?a- 
sj'i z:).£t; ... xb yup(sv t*£/ y'xp tii' isx'i iräv xix/,<.> 'OXvjuHar, xijv?': Ii x-fjv jxy;vt;v 
£X£{ 3xr,vr,v ipäv Oaoptxrjv vsptgm' £*£■/• x( sjv cvxaOla Jpwsiv ai zi/.£ti ; •:> iMp\ izi- 
xsvxs 0Ü7iu3a£ kcx£, ext xwv yipwv £- ( '£vcvx' eXsjOspai ir/tJiv. Der Schauspieler, der 
diese Worte spricht, steht vor der Skenc, deren Proskenion als Zelt der Festge- 
sandten sich darstellt, und bezeichnet tlic Orehcstra — xb ywpisv xÜ£ xäv xuxAm — 
als den heiligen Bezirk von Olympia Man kann zweifeln, ob die Darsteller der 
«Städte» als Choreuten oder als Statisten zu bezeichnen seien. Da sie sich nicht 
selbst einführen, sondern durch den Schauspieler vorgestellt werden, wird man 
geneigt sein, sie für stumme Personen zu halten. Gemäss dem, was wir soeben 
über die Kntwickclung des komischen Chores dargelegt haben, müssen wir ihnen 
aber nichtsdestoweniger den Namen Chorcuten selbst für den Fall lassen, dass sie 
nur die Aufgabe zu tanzen, nicht auch zu singen hatten. Und die Llfttt«, die 
doch mit einer gewissen Würde sich bewegen mussten, können uns dann auch 
vielleicht als Beleg dafür dienen, dass die y:p£tixat xwyiixsi nicht nur den Kor- 
dax zu tanzen verstanden. Leider lässt sich die Zeit des Heniochos nicht genau 
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bestimmen. Bergk hat das Fragment auf die Vorgänge von Ol. 104 (360 v. Chr.) 
beziehen wollen (Griechische Literaturgeschichte III, S. 168, Anm. 193); dage- 
gen möchte es Kock in die Zeit nach dem chremonideischen Kriege Ol. 128, 
3 (264 v. Chr.) verweisen. Diesem Ansatz, dem die im Prolog geschilderte Sach- 
lage gut entsprechen würde, ist aber wiederum die Angabc, dass Hcniochos ein 
Dichter t?,; ^ot,; xwnwJia; gewesen sei, nicht günstig. 

Erst im dritten Jahrhundert kann also die Entwickclung, durch welche der 
geschulte Sängerchor der alten Komödie zu einer Schaar von Statisten und Tän- 
zern herabsank, zum Abschluss gelangt sein. Zugleich ist, wie wir aus den Sote- 
rien - Inschriften ersehen, der Chor auch seiner Zahl nach immer mehr zusam- 
mengeschmolzen ; doch lehrt die delphische Inschrift von I 50 v. Chr. ( s. o. ), dass 
man selbst im zweiten Jahrhundert und unter ärmlichen Verhältnissen nicht ganz 
auf ihn verzichten wollte. Für diese letzte Periode wird man als wahrscheinlich 
erachten dürfen, dass die Tänze der -/spsuTai in keinem Zusammenhang mehr 
mit dem Gang der Handlung standen; natürlich folgt daraus aber nicht, dass 
damals auch der Spielplatz der Choreuten von dem der Schauspieler geschieden 
worden sei. Die Stellung, die der Chor im Lustspiele einnimmt, hat sich so unmerk- 
lich und allmählich verschoben, dass es schwer wäre, zu sagen, an welcher Stelle 
ein Einschnitt gemacht werden dürfte. Und wozu sollte man, als man sich bewusst 
wurde, dass der Chor für den Plan der Dichtung ohne Bedeutung geworden war, 
diese Thatsache äusserlich den Zuschauern dadurch klar gemacht haben, dass 
man die Schauspieler auf eine erhöhte Bühne stellte? Das wäre doch gerade in 
einer Zeit, wo Schauspieler und Choreuten nicht mehr zusammen sichtbar wurden, 
also einander auch nicht im Wege stehen konnten, ohne jeden Zweck gewesen ! 

Aber bevor wir aus diesem Verhältnis zwischen Chor und Schauspielern 
weitere Schlüsse über die Beschaffenheit des Spielplatzes ziehen, müssen wir 
noch einen anderen Umstand ins Auge fassen : nämlich die Ausstattung des 
Schauplatzes, die in den Dramen der jüngeren Zeit vorausgesetzt wird. Wenn 
wir uns von dieser ein Bild machen wollen, so dürfen wir ausser den spärlichen 
Bruchstücken der griechischen Dramen und den vereinzelten Angaben der Gram- 
matiker auch noch die Nachrichten des Vitruv und Pollux sowie die Komödien 
des Plautus und Tcrenz heranziehen. Denn Vitruv beschreibt die tria scaena- 
rum genera offenbar nach den Thcatermalcrcicn seiner Zeit. Die Mitteilungen des 
Pollux aber gehen, wenigstens zum Teil, auf die hier von uns behandelte Periode 
zurück, da die Theater - Nachrichten des vierten Buches nur ein Auszug aus älte- 
ren Werken alexandrinischer Gelehrter sind, die ihm, wie es scheint, durch Iubas 
Vermittelung bekannt waren vgl. Rohde, De Pollucis in apparatu scaenico enar- 
rando fontibus ; Bapp, De fontibus, quibus Athenaeus in rebus musicis lyricisque 
cnarrandis usus est. Leipziger Studien VIII, 86). Die Stücke des Plautus und Tc- 
renz endlich können uns mit ihren sccnischcn Erfordernissen (vgl. Hahn, Quaestio- 
nes Plautinac scacnicac, Greifswald 1867) gewissermassen das Mindestmass der 
von ihren griechischen Vorbildern vorausgesetzten Ausstattung veranschaulichen. 

34 
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Sowohl aus den Nachrichten des Pollux, wie aus denen des Vitruv, die wir 
aus Zweckmässigkeitsgründen voranstellen, geht zunächst klar hervor, dass die 
alte Dreiteilung der Skene oder des Proskenion (vgl. S. 204) auch in der jünge- 
ren Zeit fast regelmässig festgehalten wurde, und dass auch damals noch die 
Schmuckwand in der Tragödie gewöhnlich einen Palastbau, in der Komödie eine 
Gruppe von Bürgerhäusern, im Satyrspiel eine Landschaft (mit einer Höhle im 
Mittelpunkte) darstellte. Vgl. Poll. IV, 124: tpiüv Ii tüv xatä tf,v oxrw 6jpwv f 4 
pirr, u.iv fasl/.iuv f, 3T,i,'t.x\zv r t i-xs; 2vJ:;:; t ( zäv -.zH spwTavwvtaTji ts5 Spagat;;, i, 
ii Jt;iä ?:5 2tyT£pr;wyiJT;jvTi; xaTavü-f' 5 * (in der Bezeichnung Protagonist und Dcu- 
tcragonist ist der Rang der Schauspielrollcn und der Schauspieler vermengt . 
■f) Ii aputepi tb vjttt.i-s-.x-.zv iyti ^piswitiv tj Upiv l;r,pr 1 u.ii»|jufvsv, ij a:ixs{ t<mv. Vi- 
truv V, 6, 8 : tragicae (scaenae) deformantur columnis et fastigiis et signis re- 
liquisque regalibus rebus, comici autem aedificiorum privatorum et maeniano- 
rum Itabent speciem prospectusque fenestris dispositos imitatione covtmunium 
aedificiorum ralionibus {rationis verbessert Hohenstein in den Thesen seiner 
Dissertation t De rebus scaenicis Romanorum», «873), satyricae vero ornantur 
arboribus speluncis montibus reliquisque agrestibus rebus in topiarii speciem de- 
formatis. Bei dem Palast führt die Mittelthur in den Hauptbau, die Scitcnthürcn 
in die Xcbengemacher, vgl. Vitruv V, 6, 8: Ipsae autem scaenae suas habent ra- 
Hönes explicatas ita, uti mediae valvae ornatus habeant aulae regiae, dextra ac 
sinistra hospitalia. Diese Anordnung der Frcmdcngcmächcr entspricht ebenso der 
alten Theatersitte wie der Raumteilung der hellenistischen Prachtwohnungen, vgl. 
Vitruv VI, 10,4: dextra ac sinistra (vom Hauptgebäude) domuneulae coitstituan- 
tur habentes proprias ianuas, tric/inia et eubicula commoda, übt hospites adve- 
nientes HÖH in perisly/ia sed in ca hospitalia reeipiantur. Pollux hat einen be- 
sonderen Fall im Auge, wenn er sagt ( IV. 125): iv Ii tpa-fM^a *i S« v 2j ;«< M?* 
;svf.)v Ijtiv, stpxit; Ii V; Xau, wobei man sich daran erinnern mag, tlass Diony- 
sos in Euripidcs « Bakchcn » im Stalle (509), die Schwestern in Sophokles «Anti- 
gonc» 578 in der Frauenwohnung gefangen gehalten werden, und dass der Scho- 
liast zu Aesch. Chocph. 434 (;jw/50 J' ä?£pxTs; K5/.yjiv:5; xuvs; i ! .%r,v) bemerkt : xata- 
x/.sists; r.tp\ tt,v (ipxrr,/. Die erhaltenen Bruchstücke der griechischen und römischen 
Tragödien liefern uns keine weiteren Einzelheiten über den Theaterpalast. Dass 
er ein festes Dach hatte, zeigt uns des Plautus fAmphitruo», vgl. V. 1000 und 
102 1 f. Dass er nicht selten mit einer vorgelegten Säulenhalle geschmückt war, 
darf man vielleicht aus unteritalischen Vasenbildern, die unter dem Einfluss von 
Tragödien gemalt sind, schliessen, vgl. Abschnitt VI. 

Etwas besser sind wir über die Gestalt der Proskenia, welche Bürgerhäuser 
veranschaulichten, unterrichtet. Wie schon vorher bemerkt wurde, wird hier (über 
die Häuser bei Aristophanes vgl. S. 207) eine Gruppe von zwei oder drei Häu- 
sern vorausgesetzt. Vgl. Antiphancs, Fgm. 73, K. : xSn oixuöv ojv, w* ipä;, iv tijJt 
u.« i tü>t «I»puYwv -rypavv:; sixüv ryy/avsi und die grosse Mehrzahl der Stücke des 
Plautus und Terenz. Diese Häuser sticssen entweder unmittelbar an einander, wie 
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im iMiles gloriosus», oder sie waren durch ein Zwischengässchen, angiportus, 
das an der Skencmvand vermutlich durch ein Bild abgeschlossen war, getrennt. 

An Stelle gesonderter Nachbarhauser können auch rechts und links von der 
Mittelthürc Nebengebäude, Ställe, Werkstätten u. dgl. treten; so schliesst in Piati- 
tus «Trinummus» an das Hauptgebäude ein posticulum an (193, 1085, 1174), 
in Antiphanes t Akestria» war dort die Werkstätte der Näherin, vgl. Poll. IV, 
125: ib Ii xXdrtov ev xti>|JLb>!'!at xapäx!t?ai rcapa ttjv :!x(av - xf 2- \-y.-->,A :\ , j.ivsv, 
xat ?<m jxev z:x';-y„; ü^oJ«y''wv xat at Oüpat aiiTsD jxsdjsu; SsxsGai, xaXcujjtsvai xXuti- 
Js;, zpb; tö xat tä? äu,ä=a; etatXajviiv xat Ta ffxrjisipa (der Gewährsmann des Pol- 
lux hatte hier offenbar wieder einen bestimmten Einzelfall vor Augen), iv Ii 'Av- 
xtfivoy; 'Axsfftpta xat ipYasT/.ptsv y^Y 3v4v " ? r i 3 '- Y c5v ( Frgm. 21, K. ) Tf[; 5tx(a; TO 
xXfoisv, 0 upitepov [iwt'] tc?; ävpsö fäs-ji; ir:aO;A's; xai täTj :v:t; itsssdrjxsv epY*- 
ffTTjpuv. Statt solcher Nebenbauten können die Seitenteile des Proskenion auch 
ein Heiligtum oder ein Landschaftsbild zeigen, vgl. Poll. IV, 1 24 : i, ii äptuTspi. .. 
ispöv i5r,pTi(xti»|iiv5v, f ( äsixi; iauv. In den Komödien des Plautus scheinen diese 
heiligen Bezirke nur durch die (mit einem Eingangsthore versehenen) Peribolos- 
mauern dargestellt gewesen zu sein, vgl. das fanum der Fides in der fAulu- 
laria», des epidaurischen Asklepios im «Curculio», der Aphrodite im cRudcns». 
Im « Rtldens» oder doch in der vorbildlichen Komödie des Diphilos war neben 
Haus und Heiligtum auf der einen Seite noch die Fclslandschaft der Meeresküste 
(206 und 212) dargestellt. 

Dass die Bürgerhäuser auch in dieser Epoche gelegentlich mit einem Ober- 
stock verschen waren, darf man wohl aus der Erwähnung der Fenster bei Vitruv 
V, 6, 8 und der Angabc des Pollux TV, 129 schliessen (iv Jt xw^wj-a äzb Ti;? 
Ji3TSY*as itepvc633xst ti xatoiTTsicujtv r, ypilix r\ Y'^* 1 * x«*6X<i:et). Das flache Dach 
ahmt nach dem Vorbild der Wirklichkeit ein Ziegeldach nach, vgl. Poll. IV, 
129: V) ii iiaviy'.x . . . r.bzi ii xat x^pau.3;, ä?" sj ßäXXouai tm xspä|AW (s. VII, 161), 
Diphilos Fgm. 84, Plaut. Mil. glor. 285, Rudcns 87. 

Dass die Thüren und andere Teile der Vorderwand körperlich aufgebaut waren 
und dass vor dem Hause manchmal ein besonderer Vorbau sich befand, geht 
mit genügender Deutlichkeit aus Plautus tMostellaria» 817 f. hervor, wo die Bauart 
eines der dargestellten Häuser gepriesen wird : viden vcstibulum ante aedis hoc 
et ambulacrnm quoiusmodi t age, specta postes, quoiiismodi, quanta firmitate 
facti et quanta crassitudine. Vgl. Asinaria 425 : Inssin columnis deiner operas 
araneorum! iussine in splendorem dari Aas bullas foribus nostris ' Dieser Vor- 
platz des Hauses wird bald als kleine, zweisäulige Halle, bald als offener, vom Vor- 
dach der Thüre überdeckter Raum zu denken sein ; vielleicht konnte er auch nach 
den Seiten zu teilweise durch Vorhänge abgeschlossen werden. Für die Annahme, 
dass den Zuschauern auch ein Einblick in das Innere des Hauses gewährt wer- 
den konnte, geben die plautinischcn Komödien kein Beispiel und es muss frag- 
lich bleiben, in wie weit derartiges in den griechischen Originalen vorkam. Wenn 
bei Timoklcs, Fgm. 32, K., der Befehl gegeben war : ävsi'Y«*' -^5*3 Ta; Otipa;, tva 
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Xau,4avsiv... tüv lffTtt»|ttfvuv, so lässt sich, da wir den Zusammenhang, in dem die 
Worte gesprochen wurden, nicht kennen, daraus nicht schlicssen, dass ausser 
dem Gynaikonomos auch die Zuschauer in den Speisesaal blicken konnten. So se- 
hen z. B. in Plautus «Bacchidcs» zwar die Schauspieler (720, 754, 823), nicht aber 
die Zuschauer das biclinium im Inneren des Hauses (durch eine Nebcnthüre ? ). 

In einigen anderen Auftritten, von denen vermutet worden ist, dass sie im 
Innern des Hauses sich abspielten (Bcthc, S. 311), lässt sich aus den Worten des 
Dichters das Gegenteil leicht nachweisen. Dass die Hetäre Philematium in Plaut. 
Mostell. 158 f. vor dem Hause sich befindet, geht daraus hervor, dass sie von 
Philolaches von der Strasse her belauscht wird, und dass V. 294 der Befehl 
gegeben wird : abi tu hinc intro atque ornamenta liaec au/er. Uber das sich 
anschliessende Gastmahl s. u. Auch Phronesium im cTruculcntus», die vorgiebt 
Wöchnerin zu sein (475). befindet sich vor dem Hause; denn sie wird nicht 
nur von den Leuten auf der Strasse gesehen und gehört, sondern sie sagt auch 
ausdrücklich (483 : /er /tue verbenam intus et bellaria, und 583 : iube auferri 
intro, 631 ; datin Solas atque me intro actutum dueite. Dass die Schwestern zu 
Beginn des «Stichus» auf der Thürschwelle (oder hinter einem geöffneten Fen- 
ster) sitzen, wäre wohl denkbar, wird aber wenig empfohlen durch die Thatsa- 
che, dass sie bei V. 147 ( nunc soror, abeamus intro ) sicher vor dem Hause 
sich befinden, sie müssten denn erst V. 88 herausgetreten sein. Es lässt sich, 
da die Verteilung der Verse auf die einzelnen Personen unsicher bleibt, nicht 
entscheiden, ob das Gespräch vor dem Hause der älteren oder der jüngeren 
Schwester stattfindet. Der Vater, der die ältere Schwester besuchen will (65), 
sagt V. 87 : ibo intro sed apertast foris. Jetzt hören ihn die Schwestern, kom- 
men auf ihn zu und nötigen ihn zum Sitzen. Dass die Thüre offen steht, würde 
sich ganz wohl auch dann erklären, wenn die ältere Schwester, wie V. 7 nahe- 
legt, für einen Augenblick zu dem Hause der jüngeren Schwester hinüberge- 
gangen war, sodass sie V. 88 von dort aus den Vater, der sie besuchen will, 
bemerken und begrüssen konnte. 

Die Thatsachc, dass allerlei Vorgänge, die nicht auf offener Gasse gedacht 
werden sollen, von dem Dichter auf diesen Vorplatz verlegt werden, ist für die 
Frage nach der Beschaffenheit des Spielplatzes von solcher Bedeutung, dass 
wir hier noch einiger Auftritte der plautinischcn Komödien, die in diesem Vor- 
raum sich abspielen, gedenken müssen. 

Im «Persa» und im «Stichus» halten die Sklaven ihre Gelage im Vorraum 
ab. Im «Persa» lagern sich die zwei Sklaven mit ihrer meretrix vor dem Hause, 
nachdem sie Klinen und einen Tisch herausgeschafft haben, vgl. 758: ite foras, 
liic volo ante ostium et iauuam tneos partieipes bette aeeipere. Statuite hic lectu- 
los: ponite hic quae adsolent... (769) apponite mensatn. Und dieses Bild wie- 
derholt sich in ganz ähnlicher Weise im «Stichus» 683, wo wiederum zwei Skla- 
ven und eine Magd zusammen ein kleines Fest feiern. 
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Aber auch die flotten Gastereien der athenischen Jünglinge und ihrer Freun- 
dinnen spielen sich in der Komödie gelegentlich auf diesem Vorplatz ab. In der 
t Mostellaria » zechen dort Philolaches und sein Freund mit zwei Hetären ; es 
war also ein biclinium vor dem Hause aufgestellt. Auf die Nachricht, dass der 
Vater heimgekehrt sei, zieht sich die Gesellschaft ins Haus zurück, vgl. 171 : 
iube haec hinc omnia amoliricr, 385 : abripite hurte iutro actututn inter tnanus, 
396 : omnium primum Philcmatium, iutro abi, et tu, Delphium. Sie wollen 
drinnen im Hause ihr Trinkgelage fortsetzen, 394 : nam intus potate hau tan- 
tillo hac quidem causa minus (vgl. 401 f.); die Hausthürc wird von aussen ge- 
schlossen ( 405 ), und der Vater wird verhindert, dem I lause nahe zu kom- 
men 389). Wie sehr die Zuschauer an derartige Darstellungen gewöhnt waren, 
zeigt uns am besten die «Asinaria», wo der Vater, der alle Ursache hätte, zu 
fürchten, dass er auf seinen Abwegen ertappt werde, zusammen mit seinem 
Sohne und der gemeinsamen Freundin Philaenium vor dem Hause sich gütlich 
Unit. Dort sieht ihn die Gattin 877), die V. 909 mitten unter die lustige Ge- 
sellschaft tritt und ihren Mann hinwegführt, während Philaenium mit dem Sohne 
ins Haus geht, 941 : imtno intus potius : sequefe hac me, mi anime. Aus allen 
diesen Auftritten geht hervor, dass der Vorplatz, auf dem die Klinen für vier 
Personen Platz finden, ziemlich geräumig gewesen sein muss. 

Der Ausstattung des Hauses ist endlich auch noch der neben dem Hausthor 
stehende Altar zuzurechnen, der nach attischer Sitte in der Regel dem Apol- 
lon Agyieus geweiht ist (vgl. S. 249); neben ihm scheint häufig noch ein ande- 
rer Götteraltar aufgestellt gewesen zu sein, vgl. Mcnander, Fgm. 740 und 748 K., 
Plaut. Aulul. 394 und 606; Bacch. 172; Merc. 676 ; Mostcll. 1093 ; Trucul. 476; 
Tercnt. Andria 726. Der Altar vor dem Hause des Pcriplecomenus in Ephesus 
(Mil. glor. 412) ist der Diana, der vor dem Hause des Kupplers (Plaut. Cure. 
71 und 123) der Venus geweiht. Pollux IV, 123 erwähnt ausser dem Altäre des 
Agyieus noch einen Opfertisch (-.px-zt^a, r.i^x-.x Jy.cuwt, r, Oswp:; wv5(jij;£Ts f, 
OuwpVi, vgl. Brunn, Ann. d. inst. 1856, 117. Auch vor den Eingängen der heili- 
gen Bezirke waren natürlich Altäre aufgerichtet, vgl. Plaut. Rud. 688, 691 und 694. 

Die Götterbilder und die Thürvorbauten mögen es zum Teil erklärlich er- 
scheinen lassen, wenn bei Plautus so oft vorausgesetzt wird, dass Personen, die 
nicht weit von einander stehen, einander doch nicht bemerken, aber in den 
meisten Fällen wird das wohl bloss mit der Freiheit oder Nachlässigkeit des 
Dichters begründet werden müssen, der es mit der Wahrscheinlichkeit auf dem 
Spielplätze des Theaters nicht mehr so genau nahm. 

Andere Gebäude als Paläste (in der Tragödie) und Bürgerhäuser (in der Ko- 
mödie) scheinen seit dem Ende des IV. Jahrhunderts nur ganz ausnahmsweise 
dargestellt worden zu sein. Eine Oswpixt; sxr^t, ist in der oben S. 264 besproche- 
nen Komödie des Heniochos vorausgesetzt. 

Proskenien, die einen landschaftlichen Hintergrund darstellen, erforderte das 
Satyrspiel. Darauf bezieht sich wohl des Pollux Angabc (IV, 124), dass der 
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mittlere Eingang auch als <nc*jXai5* gebildet sein könne. Reicher ausgeführt ist 
die satyrica scaena, die Vitruv (s. o.) beschreibt. Aber auch das Lustspiel mochte 
sich gelegentlich ähnlicher Sehmuckwändc bedienen, Beweis dessen ist Menan- 
ders «Dyskolos», vgl. I'rgm. 127, K. : xf,; 'AxxixiJ; vo^ex' etvat töv xsirsv 4>uX^v, 
Tb Nu^farsv, l' cOsv zpUpyz\i.u, 4>jXaa{uv. Neben den üblichen Gebäuden war im 
«Hudens» ein landschaftlicher Hintergrund angebracht, s. o. Ein Wechsel des 
Spiclhintcrgrundcs während des Spieles ist in der jüngeren Zeit so wenig nach- 
weisbar wie im letzten Drittel des V. Jahrhunderts. 

Wenn wir schon vorher (S. 255) die Möglichkeit zugeben mussten, dass seit- 
lich von dem eigentlichen Schmuckbau die den dargestellten Häusern benachbar- 
te Gegend durch Gemälde angedeutet war, so wird das für die Zeit der höher 
entwickelten Landschaftsmalerei als sicher betrachtet werden müssen. Dem III., 
vielleicht auch schon dem IV. Jahrhundert wird man die Erfindung der Pcriak- 
ten zuschreiben dürfen, der drehbaren Sehmuckwändc, die entweder an den 
Enden des Proskenion oder in den vorspringenden Paraskcnicn angebracht wa- 
ren (vgl. S. 126). Pollux beschreibt sie IV, 126 und 131: itap' ixaxipa Ii xüv 8us 
(bpüv xeüv ffipt Ttjv uiTrjv aXXai l\>o ilti iv, u.{» ixaxipwOtv, spb? a; at! itepfaxxoi avu.- 
KCff^Y* 0 **, f, jjtiv Jt^ta xä t?w jtiXi«; SKjXcOaa, if) 8' Itipx xä ix -:Xiw;, [iLaXtuxat xi 
ix Xi;/iv5; (hier sind wieder einzelne Fälle in missverständlicher Weise verallge- 
meinert ; die typische Bedeutung der seitlichen Zugänge ist schon oben S. 266 
besprochen worden)... it 2' ircuxpaf eCev «! sept'axxsi, V; 2s;iä |*$v ijAstjsi xö *äv(?), 
ajjifixepai Ii y.wpav üira/Xaxxsujiv... (i 3 1) xaxaiX^jxaxa Ji ü«>äj|jiaxa t) i:{vax£? ^<rav r/sv- 
xc? fpasä? xfj yptfa xwv äpaixiiw* irpoajipju?' xaxs6äX>.sx3 !' ist xä? ^iptäxxsu; sps; 
8«.txv.Jvxa tj OäV.axxav ij zcxajASv i, äXXo ti xstcüxsv. Wir lernen aus dieser Stelle zu- 
gleich, dass das Proskenion mit bemalten Tafeln (jrt'vaxt«] und Vorhängen ge- 
schmückt war, vgl. Poll. IV, 125: xXfitsv... xapa::sxi<j|Aaxi JtjXoüjjisvsv, und Menander 
Frg. 1093: $uyr,H lyivt Itt x).eua(av, xa 8t ypr^axa xaüx" iaüv i'}t;, napaK^ajyua xsO 
ßtsy, wo :<ii- wie bei Aristoteles im Sinne von «Theaterausstattung» steht. 

Lassen sich so über die Beschaffenheit des Proskenion auch aus unseren 
dürftigen literarischen Quellen noch einige wertvolle Einzelheiten ermitteln, so 
reichen doch unsere Nachrichten nicht aus, um auch von der übrigen Einrichtung 
des Spielhauscs ein volleres Bild zu gewinnen. Aber die grosse Übereinstim- 
mung, die wir zwischen dem Proskenion des V. Jahrhunderts und denen der 
Folgezeit beobachtet haben, berechtigt uns zu der Voraussetzung, dass auch die 
übrige Skenencinrichtung des IV. und III. Jahrhunderts der des V. im Wesent- 
lichen gleichartig gewesen sein müsse. Obergeschosse der Skcnc sind durch 
Inschriften ausdrücklich bezeugt in Delos (a! iitävu» <jxy;val und iraparx^vta xa ävo» 
im Jahre 274 v. Chr., Bull. hell. XVIII, 162). Für die Gemälde dieser Sehmuck- 
wändc sind wir auf Vcrmutungrn angewiesen. Dass Malereien, welche die freie 
Luft nachahmten, im hellenistischen Theater schon bekannt waren, darf man 
vielleicht aus den Bildern des von Hcron beschriebenen Automatentheaters schlics- 
sen; vgl. p. 264 (Thevenot): oWiv ija(vtxo iv xw xt'vaxt zXijv äips; wpwM™» 
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xat Qxkisar,;. Denn wenn auch Heron von Alexandria erst im II. Jahrhundert 
n. Chr. gelebt hat (Dicls, Sitzungsbcr. der Rerl. Akademie 1893, 106; Deutsche 
Littcraturzcitung, 1895, 43), so geht tloch seine Beschreibung des mechanischen 
Theaters auf Philon von Byzanz, einen Schriftsteller der spateren I'tolcmacrzcit, 
zurück (Prou, MtSmoires presentds k l'acadömic des inscr. I. Ser. T. IX, 18S4, 117). 
Auch der merkwürdigen Nachricht, Gramm, de comoed. p. XX, 28 Dübner, mag 
hier gedacht werden, da sie trotz mancher Unklarheiten doch wirkliche Kennt- 
nis hellenistischer Theatcreinrichtungen zu verraten scheint : iv iaptvw xatpü» ss'/.j- 
TeXf« Jasavat; xaTejxjua^sts i, <sxr,vri Tpuopi?si; j'.xiisn^jjiaj., sese.xt/.pitvi; rapa^etäj- 
u.a« xat iOä/at; }.£yxa(; xat u.s"/.atvat; • • • «'? tüxsv Oa/.asair,; tapTapou äJsu . . . yf # ; xat 
süpavsü ävax-ripuv xat nivtwv äjtXw;. 

Als selbstverständlich dürfen wir es ferner betrachten, dass die Schwebe- 
maschine wie im IV. Jahrhundert so auch in jüngerer Zeit bekannt war. Sic ist 
den Frklärcrn der Tragiker wohl geläufig und auch im Automatentheater der 
späthellcnistischcn Zeit nachgeahmt — oder richtiger, wie das die Beschaffenheit 
der Marionetten notwendig macht, durch eine entsprechende Vorrichtung ersetzt 
(K. Schöne, Arch. Jahrbuch V, 761. Am Schlüsse von Plautus «Amphitruo» er- 
scheint Jupiter (V. 1 143) von Donnerschlägen angekündigt über dem Hause, da 
er sich nunmehr, ganz ähnlich wie Dionysos am Schlüsse der «Bakchen>, als 
Gott zeigt; und wenn er V. 1143 sagt: ego in caelum migro, so erinnert auch 
das an Wendungen, wie Kurip. Her. für. 872, Troad. 72, Orest. 1683. Dass ver- 
mutlich auch die Worte des Jupiter V. 863 (in superiore qui luibito cenaculo) auf 
solche Spielvorgänge hindeuten, ist schon S. 226 bemerkt. Die göttlichen und 
allegorischen Personen, die in den Komödien Menanders und seiner Zeitgenossen 
die Prologe sprachen, "EXt-f/i;, '\i,p, «I»:65;, Nu;, 'ApxTiüp;; u. a. (vgl. zuletzt 
Leo, Plautinische Forschungen, 192) erschienen in der Regel gewiss ebenfalls in der 
Höhe, während sie bei Plautus vermutlich alle auf dem gewöhnlichen Spielplatz 
auftraten. Diese den Prolog sprechenden Personen sind daher mit Recht den am 
Schlüsse der Tragödien auftretenden Göttern gleichgestellt worden, vgl. Kuanthius, 
de com. p. 6, 4, R. : deinde Ossi; öhtb |Ar,-/av?,;. id est deos argutinntis narrandis 
machinatos ceteri Latini ad instar Graccorum habent, Tcrentius non habet, 

Dass die altübliche Form der Schwebemaschinc bis in die Kaiserzeit hinein 
fortbestand, darf man aus dem Spott wort bei Dio Cassius (LX, 35) schliessen : 
t'sv KXaüJuv ayx-jTpM ili t;v jjpaviv ävcvr.xQ^vat (vgl. Crusius, Philol. 48, 700). 

Über die Verwendung anderer Maschinen — von der Donnermaschine und 
ähnlichen Vorrichtungen können wir hier abschen — geben die schriftlichen Nach- 
richten keine zuverlässige Auskunft. Dass tFkkyklcmata» irgendwelcher Art den 
hellenistischen Gelehrten von ihrem Theater her bekannt waren, möchte man aus 
den oben S. 235 erwähnten Nachrichten entnehmen. Ob der t;e>.ix.Tpa, mittelst 
derer in Herons Puppentheater Schiffe über das Meer hingezogen wurden (p. 272, 
Thev.), in grossen Theatern eine ähnliche Maschine entsprach, wissen wir nicht. 
Die i;<ijrpai, die in der delischen Inschrift (s. o. um 270 v. Chr. erwähnt wer- 
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den, bleiben in ihrer Bedeutung unklar, obwohl sie in der jüngeren Literatur aucli 
sonst genannt werden, so bei Polybius XI, 5, 8: vjv! Ii... '(vfivzxt xaTa?avs:;, xi«; 
T>/r ( ; c'iijitsp irJ.:r t lii iz\ Ttjv e^waipa» iva$i5a^: jjr ( ; ttjv VjjjiäT^pav äyvetav, und Cic. de 
provine. consul., 6 : quibusatm tarn in exostra helluatur, antra post siparium 
solebat; vgl. Poll. IV, 129; Gramer, Aneed. Paris. I, 19 (Arnold, Rom. Theater, 18). 

Über das von Pollux beschriebene Stropheion und Hcmikyklion enthalten wir 
uns aller Vermutungen, ebenso über die Vorrichtungen, die es den Schauspielern 
ermöglichen sollen, aus unterirdischen Räumen emporzusteigen. Doch mögen die 
Angaben des Pollux (IV, 131) hier eine Stelle finden, da sie auf die Orchestra als 
Spielplatz hinweisen : tü> Ii * ( |*ixjx).tw ts jjlev sy^a 5v:[xa, f, Ii Otst; xata rr.v epyr,- 
orpav, i, Ii -/ps'-a hiho&i itzppu Ttvä -f,; s:>.£u; xissv t, ts!»; iv taX«Tf$ v^fpyuhmi» . . 
(132) a 1 . ?£ yapüviat x).((*ax«{, xata Ta; tx twv iiu)"/.(o>» xaQ:J;j; x'ijAEvai, Ta e'ibiXa 
in' aiiTw» äyas^iATSjsiV Ta ?£ ävanits^aTa, Tb niv £jtiv £» rfj Jxr.vfJ u>; uSTaj^bv SVtMttt 
t; tcisOt:* ti r.pz7t*T.z-i, Tb j£ ?:£p! t;ü; ävaialnsj; ä?' tTi* ävE^aeov 'Epivvic;. 

Allerdings muss es bei diesen wie bei manchen anderen Nachrichten der Gram- 
matiker fraglich bleiben, in wie weit sie aus dem wirklichen Theaterbrauch der 
jüngeren Zeit geschöpft sind, um! in wie weit sie durch (richtige oder irrtümliche) 
Rückschlüsse aus den Dramen und aus Anspielungen der Komödien abgeleitet 
sind. Und im Hinblik auf die Unsicherheit dieser Angaben über das Maschinen- 
wesen muss auch die Krage offen bleiben, ob etwa schon in den grossen, reich aus- 
gestatteten Theatern der hellenistischen Städte, z. B. in Alexandrien, ein ähnlicher 
hoch gelegener Spielplatz bekannt war, wie ihn die Theatervorgänge der römi- 
schen Kaiserzeit voraussetzen, oder ob dieser Fortschritt der Theatereinrichtung 
erst in der Zeit der römischen Herrschaft gemacht worden ist. 

Wir haben es bisher vermieden, bei unserer Untersuchung über das helle- 
nistische Theater auf die erhaltenen Bauten Rücksicht zu nehmen. Wir wollen nun 
darangehen zu prüfen, wie sich diese zu den Spiclcrfordernissen der jüngeren Dra- 
men verhalten, indem wir die zwei Bautypen dieser Epoche, das lykurgische Thea- 
ter und das Theater mit Stein-Proskenion, zunächst gesondert betrachten. 

Ks ist einleuchtend, dass im athenischen Theater des IV. Jahrhunderts ein 
Zusammenspiel von Chor und Schauspielern nur dann möglich war, wenn wir den 
freien Raum zwischen den l'araskcnien als Standplatz der Schmuckbauten be- 
trachten, wie wir das schon für die Skencnanlage des V. Jahrhunderts voraussetzen 
mussten, vgl. S. 255. Dieses lykurgische Spiclhaus ist aber, wie es scheint, Jahr- 
hundertc lang unverändert geblieben, denn das steinerne Proskenion stammt ver- 
mutlich erst aus der sullanischen Zeit, vgl. S. 82. Nun ist es wohl von vornherein 
selbstverständlich, dass der Bau im III. und II. Jahrhundert in derselben Weise 
benutzt worden ist, wie im IV., dass also auch damals vor dem Proskenion (mö- 
gen wir nun dabei an eine «scaena ductilis» oder an einen Holzbau mit Pinakes 
denken) gespielt worden ist. ( )hnc Zw eifel sind im athenischen Theater damals 
keine anderen Komödien und Tragödien aufgeführt worden als beispielsweise in 
Delos. Da nun aber hier, nachdem im Jahre 2S2 ein mit Pinakes ausgestattetes 
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Proskenion errichtet worden war (Bull. hell. XVIII, 162), im Jahre 279 an den 
Aufführungen der Komödien und Tragödien nachweislich ein Chor teilgenommen 
hat (Bull. hell. XIV, 397), so muss dieses mit einem l'inakes- Proskenion versehene 
Theater den gleichen Zweck erfüllt haben wie das lykurgische Theater, d. h. man 
muss in Delos wie in Athen vor dem Proskenion gespielt haben. Dazu kommt, 
dass ungefähr in der gleichen Epoche in Megalopolis vor einer tscaena ductilis> 
gespielt worden ist (S. 139 , und es ist klar, dass die Schauspieler nicht in dem 
einen Theater in der Höhe auf dem Proskenion, in dem anderen in der Orchestra 
vor der Schmuckwand aufgetreten sein können. 

Entspricht aber, so wird man fragen, jene steinerne Pinakeswand, deren 
Aufbau wir in Oropos, Delos und Epidauros noch bis in alle Einzelheiten ken- 
nen lernen, den von uns soeben dargelegten Anforderungen, die von den helle- 
nistischen Dramen an die Ausstattung des Spielplatzes gestellt werden? Da be- 
darf es wohl zunächst kaum eines Beweises, dass jener hallenartige Vorbau den 
Erfordernissen tlcr neueren Komödie sich auf das Beste anpassen lässt. Wir sahen 
vorhin, dass eine Gruppe von Häusern —in der Regel drei — der üblichste Spiel- 
hintergrund der Komödie ist Das Stein -Proskenion aber lässt sich sehr wohl 
als Nachbildung mehrerer kleiner, flachdachiger Spielhäuser auffassen, die vorne 
mit Halbsaulen geschmückt sind. In der That hat eine neue Untersuchung des 
Proskenion von Delos ergeben (s. Abschnitt VIII), dass die Vorderwand in drei 
Teile, deren jeder eine Thure hat, gegliedert werden konnte, so dass der ganze 
Bau in diesem Falle ein grösseres Mittelhaus und zwei etwas kleinere Nachbar- 
häuser darstellte. Da.s delische Stein -Proskenion giebt also jenes typische Stadt- 
bild wieder, das die plautinischen Prologe als Spiclhintergrund der jüngeren Ko- 
mödie crschlicsscn lassen, Mcnacchm. 72 : haec urbs EptdamHUS est, dum haec 
agitur fabula : quando alia agetur, aliud fiet of>pidum ; Trucul. I : perparvam 
partem Postulat P/autus loci dt vostris magnis atque amoenis moenibus, Atheuas 
quo sine architectis conferat . . . Athenis tracto(.') ita ut hoc est proseaenium. 
tantisper dum transigimus haue comoediam, vgl. Kud. 32 ; Mil. glor. 88. Die Ta- 
feln an den Ecken der Proskenien mochten in den griechischen Theatern Bilder 
tragen, die für die einzelnen Städte verschieden waren und die Aufgabe der 
Periaktcn erfüllten. Ob die den Wänden vorgesetzten Säulen genau den Bürger- 
häusern der Wirklichkeit nachgebildet waren, brauchen wir hier nicht zu unter- 
suchen, denn dass die im Theater dargestellten Häuser wirklich mit Säulen ver- 
schen waren, ist durch das Terracottarelief, das in einem ergänzten Exemplar 
bei Schreiber, Culturhist. Bilderatlas I, Tafel III, 4 und auch sonst oft abgebildet 
ist (s. Abschnitt VI), gegen jeden Zweifel sichergestellt. 

Das steinerne Proskenion ist in einer Zeit geschaffen worden, wo Komö- 
dien weitaus häufiger aufgeführt worden sind als Tragödien ( s. o. ). Darum ist 
es natürlich, dass der Bau in erster Linie den Erfordernissen der Komödie ent- 
sprechen soll. Aber es sind doch auch gerade für Delos Tragödienaufführungen 
während des ganzen III. und II. Jahrhunderts bezeugt, vgl. Bull. hell. VII, 113 nr. 

35 
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VIII aus 261 und nr. X aus 203 v. Chr., Bull. hell. IX, 147 aus 172 v. Chr.; auch 
die Formel : [I?3/.su,3:biv tü äyüvt tw sputu, stav sl TpsvitiSs* iYwt£eiJvTJu, in einem 
Besehluss des Inselbundes (Bull. hell. IV, 323, aus dem Ende des III. Jahrhunderts) 
bezieht sich wohl auf Delos, und Kndc des II. Jahrhunderts hat dort ein Diony- 
sios seine Mitbewerber, tsi; ssujTa; rüv tpatYwJ'iwv xa; Nttipwv, besiegt (Bull. hell. 
XIII, 372). Es muss also das steinerne Proskenion doch auch für Tragödien einen 
geeigneten Spiclhintergrund geboten haben. Nun könnte man sagen, dass die 
Zuschauer die Schmuckwand als eine rein Conventionelle Vorrichtung betrachte- 
ten und bereit waren, die kleinen Hauser, wenn der Dichter es forderte, auch 
als Palaste oder Tempel gelten zu lassen. Ich glaube aber, dass es doch auch 
möglich war, mittelst des steinernen Proskenion einen höheren Grad von Wirk- 
lichkeitsschein zu erzielen. Man konnte z. B., wenn an dem Spielplatz ein Tem- 
pel dargestellt werden sollte, dieser Anforderung in der Weise genügen, dass 
man entweder vor der Mitte eine etwas höhere Tempelfassade aus Holz aufbaute, 
oder aber einen Teil des Proskenion etwa in der Lange von 3 oder 5 Intcr- 
kolumnicn durch Entfernung der Pinakcs als offene Halle erscheinen Hess und 
darüber auf dem Proskcniondachc einen Giebel aufsetzte. Wollte man aber einen 
grossen Palast darstellen, so konnten alle Intcrkolumnicn geöffnet werden, so dass 
das Proskenion als eine vorgelegte offene Halle an dem dahinter befindlichen, 
höher ansteigenden Hauptbau erschien. 

Wo endlich, wie im Satyrspiel, ein landschaftlicher Hintergrund erforderlich 
war, da konnten, falls man nicht eine bemalte Wand davor stellen wollte, in die 
Säulenzwischenräume Pinakes mit entsprechenden Gemälden eingelassen werden. 
An die Halbsäulcn und das Gebälk der Wand war man wohl längst so sehr 
gewöhnt, dass man durch diese conventioneilen Zuthaten in der Illusion sich nicht 
stören licss, sonst konnte man wohl auch leicht die Architekturgliedcr in irgend 
einer Weise verkleiden. 

Diese Auflassung der Pinakeswand scheint sich auf das Beste dem Bilde 
einzufügen, das wir von der Theatcrmalcrci der hellenistischen Zeit auf Grund 
anderer Thatsachen gewinnen können. Wie wir vorhin sahen, wurde seit dem IV. 
Jahrhundert in der Tragödie wie in der Komödie die Schmuckwand des Hinter- 
grundes immer gleichförmiger, während andererseits die für Theaterzwecke ver- 
fügbaren Mittel immer knapper wurden. Man suchte daher, um nicht jedesmal 
das Proskenion neu aufbauen zu müssen, ein für alle mal einen Hintergrund 
von typischer Geltung herzustellen. Das konnte in zweifacher Weise geschehen. 
Man konnte eine Anzahl verschiebbarer Wände schaffen (SCtunat ductilts), die 
nach Bedürfnis vor die Vorderwand des Spiclhauscs gezogen wurden, oder aber 
man baute einen bleibenden Rahmen auf und setzte darin Füllbilder ein, die 
ausgewechselt «erden konnten, wenn es nötig war. Diesen Bestrebungen kamen die 
Fortschritte der hellenistischen Malerei zu gute, indem jetzt hinter der perspecti- 
vischen Darstellung auf glatter Fläche die körperliche Nachbildung der Bauten 
immer mehr zurücktrat. Dazu kam, dass man im Theater nicht mehr wie im V. 
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Jahrhundert strenge Nachahmung der Wirklichkeit erstrebte, sondern einer mehr 
phantastischen Richtung huldigte, wie die Geschichte, die Vitruv VII, 5, 5 von der 
Skene des Apaturius erzählt, und pompejanische Wandgemälde, die unter dem 
Einfluss der Theatcrmalcrci stehen (s. Abschnitt VI), erkennen lassen. 

Das Proskenion mit Pinakcs und die beweglichen Schmuckwändc sind also aus 
den gleichen Bedingungen heraus entstanden und dienen den gleichen Zwecken- 
Im III. Jahrhundert hat man bald dieser, bald jener Einrichtung den Vorzug ge- 
geben. Wenn in den Inschriften von Dclos in den Jahren 290 und 282 Proske- 
nia mit Pinakes genannt werden, dann aber im Jahre 274 «las Spielhaus, wie es 
scheint, wieder von Grund auf neu gebaut und darin mehrere uxfjvai hergestellt 
werden, so ist das vielleicht dahin zu erklären, dass man erst einen Versuch 
mit Pinakcs-Proskcnicn gemacht hatte, dann aber zur Einrichtung beweglicher 
Schmuckwände ;sxr,vaVl übergegangen war, um in späthellenistischcr Zeit das heute 
noch teilweise erhaltene steinerne Proskenion zu errichten. Im II. und I. Jahrhun- 
dert vor Chr. sind die steinernen Proskenicn in den Städten Griechenlands fast 
allgemein üblich geworden, weil sie dauerhafter und daher auch billiger waren 
als die leicht abnutzbaren beweglichen Schmuckwändc. Air die man besondere 
Magazine bauen musste. In den reichen hellenistischen Königsstädtcn haben sich 
aber die verschiebbaren Schmuckwände, wie es scheint, noch länger erhalten ; 
denn von dort her sind sie vermutlich zu den Römern gelangt. 

Es würde nun noch erübrigen, die Frage zu erörtern, in wie weit Vitruvs 
Angabe über das Spiel oben auf dem Proskenion mit den Erfordernissen der 
hellenistischen Dramen sich vereinigen lässt. Dass überall dort, wo den Chören 
noch ein Anteil am dramatischen Spiel zufiel, ein derartig erhöhter Standplatz 
der Schauspieler undenkbar ist, braucht nach dem Vorhergesagten nicht neuer- 
dings nachgewiesen zu werden. Aber auch viele Auftritte der plautinischcn Lust- 
spiele, so namentlich die S. 269 erwähnten Symposien, lassen sich auf dem schma- 
len hellenistischen Proskenion nicht durchfuhren, da der Vorplatz des Hauses 
und die vor ihm hinlaufende Strasse zusammen einen Spielplatz von mindestens 
4 — 5 Meter Tiefe erfordern. Diese Vorgänge wären aber auf dem Proskenion 
auch dann nicht darstellbar, wenn sie, wie man angenommen hat, in den griechi- 
schen Originalkomödien nicht auf der Strasse, sondern im Innern des Hauses 
(das durch Wegziehen der Vorderwand sichtbar gemacht wurde) sich abgespielt 
haben sollten; denn in diesem Falle würden die in der untersten Reihe in der 
Nähe der Skene sitzenden Zuschauer bei einer Bühnenhöhe von 10 — 12 Puss 
von dem ganzen Symposion so gut wie nichts gesehen haben. Die aus anderen 
Thatsachen abgeleiteten Erwägungen aber, welche Vitruvs Angabc zu widerlegen 
oder doch wesentlich einzuschränken geeignet sind, werden wir besser im Zu- 
sammenhang des VII. Abschnittes darlegen. 

(E. R.) 
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DIE GRIECHISCHEN BEZEICHNUNGEN 
FÜR DIE TEILE DES THEATERS. 

In den Worten steckt oft ein Stück Geschichte, das nicht nur die Sprach- 
wissenschaft angeht. Die Entwickclung, welche im Laufe der Zeiten die Grund- 
bedeutung eines Wortes genommen hat, spiegelt auch die Schicksale der damit 
bezeichneten Dinge wieder. Und umgekehrt kann die geschichtliche Betrachtung 
eines Namens zu keinem Ziele kommen ohne Kenntnis der betreffenden Dinge 
und ihrer Wandlungen. 

Es mag nun freilich gerade auf dem hier zu behandelnden Gebiete ein 
missliches Unterfangen scheinen, die Geschichte der Bezeichnungen für die Denk- 
mäler und die Beschaffenheit der Denkmäler für das Verständnis der Namen 
fruchtbar zu machen. Denn in den wissenschaftlichen Arbeiten über das Thea- 
ter herrscht über den Zweck der Bauteile wie über den Wortsinn ihrer Namen 
vielfach eine solche Meinungsverschiedenheit, dass man in einigen Fällen noch 
nicht einmal über die Art, wie die einzelnen Namen zu den Dingen in Beziehung 
zu setzen sind, zu einer Einigung gelangt ist. 

Aber umsomehr muss jetzt, wo wir aus den Eundthatsachen soviel Neues über 
die Geschichte der Denkmäler gelernt haben, der Versuch gemacht werden, die 
schriftlichen Zeugnisse über die Bezeichnungen der Thcateranlagen geschichtlich 
zu ordnen. Ansätze dazu sind in den neuesten Schriften über das griechische 
Theater schon mehrfach gemacht worden, insbesondere für die Geschichte des 
Wortes OojjiiXY!, dem man, seit Wieseler darin den Namen eines Chorgerüstes 
wiedergefunden zu haben glaubte (s. Abschnitt VII), erhöhte Aufmerksamkeit 
zugewendet hat. In weitcrem Umfang hat neuerdings W. Christ den Bcdcutungs- 
wechsel einiger, auf das griechische Theater bezüglicher Ausdrücke darzulegen 
unternommen (Fleckcisens Jahrb. f. class. Philologie 1894, S. 27 f.), wobei er aller- 
dings zu Ergebnissen gelangt ist, die in einigen Hauptpunkten mit den hier 
vertretenen Anschauungen nicht übereinstimmen. 

Den Zwecken dieses Abschnittes lag es fern, eine vollständige Sammlung 
aller der Stellen zu geben, wo vom Theater und seinen Teilen die Rede ist. 
Es konnte sich hier nur darum handeln, die Bedeutungsentwickelung der ein- 
zelnen Worte in ihren verschiedenen Stufen festzustellen und durch einzelne 
Beispiele zu erläutern. Und es mag gleich im Voraus zugestanden werden, dass 
auch bei den gewählten Beispielen noch mehr als einmal Zweifel darüber ge- 
stattet sind, ob ein Wort im engeren oder weiteren Begriffsumfang zu verstehen 
sei. Wenn es hier oft so schwierig ist, ein sicheres Urteil zu gewinnen, so liegt 
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dies vor allem an der eigentümlichen Beschaffenheit der Überlieferung, der wir 
bei allen Untersuchungen über das alte Theater gegenüberstehen. 

Wie es uns, wenn wir vom Theaterspiel vergangener Zeiten reden, leicht 
begegnet, die uns geläufigen Einrichtungen des heutigen Theaters in die Ver- 
gangenheit zu übertragen, so ist es auch den Schriftstellern der hellenistischen 
und der römischen Zeit ergangen. Wissentlich oder unbewusst haben sie dem 
Bilde des jüngeren Theaters, das ihnen vor Augen lag, ihre Vorstellungen über 
den Spielplatz älterer Zeiten angepasst. Insbesondere gilt das von den Erklä- 
rungen, welche die Grammatiker und Scholiasten der Spatzeit uns vermittelt haben; 
hier liegen oft verschiedene Schichten gelehrter Ergebnisse über- und durch- 
einander, die zu scheiden nicht immer möglich ist. Vielleicht werden eindringende 
Untersuchungen der Qucllcnvcrhältnissc und des Sprachgebrauches über manche 
Punkte einmal grössere Klarheit schaffen, als sie bisher erreicht werden konnte. 

Wir haben uns darauf beschränkt, im Folgenden jene Theaterausdrückc zu 
behandeln, die für die Kenntnis des Theaters und seiner Geschichte von Belang 
sind ; wir durften daher die Namen untergeordneter Bauteile, die in den gang- 
baren Handbüchern genügend erörtert sind, ganz übergehen und brauchten die 
lateinischen Namen auch nur dort heranzuziehen, wo sie das Verständnis der 
Theateranl3gen und ihrer griechischen Bezeichnungen zu fördern geeignet schie- 
nen. Um in der Anordnung des Stoffes wenigstens cinigermassen dem Werde- 
gang des Schaugebäudes gerecht zu werden, empfahl es sich, zuerst die Namen 
für den Tanzplatz und den Zuschauerraum, dann die für die Skcne und ihre 
Teile, zuletzt die Bezeichnungen des Spielplatzes im römischen Bühnentheater 
zu besprechen. 

I . 'O p i i { 9 ? p a . 

'Op/r.rrpa ist der kreisrunde Tanzplatz, der auf der einen Seite von dem 
Zuschauerraum umschlossen wird. Dieser Name verblieb dem Platze auch, nach- 
dem er im römischen Theaterbau in zwei Hälften von ungleicher Bodenhöhe 
zerschnitten war. Die tieferliegende, den Zuschauern benachbarte Kreishalfte ist 
in griechischen Theatern (soweit hier überhaupt die römische Bauform angewen- 
det worden ist) vielleicht noch zu chorischen Aufführungen benutzt worden ; ihr 
verbleibt der Name Orohestra auch noch im Gegensatz zu dem erhöhten Spiel- 
platz der Schauspieler, den man als Sprechplatz, /.cv»r 9v ( s . u .), bezeichnete, vgl. 
Phot. cpyjf.jTpa, r.pü-.sv ixlifir, iv ~.f, iycpä, etu xa- t:0 OsJTpcj TS xitw V;ixtxüx/.iav. 
Während aber die Griechen diese tiefer gelegene Kreishalfte auch xivtjTpa nennen 
(s. u.), verbleibt ihr merkwürdiger Weise bei den Römern, wo sie nicht als Tanz- 
platz, sondern als Zuschauerraum benutzt wurde, durchwegs der Name orchrstra, vgl. 
ausser den oft angeführten Beispielen aus römischen Schriftstellern, CIL. X, 1443 
(Herculaneum): theatrum orchtstram (das Spiclhaus stammte also aus einer anderen 
Bauperiode) ; IX, 4133 ( Acquiculum) : orchesl ram strtwirunt, poiiium et tribunal. 

Aber auch der römischen Bühne wird, da sie die eine Hälfte des alten Tanz- 



Digitized by Google 



278 



V. Abschnitt. Die griechischen iiezeichuungen für die Teile des Theaters. 



platzes einnimmt, gelegentlich von den Griechen der alte Name spyrjrrpa belassen, 
während sie bei den Römern immer als pulpitum bezeichnet wird. Vgl. Suidas, 
Etym. m., Schul. Gregor. Xaz. (Herrn. VI, 490): juxa 8i tt;v ffxrjvijv eJOi; xat t« isapa- 
sx^vta, i, ipy/,3Tpa' ajtT) Ii iariv 3 tiits; 2 ix aaviJwv eywv tb «Ja?:;, i?" cu ÖeaTpt^ouJiv 
ci iJttiAst, Cramer, Anccd. Paris. I, 8, 1 5 : iit«3äv 2* gl; rr.v ip-/*jxrpav sis^pxsts, tjv ä»j 
xat XcviTsv xaXoisiv, I, 9, 26: spyrjorpav, tjv Ifaxav xa't Xoy«tcv, Gramm, de comoed. 
VII, p. XVII, Dübner: i yip's; ~ xwjjuxi? ttsvjYiTS iv -rtj spyYjarpa tw viJv X£Y5|a^*«j> Xs- 
Y«iw, (Argum. Arist. Nub. I). Diesem Sprachgebrauch schlicsst sich Isidor Origg. 
XVIII, 43 an, wenn er sagt : scaena autem erat locus intra theatrum in modum 
Jomus instruetus cum pulpito, qui pulpilus orchestra vocabatur, übt cantabant 
comici et fragtet atque saltabant histriones et mimt. 



%i^O,r x (von Oästv) bezeichnet die Opferstätte, den Altar. Im engeren Sinne 
wird das Wort für einen Teil des Altars gebraucht in der delischcn Inschrift Bull, 
hell. XIV, 397 (aus dem Jahre 279) : tt> &u;jiXrjv tcO ßwu,i3 tsü iv rJj vfcw xsvtäaavTi. 
Die QupiV.r, im Theater ist der in der Orchestra stehende Altar, vgl. Poll. IV, 123: 
Ii cpyr,ir:pa tc5 yspsS, iv fj xat V; OupiXr; i?t« ßfjpia euaa efie ßuij*;?, denn so wie 
jeder andere mit Trittstufe versehene Altar kann auch dieser als ßfjita dienen. 
Insbesondere ist die 8u^.€X-»j der Platz des Flötenbläsers, vgl. Kaibel Epigramm, 
p. XIII, 474a (Sparta): o : jxlt\ tat; (buiXat; Tat; eiaxe^ivst; xapeipeüw tspitvi pti atj 
xsXaJtüv t:T; XiYupofot /cpsT?. Aber nicht nur die Musiker, sondern alle musischen 
Künste haben an der Ou|j:£Xy; ihren Platz, auch die Rhapsoden (Kaibel Epigramm. 
101) und die Parodcn (Athen. XV, 699 a). Wo der Altar einer grösseren Stand- 
stufe ermangelte, konnte daneben ein besonderes ßijujt aufgestellt werden, auf das, 
wie es scheint, ebenfalls der Name ö-juiXr; übertragen wurde. 

Eine ftajAiXT} kann natürlich auch dort errichtet werden, wo kein Schauspielhaus, 
keine Skenc besteht. So giebt es in dem knidischen Heiligtum, das in dem Epi- 
gramm Kaibel 781 beschrieben wird (Benndorf, Samothrake II, 84), eine ästJstoiv 
OuuiXn;. Und dasselbe meinte vielleicht der Gewährsmann des Plutarch, Sulla 19: 
tä iitivixta TfJ; u.a>r»;; •ffrsv iv 0Yj8at; 7up't Tf ( v Oi?t7::?itav xprjvrjv xaTasxtuäsa; 6t»ix<Xr;v. 

Der Xame 6u[xiXr;, Opferstättc, ist sodann vom Altare auch auf den umgeben- 
den Platz ausgedehnt worden ; für diese Dehnbarkeit des Wortes ist ausser dem 
Sprachgebrauch der Tragiker die Thatsache bezeichnend, dass in Epidauros die 
Tholos (buiXtj benannt werden konnte. Schon Pratinas scheint 6ju.iXYj in solchem 
weiteren Sinn verwendet zu haben, wenn er sagt (Fgm. 1 B, Athen. XIV, 617 c): 
tt? 4 Oipvis; b5e ; t{ tiJs xä yspttipata ; r!; 5Spi? iu.cXev int Aiovuaiäia «sXuxa- 
•caya Ojjjiel.av ; 

Häufig werden Ou(xiXrj und oxTjvi; als die Wahrzeichen von Musik (im weite- 
sten Sinne) und Dramatik einander gegenübergestellt. So wird in dem Epigramm 
des Simmias (Anth. Pal. VII, 21, Bcrgk, PEG. III, 497) der Epheu bezeichnet als 
OuuiXr ( <n xat iv sxrjvijsi TeOrjXwi ßXats's; 'Ayapvfcrj; xisai;, weil er sowohl die musi- 
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sehen wie die dramatischen Sieger der dionysischen Spiele auszeichnet. Eine 
ahnliche Gegenüberstellung scheint in dem Epigramm des Hedylos (auf den Flö- 
tenspieler Thcon) vorzuliegen, Athen. IV, 176 c (Pregcr, Iiiscript, metr. 43 ), wo 
wohl (mit Bergk) zu lesen ist: u.{;aüjv xtjv OupiXr^iv */apw. Damit darf man das 
späte Epigramm auf die Mime Basilla in Aquileia (CIG. 6750, Kaibel Epigramm. 
609) vergleichen : J:;av ?wvr,£33av iv oxr,va?3i XafisOsa savrcir,; äpst?,; iv («t>ei?, eita 
*/spi!« rsXXäxi; iv O j ;/-:>. 2'.: 

Mit besonderer Vorliebe wird das Adjcctiv Oj(j.cXixs; von den nicht dra- 
matischen musischen Künstlern gesagt, vgl. Isidor. Origg. XVIII. 47 : thymeli- 
ci ante/n crant uiusici scertici, qui in organis et lyris et citharis praeeinebant et 
dielt thymeliei, quod o/im in orc/iestra Staates eantabant su/>m pulpitum, quod 
thymele voeabatur. Schon im IV. Jahrhundert werden die 6upfXtMl ifüvs; den 
skenischen entgegengesetzt, vgl. Stratonikos bei Athen. VIII, 359 b: yjjmxs'i; si 
avwva; JiaTiflituwav 'HXctei, KsptvOte» Ii OujtiXixsy«, 'AOrjvaTct Ii 3xr,vix:ü;. Und der 
Zuruf O-jjxeXixav (Ii uixap fiXofpsvw; ei; !ptv (Eragm. adesp. lyr. 107, p. 723 Bergk), 
der ix tmv xaXsyu.ivwv AsXftxiöv (Choeroboscus ed. Iioerschclmann, in Studemund, 
Anccdota p. 84) entlehnt ist, gilt offenbar einem Teilnehmer des musischen Py- 
thien - Wettkampfes. 

Der ayw* taisüOis; OujaeXixs?, der im III. Jahrhundert v. Chr. an den Museen 
von Thcspiai neugeordnet wurde, steht den epischen Dichtern, den Auloden 
und Aulcten offen (CIGS. 1735), und ebenso wird der Agon der apollinischen 
Ptoia in Akraiphia, der nur musische, keine skenischen Agone umfasst (CIGS. 
4147), als ÖuiiiXix's; bezeichnet (CIGS. 4137). Vitruv V, 7, 2 berichtet, dass von 
den Skenikern die Thymeliker geschieden w urden, quod . . . snas per orchtstram 
praestant actiones. Die Akten der Saecularspiele vom Jahre 17 v. Chr. (Ephem. 
epigr. VIII, 225 f.) erwähnen Judos^graeeos thymelieos in theatro Pompei h. III, 
graeeos asticos (das sind dramatische Spiele) in tlteatro, quod est in circo Fla- 
minio, und eine Inschrift von Aphrodisias aus neronischcr Zeit (CIG 1820) be- 
lobt eine Eestgeberin, I» t« t:1; öuiieXotot; xa't 3xr,vixjl? a^üiv* tä irputsyjvTa iv ?<j 
'Ajia axp3au.a?a aiiT ( v spwiw; äyaYODsav. 

Eine noch weitere Bedeutung scheint das Wort OyjiiXr, in einigen Wendungen 
anzunehmen, in denen man es am liebsten im allgemeinen Sinne von «Spielplatz» 
fassen möchte, so wenn es in einem Epigramm auf die Muse Thaleia (Anth. 
Pal. IX, 505) heisst : ipya Ii swtüv ;>/ ifft'wv tvjrfXipi ?i>.:xp:TaXji3iv äWpu», oder 
wenn Alkiphron (II, 3, p. 240 Bergl. den Mcnander sagen lässt : JpajAaTJypYiTv Tt 
xaivbv TaT; itr ( 3t'ai; Ojjxi/.at;. Freilich kann hier sowohl wie in den Worten des 
späten Epigramms, mit denen Alkibiadcs den Eupolis höhnt, ßäsiTet; u.' iv 8u- 
iu>.r,3tv, iyu ci s« xü>a3t sivtsj Schol. Arist. III, 444 , auch schon an die späte 
Verwendung des Wortes im Sinne von « Bühne » gedacht werden. 

Während nämlich Ojy.i"/.r ( und Oju.tXix'3; bis in die letzte Zeit des Griechentums 
für die Bezeichnung des Orchcstra - Altars und der an ihr abgehaltenen musischen 
Aufführungen üblich bleibt, findet sich daneben seit der Kaiserzeit Oua.iXrj auch 
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in der Bedeutung Bühne verwendet, so dass Theaterdichter oder Schauspieler als 
e! ehrt ttJ« fciyiXii; bezeichnet werden Flut. Alex. 67, Demctr. 12, Luc. Salt. 76). 
Dieser Bedeutungsübergang lässt sich auf verschiedene Weise erklären. Es kann 
der Name OuplXi; ebenso wie der Name Orchestra vom Tanzplatz auf die römi- 
sche Bühne übertragen worden sein ; oder aber es hat die Thatsache, dass in 
den Bühnentheatern die Musikanten oder die Thymeliker in der Regel auch 
ihren Platz auf der Bühne hatten, dazu geführt, den Namen des Standplatzes 
der Musiker auf das Logeion zu übertragen ; endlich hat vielleicht auch der 
Umstand, dass der Altar jetzt in einigen Theatern auf der Bühne seinen Platz 
erhielt, bei dieser Namcnsübcrtragung mitgewirkt, vgl. Suid. s. v. axr,vi t : . . . Im 
u,tta Tf,v ipx^jtpav Bühne) ßw^'i; T3ö Atsvyjsj, c; xaXstTat QjpO.r, itapä tb öüitv u,txä 
Ii "t,v OyjAO.Yjv t; xovfrtpa. 

Dieser Gebrauch von Oujit'XY; findet sich mehrfach in den Aristophanes- Scho- 
lien, vgl. Av. 673 : «1>; iv tvjiiXi; fitp xpsswnstsv ijjfj/.Qiv i-/suaa ( da der Flötenspieler 
in der Rolle der Frokne auf der Bühne erscheint, tragt er eine Maske , Eq. 149: 
w; iv QuuiXy; Ii t's ävüaivt, Eq. 482: ts u.iv Iv/.i'wvs; TiJ; OyjiiXy;; «seJtJaOsv spsjw- 
rsv, Eq. 519: efsv tot« vi's-t; -/atpsvTa; ™» sstr ( tMv xai u.r, ts:; äp-/a{st; xat st; 'r,i 
8u|uCXtp xaptsüjt rpütsv. Auch in der Erklärung, welche Timaeus von ixptSa; giebt 
(s. u.): XlftUA ts iv tü öiiTpw TiOijjiEvsv... 'jju.<>.tj y*P sjJisw f ( v, ist das Wort so zu 
deuten. In anderen Nachrichten dieser späten Erklärer wird man dagegen wohl 
an der älteren Bedeutung Orchestra festzuhalten haben, so wenn Ulpian zu De- 
mosthen. Mid. p. 532 sagt: txiXiys yap i v:[to;... tsü; Ii au^sy; ixiXajAÜviaOat t«!; 
•/tipi; xat i;i-f llv ix t*!; Qu^Xr,;, vielleicht auch bei Suidas s. v. £a45sy*/st (Schob 
Ar. Fac. 715): J ( sav 5i ist t*J; fopufXyje, »laSJs^spsi tivf;, st TfJ; £yxs3u.t'a; iuiXovTS twv 
Ojstwv. Häufig wird man im Zweifel bleiben, ob öujaIXij als « Bühne » oder als 
f Orchestra» (Spielplatz im allgemeinen) zu verstehen ist. Der Attikist Phrynichos 
hat daher das Wort seiner Vieldeutigkeit wegen ganz aus dem Sprachgebrauch 
verbannen wollen, p. 163, Lob.: Ojui'/.r.v... s! Je vöv ixt to3 tsirsy iv tw Oiarpu, iv <T> 
ayXrjTat xat xtQapwJs't xat aXXst ttve; ayniv^sviat, tu ji^vtci ev8a u,iv xujamJs'i xat TpayidSst 
aYuv(;svTat, XsyiTsv iptts, IvOa Ii sl aiXijTat xat st -/epsi sp-/r ( 5tpav, u.r; Xfye Ii Ojv.iXr,v. 



Die irapsJst sind, wie der Name besagt, die Zugänge, die von den Seiten 
her auf den Spielplatz fuhren. Darum heisst auch das Einzugslied des Chores 
xäpsJs;. Als eine Skene erbaut worden war, blieb den seitlichen Zugängen in 
die Orchestra der alte Name, im Gegensatz zu den aus tler Skene heraus- 
führenden « mittleren» Thürcn, vgl. Aristot. F'th. Nikom. IV, II 23: xat xwjtwJst« 
•/spv.'üv * v *1I -^apsäu» sspsupav t^sipwv wrcsp gl Msyaps?;, Semos von Delos (FHG. 
IV, 496 bei Athen. XIV, 622 c: sl $i ?aXXs?:pst. . . sap^p/sviat et u.iv ix icapsioy, 
s ! . Ii xata uisa; xa; öjpa; letztere sind die Thüren der Skene oder des Proskc- 
nion '. Bei demselben Gewährsmann findet sich auch der Name ituXwv für den 
Thorbau der Parodos (Athen. XIV, 622 b) : d Ii lOisaXXoi uiy? Stä ?s3 kuXwvs; 
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sistAOivTi?, 'öiav nx-.'x \tisr,t tt,v ip-/^rrpav v^vwvrat, 4i:iffTp^c-jJiv t;; tj ÖcVrpsv, vgl. 
die Inschrift von Pcrgamon, Bd. VIII, N" 236 : 'A-sXXSJwps; . . . t'sv itu)üva xai 
ts sv aiiw c^riTasixa Aiovieu xaOr,-f£}ASvi xa't t<7> ot/jlw (oben S. 153 • 

Als im römischen Theater die beiden Parodoi mit in den Skcncnbau einbe- 
zogen waren, und nun neue Zugänge in die tiefer liegende Orchestra gebaut 
werden mussten (vgl. Abschnitt VIII), konnte der Name, da es jetzt zweierlei 
seitliche Zugänge gab, mehrdeutig erscheinen. Doch wird auch bei den Schrift- 
stellern der Kaiserzeit räpsäs; noch schlechtweg von den seitlichen Orchestra-Zu- 
gängen gesagt, vgl. Flut. Arat. 23 : tzist^ja; ?• ta!; zapiisi; 4xaT£>.>0;v tsv; 'Ayaicj; 
aii;; ärsö t<J; axr ( vii;; et; jxe'ssv zpiijXO«, Schob Ar. Eq. 149 (av£6aive siim;p -f t r.s'/.u /.x\ 
vwv ?av£t;) ua, 91551V, ix tf ( ; irap:2sj eV; ts Xoye^v ivaifj - stä -rt o!v £x xij; itapi3©»; 
tcSts y*P »&* «varfjwtov. Auch bei Poll. IV, 126 müssen unter den räpis*:t die 
unteren Orchestra- Zugange verstanden werden, da er «rechts» und «links» von 
einem anderen Standpunkt aus als bei den Periakten scheidet und dann fort- 
fährt: £ ! .o£>.0:»T£? c*£ xatä tyjv ipy^srpav izl tt,v oxr ( vr,v ävaiaiviuat Jtä xAipiixuv. Eben- 
sowenig liegt ein Grund vor, Poll. IV, 128 ft y.r,yxn t . . . y.%\'x\ xa?i tt,v ipwtepav 
Ttäpsäsv), wo links ebenfalls vom Standpunkt der Zuschauer aus gesagt ist (vgl 
S. 233 und 256), das Wort anders aufzufassen. 

Im Gegensatz zu den Orchestra-Zugängen scheinen die auf die römische Huhne 
mündenden Zugänge als et ivw r.xpzin bezeichnet worden zu sein. Unter dem 
Einfluss dieses Sprachgebrauches hat Plutarch von «oberen Zugängen» auch schon 
bei dem Theater des IV. Jahrhunderts gesprochen, wenn er (Dcmctr. 34) von Derne- 
trios erzählt: ajri; 2t xaxaia; üizip o\ Tpayi,):;; stä xSn ävto rapsi'wv, ftt piSXXov 
ixsiit/.TjYixivtdv twv 'AOTjvatuv tf,v xp'/r,t ic3 't.i\'su r.i?x$ e-stijjars toO 2«5j; aitüv. 
Denn olTenbar will er damit sagen, dass Demetrios nicht wie die anderen Pc- 
sucher des Theaters durch die Eingänge der Orchestra. sondern vielmehr wie 
die Schauspieler aus tlcr Thüre des Spiclhauses hervorgetreten sei. 

Seltener begegnet der Ausdruck sursis;, den Aristophanes gebraucht bei 
«lern Einzug der Wolken (Nub. 326: itapi ttjv ctasSsv) und der Vögel (Av. 296: 
sj2" [Sit* It £50' &*' aiTtöv zizspivw tyjv E-rsiJjv, vgl. Schol.), doch kannte ihn 
Didymos, Harpokr. s. v. zapajxr.vta . . . 0 Ii Ais* -jp:; s'xq «xai^pwOiv ti;; spyr ( ?Tpa; 
e'tsiäsu; sÜTw 91501 xa/.tTsÖai, vgl. Schol. Soph. Ai. 866: et xzb yzp:\> -pstastv uovip 
«x 2ta?:pu>v tsttuv xat' iY/.i;v xa't iV/.r.v erssJcv. 

4. 0 t* a? p 3 v . 

BiVrpsv bezeichnet ursprünglich die «Gesamtheit der Zuschauer», wird aber 
seit der Zeit, in der man sich nicht mehr mit Ilolzgerüsten "xpta begnügte, sondern 
für die Aufnahme der Zuschauer einen ansteigenden Raum (erst durch Erdbauten, 
später durch Steinbauten) kunstvoll herzurichten verstand, auf den Zuschauer- 
raum selbst übertragen, vgl. Zeitschr. f. österr. Gym. 1887, S. 277. So spricht schon 
Thukydidcs VIII, 93 von einem dionysischen Oe'atpsv im Piräus (vgl. Lys. Agorat. 32 , 
Xenophon Hell. IV, 4. 3 von einem O^aTpsv in Korinth. 

J6 
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V. Abschnitt. 



Die griechischen Bezeichnungen für die Teile des Theaters. 



Das gilt natürlich nicht nur für den Zuschauerraum, der neben einem Tanz- 
platz angelegt ist, sondern auch für jeden andern. Xenoph. Hellen. VII, 4, 31 
spricht daher von einem Os'aTpiv auch in Olympia (vgl. Olympia, Textband II, 
S. 79, Dörpfcld), obwohl es dort niemals ein skenisches Theater gab, und in 
dem Volksbcschiuss für Eudemos von Plataiai CIA. II, 176 ist mit den Worten 
ssttjst; tsO oTaJtsu xa't tsü OsiTpjj t:5 IlavaOr^aixiD die Herstellung des Rennplatzes 
und Zuschauerraumes im athenischen Stadion gemeint. Ein Olaipsv « est tsO s-ilisu 
wird Anfang des III. Jahrhunderts in einer Inschrift von Eleusis genannt, Athen. 
Mittheil. 1894, S. 180. Und in einer Inschrift von Oropos aus der Zeit zwischen 33S 
und 322 CIGS. 4255) lesen wir Z. 29: XJOjt; 3« -/p-fattat tiT; ex Gsatpcy xaTa i*sv 
3u);jl;v, hier war also neben dem Altar ein ansteigender Zuschauerraum errichtet, 
der gelegentlich der grossen Opfer und der am Altare abgehaltenen musischen 
Agonc der *AjA?iapau (vgl. CIGS. 414) benutzt wurde. 

Da aber der hoch emporsteigende Zuschauerraum der musisch - dramatischen 
Spiele an Stattlichkeit die entsprechenden Anlagen der gymnischen Spielplätze 
weit übertraf, so ist es natürlich, dass OsV.p:* schlechtweg vorzugsweise von 
dem Schauraum neben der Orchestra gesagt wurde. Dieser Gebrauch ist bis 
in die römische Zeit hinein so sehr vorwiegend, dass auch die Lateiner vielfach 
theatrum an Stelle von CttVta sagen und häufig, ebenso wie die Griechen, ö^axpjv 
als den einen Teil des Schauspielgebäudes den anderen Teilen (der Orchestra 
oder der Skene entgegensetzten, vgl. die Akten der Saecularspicle 1 Ephem. 
epigraph. VIII, 231, Z. 100): in scaena, quoi theatrum atiiectum HOft fuit, Z. 153 
theatrum positum et scaena: CIL. X, 833 (Pompcii): cryptam tribunalia thea- 
trum; CIL. XI, 3620 (Caere) : theatrum scaena: CIL. X, 1443 (Hcrculancum): thea- 
trum orchestram ; CIL. IX, 3837 (Supinum) : theatrum et proscaenium re/ecerunt . 
ebenso CIL. XI, 2710, Liv. XL, 51,3. Auch die Wortbildung amphitheatrum setzt 
noch die engere Bedeutung von <Haip;v als herrschend voraus, vgl. Dio Cass. XI. II, 
22 : Ota-piv :\ xjvr/.'eTtx'sv ixpiwia;, : xa't a^fiOfarp« ix TOll sipt£ zavTayiOev e'Spa; ä»£t> 
axTjvi;; e/wv T.p:3>ppir>r„ Fricdländer, Sittengeschichte der röm. Kaiserzeit IP, 558. 

Da ferner der Zuschauerraum meistens die grossartigste Anlage des Schau- 
spielbaues ist und den Spielplatz, die Orchestra, gleichsam in sich einschliesst, so 
hat sich der Xame Os'aipsv auch auf den ganzen Hau ausgedehnt. Schon bei Schrift- 
stellern des späteren IV. Jahrhunderts vor Chr. schimmert manchmal diese allge- 
meinere Bedeutung durch. Als man dann in römischer Zeit Zuschauerraum und 
Spiclhaus zu einer einheitlichen Bauanlage zusammenfasstc, gewann diese Verwen- 
dung des Wortes natürlich grössere Ausdehnung. Daher konnte man, ganz wie wir 
es heute thun, das Htrodesthcatcr als Oiarpiv jktip&fW* (I'hilostr. V. Soph. II, 1, 5 , 
das kleine Theater von Pompei als theatrum tectum CIL. X, 844 bezeichnen und 
ein Odeion als OsaTpsstik; CIG. 4614) beschreiben. Doch bleibt daneben öe'aTpjv 
auch im engeren Sinne von Zuschauerraum bis in die späteste Zeit in Gebrauch. 



'EstOiarpsv als Name des oberen Stockwerkes des Zuschauerraumes begeg- 
net uns in den dclischcn Inschriften von 250 v. Chr. (Bull. hell. XVIII, 164 . 




5- ExrX. 



Die übrigen Bezeichnungen für die einzelnen Teile des Zuschauerraumes, die 
Keile, Umgänge, Treppen und Stufen, dürfen wir hier bei Seite lassen. 

5- — x t; v ^ . 

^xyjvt; ist ein aus Holz und Zeug aufgerichteter, überdachter, zur Wohnung 
geeigneter Bau, der in der Regel nur eine kurze Zeit hindurch zu dienen be- 
stimmt ist. Das deutsche Wort « Zelt » entspricht dem griechischen crxtivTj in 
Rücksicht auf das vergängliche Materia!, darf aber nicht dazu verführen, die 
Gestalt der Skcnc nach Art unserer Soldaten- und Reisczelte zu denken. Viel- 
mehr gleicht die Skcnc im Grundriss und Aufbau dem aus festerem Material 
errichteten Wohnhausc ; vgl. Hcsych: ffXYjvf," i, är's ;ü).uv r, stptSsXafuv c'.xix, Ftym. 
m. 743, 12: sxnjvf, . . . s\ Ii Hffata *a\ JujTfJpa; (Bckkcr, Anccd. 302, 31: a:pu- 
Ti;pa;) xa't isxtü;, :t; xaTaz^-fvyTai r.iix r, axr,v^. Solche sxnjva'i werden besonders 
zu Festzeiten errichtet, um den in grosser Zahl zusammenkommenden Fremden 
und Festgesandten als Schlaf- und Speiseräume zu dienen, vgl. Eurip. Ion 1128: 
ä|*^pti; axrjvä; ävforr; t»xt:vwv piy'lr^xsiv ( I 1 3 3 f - ) , Andoc. ] in Alcib. 30: t3ÜUf 
jxr.vijK jAtv IUpstxr.v 'E^taiii Jm'/.aslav rij; Ir^j-svln; fKr,;av, Mysterieninschrift von 
Andania (Lc Bas-Foucart 326) Z. 35 : oxaväv ik u.tj «iTpjzinw ci Upii trfihx I/jiv 
it TiTpa-.'W/w |*itj«i» xiiwv tpiaxivta, ^rfii ^epmO^jv tat; oxavaT; h^ts iippn; nf,Ti 
aV/.tta;. Diese sxvjvat können zuweilen auch sehr grosse Massverhältnisse haben 
und in ihrer Bauart und Baucinteilung stattlichen Palästen gleichen, ich erinnere 
nur an die Riescnzeltc Alexanders des Grossen (s. Charcs und Phylarch bei 
Athen. XII, 538 c, 539 d ) und an die von dem Rhodier Kallixenos beschriebenen 
Bauwerke Ptolemaios II und Ptolemaios IV (Athen. V, 196 und 204 d), vgl. Bot- 
ticher, Tektonik P, 260 f. 

Wenn von einer m^vr, bei Schauspielen gesprochen wird, so könnte darunter 
sowohl ein kleines Haus, das den Schauspielern als Ankleide- und Aufenthalts- 
raum dient, als auch ein grösserer Holzbau, der an der Orchestra als Spielhin- 
tergrund aufgestellt ist, verstanden werden. Da aber der am Spielplatz seit der 
Zeit des Aischylos errichtete Bau allein die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf 
sich zieht und auch er allein für den Verlauf des Dramas bedeutsam ist, so 
wird ihm der Name Skcnc schlechtweg zugelegt, wobei eine Zweideutigkeit um 
so weniger entstehen konnte, als eben diese Skenc schon seit dem V. Jahrhun- 
dert auch den Anklcidcraum der Schauspieler in sich schloss, vgl. S. 202. Die 
ursprüngliche Bedeutung des Wortes hat noch Isidorus ganz richtig bezeichnet, 
wenn er sagt (XVIII, 43): dicta autem scaena Gracca appellatione eo, quoä in 
speciem domtts trat instrueta. 

Diese Benennung des Schauspielhauses muss schon im V« Jahrhundert all- 
gemein üblich geworden sein. Dass bereits Agatharchos eine Schrift sips oxr.vi}; 
betitelt habe, möchte man aus Vitruv VII, praef. 1 1 entnehmen (S. 200). Bei 
Aristophanes Thesm. 658 ist zwar der Ausdruck ffxtjvat von den Festzelten der 
Frauen zu verstehen (vgl. S. 247), ebenso Pac. 880 (tt; TaOjiia axr ( vr ( v i^auxsO iü 
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r.(t\ xata>.a;Ai ävw). Wenn aber die Choreuten Fac. 729 sagen : * (l «t; 2t tsm; tili 
ii nu&q rapaiivxs; t:-; tbuXoötaf Jü|J.£v sw^iv, w; «itiOast jiiXtiTa Wft Ta; 9xr;va; 
sXftsTii xXtstat xj-ta^tv xa't xax:s:ij?v, so liegt es am nächsten an die Schauspiel- 
häuser zu denken, da von anderen Skencn sonst in jener Komödie keine Rede ist. 

Die zu Schauspiel/.« ecken auf oder an dem Marktplatz errichteten Häuser ver- 
steht auch Plato unter den I-cgg. VII, 817, wo er den Gesetzgeber zu den 
Tragödiendichtern sprechen lässt : jxf, lr, lz\r-.i ^ä; £ai;ti>; yi sjtu; D|iö« r.zzi 
r.xp' i,J. r ' ixzv.i cy.r.va; -.1 zr,;av7a; xai' äycpäv xat xaXXtsüvsj; üirjxptTa; ttaayay;- 
jjiv:«;. Gans klar ist diese Bedeutung bei Xcnoph. Cyrup. VII, 1, 54 (wo die 
festen W.igentürme des Kyros beschrieben werden): tc5 Ii Ttjpvjy ürcsp Tpayt- 
xf;; trxr,vi;; :üv ;jXu>; ~ay:; iyivTwv xat srx:3tv ävJpwv xat bV/.wv "jtuiv iy£v £T ; £*/.2ttsv 
tj irsv:exa'2ixa taXavta ixirri.) ^« j-;£t ib ayw-ftiv. Die Balken der tpa-fixi; sxr.vr, 
waren von besonderer Dicke, da, wie wir oben sahen, bei dem Spielhause der 
Tragödie ein Obergeschoss notwendig war. 

Und ebenso wie die im IV. Jahrhundert gebildeten Composita von oxr,vf 4 (s. u.) 
für dieses Wort die Bedeutung « Spielhaus » als die übliche erweisen, so darf 
auch in den gleichzeitig aufkommenden Wendungen äits axvrj; und int frx»;vr;i 
dem Worte keine andere Bedeutung untergelegt werden. Ol ins ffXYjvr;; heissen 
die Schauspieler, weil sie in der Regel in der Skenc wohnend gedacht sind, 
aus der Skene heraustreten und von dort her sprechen. Vgl. Demosth. XVIII, 
180: (ßstiXlt) 5£ i't jxr.J' r,pu> t:v -rjysvTa (1ü>), äXXä tcütwv Tivä twv drcs -t,; smr,*?,;, 
Kpe5?:vTT ( v r ( Kp«'svTa -f; £v iv KsXX-jtü sjte Otviiiasv xaxü; ÖTtsxptvijAtv:; iserpt^a;. 
Da im Gegensatz zu den Schauspielern der Chor nicht aus der Skene kommt, 
auch beim Sprechen in der Regel nicht zu den Zuschauern, sondern zur Skenc 
hin gewendet ist, so können die Schauspieler als 5! änb oxrjvi;; dem Chor gegen- 
übergestellt und ebenso können Monodien der Schauspieler (vorzugsweise Kla- 
gelieder, die von der Thiirschwclle oder von dem Altäre des Spielhauses her 
gesungen werden) als t* ixb axYjvr",; von den Chorgesängen unterschieden wer- 
den. Vgl. Aristot. Poet. 12. 145- b: xswa jjtiv iiravTwv tajTa I8ia ii ta azb tr;; 
5xr,vfj; xa; x:(i[A:t... xs;ji;a:; Ii Opfjvj; xsivb; yspsS i~b axnjvV;;. Aristot. Pro- 
blem. 19, 918 b: t"s Ii a'jTb a"rt:v xa; Stift Ta [x«v ir.h axr,»?,; eix avTtarpc?a, 
ra 2e t3j yspii ä/T:r:p;sa. 30,920 a: 2ii x{ siJi ÜRs2u>pt7Tt cüs üzjfpyytrrt ;jx ittiv 
iv TpayioJ-a yspixiv ; . . . äXX' äzb ffxi;/^;, [ai^tixt, yap. 48, 922 b: TaOxa 2i 
■/:p<:> ävap^yra, T5t; Ii iitb 5xr,vr;; : : .xsi:t£pa- ixstvst ptsv yap ^püwv mUT*-- 
Suid s. v. (ajvwJsTv" ib 6pr ( v«TV ixtftxiL; yap rräjat a: äsb sxr.vr]; t!>2ai iv xfj Tpay<.i2ia 
öpfjvit etfftv. Vita Aeschyli ix TfJ; jjtcjr.xi;; IsTSpia;) p. 3S0 Kirch. : xat Satt ta Rxb 
tyJ; sxr^vf,; xa: TiJ; ipyV,jTpa; 0;:a -ivta rpisuza. 

Wie die Schauspieler asb oxr ( vf[; kommen und sprechen, so bewegen sie sich 
in der Regel wahrend des Spieles e-t oxr.vf,;, in der Nähe der Skenc, ja häufig 
genug bleiben sie auf den Stufen fies Hauses oder in dem von den Paraskc- 
nien begrenzten Vorraum des Hauses. Daher können sie kurzweg als i ! . ist sxr;- 
vrj; bezeichnet werden ; doch ist zu bemerken, dass dieser Ausdruck niemals so 
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wie et äxb mr^f^ im Gegensatz zum Chor gesagt wird, weil auch <lcr Chor häufig 
in der Nähe der Skene zu thun hat. Es ist also damit durchaus nicht eine 
Scheidung der Schauspielpersonell beabsichtigt. 

Allerdings würde der Ausdruck 1*1 sxr,vi;; von den Schauspielern auch dann 
gebraucht werden können, wenn der Vorraum vor dem Hause durch eine Buhne 
gebildet würde. Aber bloss aus diesem Ausdruck heraus lässt sich das Vor- 
handensein einer Bühne nicht erschliessen. Denn es wäre natürlich ein arger 
Pehlschluss, wenn man aus den Worten fei axijvijj und äxs ?xr ( vf;? folgern wollte: 
sxtjvr, heisst «Bühne». Wir können von jemandem, der auf der Treppe oder im 
Zimmer weilt, sagen, er sei im Hause, aber wir werden daraus nicht ableiten 
wollen, dass in der deutschen Sprache «Haus» soviel bedeute als «Treppe» 
oder «Zimmer». Nach dem, was wir über die Bedeutung von mng«^ auseinander 
gesetzt haben, können für fei jxr ( v«[; in der erwähnten typischen Verwendung 
(ol oder xi fei axr.vij?) nur zwei Übersetzungen in Betracht kommen: «auf dem 
Hause» und «bei dem Hause». 

Die erstcre Auffassung hätte selbst dann ihre Bedenken, wenn man in der 
Skene eine Bühne annehmen wollte, die wie die römische Bühne einen inte- 
grirenden Bestandteil des Schauspielhauses gebildet hätte. Denn dann wäre eher 
die Wendung iv ffxtjvij «in scaena» zu erwarten. Die zweite Auffassung dagegen 
hat alle sprachlichen Analogien für sich. Dass das Vorwort ixi (mit Genetiv, 
Dativ und Accusativ) nicht nur zur Bezeichnung von Höhenunterschieden, sondern 
auch zur Bezeichnung der Nachbarschaft zweier auf gleichem Boden befindlicher 
Dinge verwendet wird, dürfte wohl bekannt genug sein. Aber es ist vielleicht 
nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, dass ixi gerade mit den Bezeichnungen des 
Hauses sehr häufig in diesem Sinne verbunden zu werden pflegt. Vgl. Soph. Ai. 3: 
xai vOv ixi axr,va{; « vauxtxa?; ipw, Ai. 579 : (x^i' ix und} VW« yis-.*; Jäxpue (bei dem 
Zelt), Eurip. Hec. 733 : xw a"v2pa xiv 3' ixi crxr.vat; 4pü ; Arist. Vesp, 801 : ixi 
t«T? etxkic. ( 803: tv xsYc. xpsOüpsie), Plut. 958: fei x>]v oixfatv «9(71*5(1' ivxu; . . . 
ix' oüxä; xa; Oipx;, Plato, de legg. XII. 944 b: xs|MjOit; fei axrjvrjv (zum Zelt ge- 
bracht), Isoer. Areop. 15: ixi [asv xüv ip-;a:rxYjp!üiv xaO^evx'; xaxr.-fopcöai xwv xaOs- 
cmöxcov, Acschin. Tim. 40: ixäerjxi iv IhipateT ixt xoö EüOjJ(xsj laxpjtjy, Tim. 74: 
tsj; ixi :ixr,jjtiTuv xaOs^^vjy?, Theophr. Char. 29(25): xpiywv ixt xr.v o-xYjvr.v... ixi- 
(xiaev ixt xf,v ux^vi^v, Polyb. XXXI, 22, 2 : xapaytvsiJitvj; ixt jxr,vr ( v (zum Zelt), CIG- 
2483 i Astypalaia, II. Jahrhundert v. Chr.): x/i<lr,[i.x ävaOt^'v sxai xa -/p*,^ xä; äyj- 
pa; ixt xä; sxsä;, Hypothes. Soph. Ant.: ixixjtxai ?« xa xpäyuaxa ixt xüv Kpisvxs; 
ßaji).i(wv, Schob Soph. Trach. 1275: ix' c'xwv, (vordem Hause), Hypothes. Soph. 
Aias: xa u.£v ävsO.e twv xexpaxiJwv xä Ii J/,ja; i-ifu ix: xi;v oxrjvf ( v... utsXo|aÜvii 
Ii 'AQvä 'OIjiHx ixt xij; a/.r,*f,s äisxxijjvxa, x( xsxs äpa xpäxxet i Ata;, Plutarch. 
Brut. 45 : xXr.va^ xeXasOivxa; ixt sxtjvfjs (vor dem Feldherrenzelt) T j^: : j; ir.zl-M,- 
vai xcü; ffxpaxr.vj;;. In gleicher Weise ist wohl der für die käuflichen Dirnen 
übliche Ausdruck ixi stxTjiAäxwv zu verstehen, Athen. XIII, 569 a: <l>iX/ ( uwv 3' iv 
'AJe/.jst; xpcisxspwv, ixi xpwxs; -5>.wv £jxr ( j»v ixi stXTjpäxwv y^aia xpiäpivs;, Athen" 
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V, 220 d: 'Ap-/£iTTpi-:o'j... ts5 xapaxXr.ata Tal; ixt tüv [xtxpwv Btxi]|UtTWV ipYaSsjAe'vou, vgl. 
569: ai xpsaTäsat tüv stxrjiAaTüjv, 577 a: Y' jva * xa s*!*'»; jia f3; xpssirrrjxii'av (586 a). 
Daran reihen sich die Wendungen tut t>;; Oüpa; (Athen. XIII. 586 a), ixt :wv 
Ojpwv und toi txJ; öjp*K, vgl. Eurip. Ale. 100, Aristoph. Vesp. 362, 1482, Nub. 
467, Plut. Thea, 12 ('Epufjv . . . ix' Aiviw; xüXat:), l*' e«=2=<o-i. Eurip. Hei. 1165, 
Ion 515, und Composita, wie Ifsip:; sxrjvat; (Eurip. Troad. 138), iyijrävai Ssjasis 
(Eurip. Phocn. 277). 

Diese Beispiele dürften genügen, um zu der Annahme zu berechtigen, dass 
man die Wendung ixt Bxr ( vi[; ursprünglich im Sinne von ixt ctx-a; «vor, bei 
dem Hause» gebraucht hat. Natürlich erhielt der Ausdruck dann sehr bald 
formelhafte Geltung und bezeichnet kurzweg: «auf dem (vor der Skene befind- 
lichen) Spielplatz». Ich führe hier nur die ältesten Belege dieses Sprachge- 
brauches an. Demosth XIX, 337 : ixitir, six ixt xfj; mr,*f,z i'/X iv TS?? x;tvo? 5 
xa't u.£Yt5T5t; TiJ; xiXsw; |*upt' tipyaimt xaxä (Aischincs), Aristot. Poet. p. 1453 B: 
ixt *j-ip tüv oxrjvwv xa't xtöv aY t *'' wv TpaYtxwTaTati a ' uiaüTat 1 aCvovtzi (die Stücke 
mit tragischem Ausgang), äv xaTspOüiOünv, p. 1455 B: ixt Ii t*|? nr,vt,t i^ixun 
(der «Amphiaraos» des Karkino«), p. 1459 B: xp's; t» ixtxTit'vssOat ts ^yc&s; xsaü 
ti ^ ex;-:t'a fitsv Jti ts iv (jiiv tt*J tprftfiltf [«; iv2ey_£j0at ä'iiar. xpaTTSjAsva xsX/.ä niprj 
lAtjAsTsOat, ä/.Xa ts ixt tijj axr,v/ ( s xa't Ttiw üxsxptTÜv jxivsv, p. 1460 A: xä xep't Tr,v 
"ExTsps; J(u;iv ixt oxyjv?,; jv-ra Y*"'S'' a av ?3tve£r ( , c ; . nev sjtüts; xa't o-i Jiwxsvts;, 6 
3' ävavsiiuv (II. XXII, 205). Aus den zahlreichen Beispielen der jüngeren Zeit mö- 
gen hier nur noch einige wenige hervorgehoben werden, in denen Vorgänge txt 
axTjVf,; den im Innern des Hauses geschehenen Ereignissen gegenübergestellt 
werden; vgl. Schol. Hipp. 514: ttjv (xiv s"/.r,v oipuaSjtv six ixt sxr,v*|? i'/X sv?sv xsifj- 
aat \kO't>oj3x, und 172: ixt Y a P l"tixvu?at Ta evjsv xpaTTSjxtva, Philostr. V. 

Soph. I, 9: st; ixt oxr ( vr]; xa't st; üs's <jxr ( vfj; -/pf, xpaTTf.iv. 

Durch diese typische Bedeutung von ixt axr ( vi;; war der Weg für eine freiere 
Verwendung des Wortes axrjvr, eröffnet, so dass wir vielfach oxyjvt; geradezu als 
«Spielplatz» oder «Ort der Spiclhandlung » übersetzen können, und zwar wird 
oxr.vt; in solcher Weise ebenso oft vom Platze des Chors, wie von dem der Schau- 
spieler gesagt, so dass also auch aus diesem Sprachgebrauch sich kein Beweis- 
grund für eine gesonderte Schauspiclcrbühnc gewinnen lässt. Die axr;vf ( Ist eben 
das Wahrzeichen der dramatischen Spiele, und hei diesen ist die Orchcstra nichts 
anderes als der Vorplatz der Skene, der gewissermassen zu dem dargestellten 
Hause als Vorhof gehört. Wir begnügen uns hier einige Beispiele zusammen zu 
stellen, ohne die verschiedenen Bedeutungsnuanccn, die man an den einzelnen 
Stellen dem Worte uxr ( vtj beilegen kann, weiter zu erörtern. Bei einer oder der 
anderen Wendung der späteren Schriftsteller mag auch der Gedanke an das 
römische Bühnenspiel (s. S. 290 von Einfluss gewesen sein. Vgl. Schol. Aesch. 
Eum. 33 : xap' sXi'yov spr ( Lis; V; axrjvY; y''y vstj »« 5 ^" s Y a P i 7. 5 P'i ~ u xapcaTiv, f ( ts 
!-:p£ia ctrijXQtv tt; tcv vasv vgl. Eurip. Phocn. 274: xsix Eprjjxa JwjjiaTa, weil der 
Chor vor dem Hause anwesend ist), Schol. Eur. Ale. 897: Jjvaxai Y a P 4 '/?' 
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pc; e${5TaffOat TiJ; mtr.vij;, u; xa't iv A'avTi (lasTtyi?!?';», Schol. Aias 719: stia tsO 
•/spsO tt;v trxrjvr.v iäaavTSC 3ia tt,v ^Trjstv, fgttm* 4 Ata«, Schol. Ai. 330: TixpT,™*... 
tsv y.spsv spsips'sjTai ttjufvat" Ir.ulr, Ii ätsssv tsv ysp'sv ässXtsstv tt,v axrjvrjv, ävai sä 
tvJsQiv 4 A"a;, tva (Jistvr; ist yüpa; 4 /spi;, Schol. Nub 344: J^Xsv cuv, Sri sssja sv 
toT; ivw XiXtxTat ysptxi, cux 4ict TfJ; axrjvfj; sv:c; tsS yspsü trprjTat, äXX' t;d> saTÜto;... 
si y*P n^ V3v,r3 * VT5 « l * V5tt s*»^; |Mj xaTasTäsat (xr,2^<.>, Schol. Hcphaist. 128: 
säpsäo; xaXtTTat spanr, tüv yspüv is't xf,v axr,vr ( v erjsJs;, Schol. Ar. Avcs 296: sfso- 
Js; Si Xc^Tat fi » */. 5 ?^» I^tun it; ttjv ffxr ( vr ( v, Ulpian zu Demosth. Midiana 17: . . . 
iss^paTTuv TJt; ist t?,; 3xr,v9;; stsiJej;, tva i ysps; ivavxi> ( Tat stputvat 4tä 
I;uOiv eijjisj, Marc. Aurel. XI, 65: et; Ist TiJ? oxr.v?,; 'ix/aY^veTsOs, Tinste p.r, äyös- 
0O1 ist piiiCevs; <mr,vfj; («auf einem Spielplatz höherer Ordnung»), Flut, de aud. 
poet. 4 : (liuripides soll gesagt haben) ci [uvtsi spsTtpsv a-jTsv ix tij? ffxr ( vf,; i\t r 
Y^ysv (den Ixion) f, tu Tpsyü spssnjXwsai, Athen. I. p. 19 c: 'AUbjvaTsi St IIsQstvü 
tw vsvpoffsiuTt; rr;v sxijvr.v Uuxav, if ivtOsostwv st ssp't EjptstJTjv, Suid. s. v. <I>pti- 
vr/o? - s'tc; J« spöns; 4 4>puve/s; Y^vaixdov spsawssv t'tj?)Y3Y JV * v Ti l ax V?n Anccd. 
Bekk. 112, 26: spwr56aöpsi iv Tat; oxr.vat; c ! . spütn tw« yspcuTuv ejtiüts;, Schol. 
I.ysistr. 539: sinry« «iT«; 4p-/sv|Aiva; iv tij <s%r,it is Aelian. V. II. II, 13: ssptssps- 
fjiivsu tsJvuv iv ii) axrjviS to3 ^wxpaTsu;, Schol. Aias 719 : tü Ei Ösarf; oiJev ipYCv 
stptXttsrrai ssssixtX^vr;; -.%<; iv t?, axr;vf; spsiwsssstta;, Lucian, Gall. 26: f ( v Je... 
xsvejjiSaTfisa; Tt; aiiwv iv tfj 8Xr ( vf ( xatastsr,, •(0,u>:x STjXaJj; sapiyn ts*; Oiarat;. 

Aus dem gleichen Anschauungskreise heraus erklärt es sich, dass man sxrjvi; 
auch von dem «Ort der dramatischen Handlung» sagt. Vgl. Hypothcsis Soph. 
Aias : j) axr^r, tsv JsäjAarsi tv tü va^atiO^w sp's; -f, uxrjvij ts5 At'avto;, Hypoth. 
Acsch. Hers. : xai Ijtiv i, j*$v sxr ( /f ( tjO spä^aTS? stp't :w tafw Aapttsj. Ahnliche 
Wendungen, die vermutlich auf Aristophancs von Byzanz zurückgehen, kehren in 
der grösseren Zahl der erhaltenen issOistt; wieder. Vgl. auch Schol. Soph. Et. 1: 
t'sv tsssv TiJ; oxr.vi;;, Schol. Aesch. Eum. 47 : ^aivsrat ist <rxr,vf|; ts u,avTtCsv, Schol. 
Ran. 274: ji«Ta4^5/.r,Tat r, axr^r, xat Y-Y avev y~5Y £li i' '^ an - IÄI : ivTaüOa tsü sXsi'sj 
isOivTs; TjXXstwjOat ypr, ir,v ffxrivr ( v xat stvai xaTa TfjV 'Aytpsustav Xt[nvr,v t'sv tsssv 
ist to5 XäYsfsu t; ist TiJ; ip-^rrpa;, Schol. Aias 8 1 5 : jxtTixtiTai i t axtjvf, ist ipi,- 
(isu Ttv's; yoipfeu (813: jASTaxivstiai i, <ntr ( v^,), Schol. Hippol. 672: }xtTäY"at säXiv *, 
5xr,vf, st; OiTtpsv (Jiips; ts'jt^jtiv es! tt.v TiJ; •I , a;4pa; Äy wv ' 3V ! ^ ut - t) cm - 2,S: "J~tp 
ix xu»|jtix*l; ffxrjvij; saXtv st; TpxytX^v tt;v Ji/.v^jiv litt^Y^C^ '^5t**' 

Diese letzteren Stellen leiten uns aber noch zu einer anderen Bedeutung des 
Wortes axrjvfj über, der Bedeutung von «Dekoration», «Spielhintergrund». Und 
schon bei einigen der angeführten Wendungen wird man zweifeln, ob uxrjvr, nicht 
eher in diesem engeren Sinne, als in dem allgemeineren von «Spielplatz» zu 
verstehen ist. Dieser Gebrauch von cxr ( vf, zur Bezeichnung der «Schmuckwand» 
oder des «Schmuckbaues» erklärt sich auf einfache Weise aus der ursprüngli- 
chen Bedeutung des Wortes. In ältester Zeit ist für die einzelnen Spieltage die 
ganze Skene den Bedürfnissen der Dramen entsprechend gestaltet worden, spä- 
ter hat man nur den den Zuschauern zugekehrten Teil des Hauses verändert, 
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dem ausser dem besonderen Namen rpjjx^vuv (s. u.) natürlich auch noch der 
allgemeine jkyjvt; belassen werden konnte Je nachdem, ob das Spielhaus nur für 
Komödien oder nur für Tragödien dienen sollte, war seine Gestalt verschieden, 
darum spricht Xenophon ausdrücklich von den Haiken der ipa-fixt; sxr.vi; (Cyrup. 
VII, 54), und noch in den Spottworten des Demetrios Poliorkctes und Lysiinachos 
werden die Tpay.xr, und xuyuxr, axr,vr, einander gegenüber gestellt, vgl. Phylarch 
bei Athen. XIV, 614 e: tt,v Ayjiu,a-/5u aiXrjv xw^ixf,? ixir/'*!» siJsv ätafSpstv, £;t£/ai 
yap as' ai^i; Kavxa; 3tuj>.).ai jj; ;Bergk, Gricch. Litcraturgesch. IV r , 145, 57) und 
Flut. Dem. 25: IXiyi (Lysimachos) viv zpwxcv äwpaxtvai xjipvr.v TtpiEp-zsuiviriv ix 
Tsa-fixi;? sxtjvi;?. Diese Bezeichnungen « tragische, komische, satyrischc Skene » 
konnten aber, wie der lateinische Sprachgebrauch zeigt (s. u.), für den Spielhinter- 
grund auch dann beibehalten werden, wenn das Haus gegen den Spielplatz zu 
nicht durch einen besonderen körperlichen Hau, sondern nur durch eine bemalte 
Wand abgeschlossen war. 

So scheint der Begrifi sxtjvij allein auf den als Spiclhintergrund dienenden 
Vorbau eingeschränkt, wenn Poll. IV, 128 sagt, die Schwebemaschine befinde 
sich üsip tyjv dxvv xs tys« an der linken Parodos, vgl. Suid. «b u.r;-/av<N : ••• 
8«;j; ojx äs' six*",; xfj; ffxnjvi;; jpiJiwjjis'vsj;, «XX ' e; tysu; isi xivs; nv/avi;;. Aber 
auch schon in den delischcn Inschriften vom Jahre 274 Hüll. hell. 1894, 166 
sind wohl die axYjva't {-aXatai und xaivai, <xl t-avw jxr.va's) von bemalten, beweg- 
lichen Schmuckwanden zu verstehen, vgl. Plut. de esu carn. I, 7, p. 996 b: 
u.r,-/avr,v aCpsi i:5ir,xix3; ävijp axr.v^; z£pi?£p:u.ivir;;, und unten S. 290. Dieselbe Be- 
deutung liegt vielleicht auch der Zusammensetzung jxavsO/.xa zu Grunde ; wenig- 
stens scheint der durch Ziegelinschriften so bezeichnete Bau in Megalopolis zur 
Aufbewahrung der scaena ductilis gedient zu haben, vgl. S. 138. Das Wort 
kehrt ebenso auf Ziegeln von Sparta (Ath. Mitth. II, 441, Joum. of Hell. Stud. 
XIV, 242, Paris, Elatcc, S. 112 n. II, Altertümer von Pergamon VIII, 395: rXivOji 
2r,j*:jtai sxavjOöxaj) wieder. Man kann damit das lateinische Wort scaenarium 
vergleichen, das in der Inschrift CIL. I, 1341 iCivitavecchia) den Ort, wo die zur 
Ausstattung des Theaters nötigen Dinge aufbewahrt werden, bezeichnet. 

Diese Entwicklung des Spielhintergrundes spiegelt sich ebenso in dem Com- 
positum jxr,voYpa?;a wieder. In ältester Zeit wurde die ganze Skene selbst bemalt, 
so konnte man das Wort «Skenenmalcrei» bildeu. Spater brauchte nur der 
vordere Teil des Spielhauscs, das Proskenion oder die vorgestellte Wand be- 
malt zu werden ; doch wird die Bezeichnung jxTjvjvpxsta auch weiter beibehal- 
ten und erhält den Sinn von »Dekorationsmalerei». Und da in hellenistischer 
Zeit vorgestellte Schmuckwände besonders dort üblich waren, wo es galt, eine 
Landschaft oder eine grössere Gruppe von Bau -Anlagen als Spielhintergrund 
darzustellen, so geht das Wort zuletzt über in den Sinn von « Lantlschaftsma- 
lerei». Ein paar Beispiele mögen genügen, diese Entwicklung zu verdeutlichen; 
Diog. Laert II, 125 (vom Skcnographen Mcnedemos, Ende des IV Jahrhnndcrts) : 
Ypi'iavTCi aitsO ^■ifiwy.k xi xaxr.J/axi xi; 'AXi;(viis; Etnüv, w; oüxe ffXTjvijv oute 4«r,?t- 
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5[X3 spsyn-xu xo »s?w YP*? JIV > Polybios, XII, 28: TTjXtxaÜTTiv sivat äia^späv tij? lato- 
pta; sps; tsj; iziSitxtixsu; Xiysu«, ^>.£xr,v tyi\ ti xai' iX^Oeiav mxsIsw+Ivx xai xaTi- 
sxrjasuiva twv iv Tal; ffxr,vsypa?tai; (bemalte glatte Wände) »aivi[*ivwv tjtcwv xat 
iiaOtaiaiv, Plut. Arat. 15: vjv't 8' üzs 3xr ( vf,v £ü>pax<i>; sävta tä ixif spayiA-ara ipaY«- 
8(av ivia xat nr^zffx^i^. Vitruv I, 2, 2: scaenographia est frontis et laterum 
abscedentium adumbratio ad circinique centrum omnium linearum responsus. 

Daneben bleibt aber für axijvf, bis in die späteste Zeit die ursprüngliche Be- 
deutung « Spielhaus » in Kraft. Auch die vereinzelte Angabc des Suidas und des 
Etym. mag. : axr.vr, ttniv V; [xemj Oypa ts5 flsarpsu ( im Gegensatz zu den seitlichen 
Zugängen, den säpsJsi), erklärt sich nur aus dieser Bedeutung; die Mittelthür 
spielt eben in der Gestalt der Skenenvorderwand eine grosse Rolle, vgl. Serv. 
Aen. I, 1 64 : scaena autem pars theatri adrersa spectantibus, in qua sunt regia. 
Doch lässt sich dieser Gebratich von axTjvi; in der Literatur sonst nicht belegen. 
Wenn der Scholiast Acsch. Choeph. 973 sagt: ävst'YiTai r, oxxvf, xai eVt ixxux).r,- 
l*xrs; ipärai xä swjxaTa, so bleibt fraglich, ob er an das Öffnen der Thürc oder 
das Öffnen der Skenenvorderwand dachte (vgl. oben S. 235). 

Werfen wir zum Schlüsse noch einen Blick auf die Geschichte des Wortes 
seaena bei den Römern, so finden wir hier ganz dieselben Abstufungen der Bedeu- 
tung, die wir im Griechischen nachgewiesen haben. In erster Linie heisst scaena 
das zu Schauspiclzwccken errichtete Maus, vgl. CIL. I, 206 (lex Iulia municipalis vom 
Jahre 709 d. St. , Z. 77: quominus ei eorum ludorum causa scaenam pulpitum cete- 
raque, quae ad eos ludos opus erunt, in loco publica poncre statuere . . . liccat ; CIL. 
XI, 3620: f/teatrutn scaena}; Liv. 41, 27, 5: et scaenam aedUibus praetor ibusque 
praeb-'ndam ; CIL. X, 7120 Syrakus' : frontem scaenae; Vitruv VII, 5, 2: scaena- 
rum Jrontes ; Tac. Ann. XIV, 2i: subitariis gradibus et scaena in tetnpus strueta. 

Aus dieser Bedeutung, welche die herrschende bleibt, ergiebt sich für die 
Wendungen in scaena und in scaenam in dem mit einer Bühne versehenen 
Schauspielhauses der Sinn «auf dem Spielplatz», vgl. Plaut. Pseud. 2: fabula in 
scaenam venit ; 568: qui in scaenam prorenit ; Poen. 20: histrio in scaena; Capt. 
60 : foris extra scaenam fient proilia ; I lorat. ad Pison. 1 79 : aut agitures in scae- 
nis aut acta refertur ; 182 : non tarnen intus digna geri promes in scaenam ; Epist. 
II, I, 204: actor cum stetit in scaena; Vitruv V, 6, 8 : aditus in scaenam. Da in 
dem Theater des römischen Bautypus die Bühne als Spielplatz dient und einen we- 
sentlichen und auffälligen Teil des Spiclhauscs bildet, so kann gelegentlich scaena 
in freiem Gebrauch so verwendet werden, dass wir es geradezu als Bühne über- 
setzen dürfen. Vgl. Donat. de com. p. 9. 26 R. : planipedia dicta ob... viiitatem 
actorum, qui non cothurno aut soeco nituntur in scaena aut pulpito. Darauf sind 
auch die spätgriechischen Zeugnisse zurückzuführen, die sxtjvf, der Qjpi'hr, d. i. 
der römischen Bühne gleichstellen. Vgl. Etym. m. 653, 7, s. v. ^apajx^via: 9xr,vr t 
Ii Um ii vOv Ou[xr/.rj U-;3\iivr„ Bekker. Anecd. 42, 23: vöv u.tv 6uji<Xijv xa>.55|A£* 
rf,» to3 Oiarpsu oxyjv^v. 

Die sehr freie Verwendung, die scaena im Sinne von «Schauplatz» bei den 
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lateinischen Schriftstellern gefunden hat, brauchen wir hier nicht zu verfolgen, 
wohl aber muss darauf hingewiesen werden, dass im Lateinischen auch jener 
andere Bedeutungsübergang des griechischen Wortes axr,vt), der zu dem Begriffe 
von t Schmuckwand» führt, sich nachweisen lässt. Wenn die lateinischen Schrift- 
steller von der scaena sprechen, so steht dabei vielfach der Gedanke an die 
Vorderwand des Spiclhauses in erster Linie. Daher konnte der Ausdruck leicht 
auch auf die vor der Stein- oder Holzfassade aufgestellte bemalte Wand über- 
tragen werden, vgl. Vitruv VII, 5, 5 : cum Apaturius Alabandeus eleganti manu 
finxisset scaenam wo nur von Malerei die Rede ist ; Plin. 35, 7, 23: habuit et 
scaena ludis Claudi J'nicltri magnam ad>ni rationein picturae, cum ad tegularum 
similitudinem corvi deeepti imagine adi'olarent ; Verg. Georg. III, 24 : scaena ut 
versis discedat frontibus : Serv. z. d. St.: scaena, qnae fiebat, auf versitis erat 
aut ductilis. 

Die Römer haben den Ausdruck scaena mit Vorliebe auch für das Land- 
schaftsbild verwendet, weil die Landschaftsmalerei eben in der Theatermalerei 
sich ausgebildet hatte (s. o. ; zweifelhaft ist diese Bedeutung bei Vitruv VI, 2, 2: 
in scaenis pictis videntur columnarum proiecturae, mutulorum eephorae, signorum 
figurae prominentes, cum sit tabula sine dubio ad regulam plana (vgl. über VII, 
praef. II, oben S. 201), sicher bei Plin. N. H. 35, 64: cum Ute (Zeuxis) detulisset 
uz>as pictas tanto successu, ut in scaenam arus advolarent, 113: (Serapio' scaenas 
optime pinxit, sed liominem pingere non potuit, 141: Eudorus scaena spectatur. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass im spätgriechischen Sprach- 
gebrauch <rar,vf; auch schon im Sinne von Spielakt gebraucht worden ist, vgl. 
Andronikos de com. X, p. XXII, Düb. : Terenz) £t; 7teVr£ oxir;väc, Sixips? tö Zpipa 
(Bergk, Griech. Litcraturgcsch. III. 144,479 . Das ma g sic}l vielleicht aus der 
späteren Verwendung des Vorhanges erklären. Wenn nach jedem Aktschluss 
der Vorhang emporgezogen wurde, so wurde gewissermassen die Skcnc immer 
wieder von neuem sichtbar, vgl. auch Donatus 1 argum. Ter. Andr.): quando 
scaena vacua sit ab omnibus personis. 



npcjx-^vtsv ist gebildet wie irpcv^iev, itpivas?, itpoitüXaiev, itpsJsixse;, itpiöupsv 
u. a., kann also entweder als Vorbau vor der Skcnc, oder als der vordere Teil 
des Skenen- Baues erklärt werden, was sachlich auf das Gleiche hinauskommt. 
In Bachmanns Anccd. I, 351 wird irpsox^vwv als icpiöypcv erklärt [vgl. Bötticher, 
Tektonik P, 264), weil es eben der Vorraum des hölzernen Wohnbaues, der 
Skcnc, ist. 

Es ist natürlich, dass das Wort auch im Theater zunächst nichts anderes 
bezeichnen konnte als den Vorderbau oder Vorbau des Spielhauses, der wie 
die Skene selbst in älterer Zeit provisorisch aus Holz und Zeug, später auch 
aus Stein aufgebaut wurde. Das älteste Zeugnis für das Wort findet sich in 
dem Spitznamen ^ooox^vtov, den die Hetäre Nannion in der zweiten Hälfte des 
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IV. Jahrhundert*; erhalten hatte, oti itpsswzov isTiTsv er/s xa'i e/pfjTO -/pujioi« xai 
iu.at{3t; soXuttXlm, ixJGoa Ji adr/pstatY] 'Athen. XIII, 587 b, vgl. Suidas s. v. . 
Der witzige Vergleich wurzelt ganz in den athenischen Thcatcrvcrhaltnisscn. 
Dort mochte man oft Gelegenheit haben zu beobachten, wie neben der Or- 
chestra aus Balken und Brettern ein sehr einfacher und ärmlicher Hau her- 
gestellt wurde, um dann am Festtage, mit Malerei, Vorhangen und plastischem 
Bildwerk geschmückt, dem prächtigsten Bauwerk zu gleichen, hinter dem nie 
mand das dürftige Holzgerüst merkte. Ähnlichen Sinn hat das Wort vielleicht 
in dem von Suidas s. v. spssx^vwv angeführten Satz, den man dem Polybios zu- 
gewiesen hat Frgm. inc. 1 48 : ^ 8« idyr, itapeXxoj^vr, d;v xpi?aaiv xaGassp ir.l In 
wollte Wieseler S. 217, Anm. 74 schreiben) rpsaxv-.cv sapr/yu-vu;« xä; i/.r.Os?; 
erivofa;. Gemeint ist offenbar, dass das Geschick hinter dem schönen, aber fal- 
schen Vorwand (dem *p5<n^vicv) die wirklichen Beweggründe in ihrer Nacktheit 
sichtbar werden licss. Doch ist die Lesart tVt zp3jxir ( viov schwerlich richtig überliefert. 

Auf die athenischen Theatervcrhaltnissc bezieht sich auch, was Duris (Athen. 
XII, 536 a) von Dcmctrios erzählt: ytvipiim 5» Ar^-piu* 'AO^vyjui lypiftto 4«t 
to5 irpssxtjvfeu eVt xf,; s!x3uu,evY;; ö*/3ju.«v3;. Hier ist wohl an ein Tafelgcmälde zu 
denken, das dem hölzernen Proskenion eingefügt worden war, vermutlich an dem 
Hauptfesttage der Dionysicn, als die Pompe und der dithyrambische Agon im 
Heiligtum abgehalten wurden. Indem das Bild des Dcmctrios an eine Stelle trat, 
wo sonst vermutlich nur Ereignisse aus dem Leben des Dionysos dargestellt 
zu werden pflegten, ward eine ähnliche Entweihung vollzogen, wie sie Demetrios 
zu Ehren mit dem Pcplos der Athena vorgenommen worden war :PIut. Demetr. io)- 
Wenn man an dieser Stelle des Duris zpsuxvtsv vielfach als Vorhang hat auffas- 
sen wollen, so empfiehlt sich diese Annahme darum nicht, weil es mindestens als 
unwahrscheinlich bezeichnet werden muss, dass man den Vorhang irp:jxif ( vi3v ge- 
nannt habe zu derselben Zeit, wo dieses Wort in einem anderen Sinne, nämlich als 
Name des Skenenvorbaucs allgemein üblich war; vgl. die delischcn Rechnungs- 
urkunden vom Jahre 282: 'HpaxXeiäfl £t; i's sps3xr,vt:v ypatjarri ztvaxa; Sus . . . . , 
'AvtiJitM toö itpeuxTjv'su ypa^avTi sivaxa; Jjs (Bull. hell. XVIII, 162). 

Als ein wirklicher Vorbau ist rpsuxr,vt5v offenbar auch gedacht in der Be- 
schreibung, die der Rhodicr Kallixenos (Athen. V, 205 a von dem prachtvollen 
Hause auf dem Schiffe des Ptolemaios Philopator entwirft : tsjti Ii lYs zps-ä- 
Xaisv) SuXOsD« (ijavtl irpssx^vtov ir.fssir^o xfj iiaOeatt xaTäuTEYSV ävw" m ziXtv Ö;a:{(u; 
xaxa uiv tyjv uis-jjv itXeupäv spssrä? ttt'pa naplxtixs ssioOev. Und auch in des Po- 
lybios Erzählung von den Spielen des L. Anicius, die Athen. XIV, 615 b wieder- 
giebt, (tsütsu; ojv [die Flötenspieler] orifaa; eV: t*o rpssx^vuv u.sTa tsu -/cp3ü aiXstv 
exe"Xsuaev i>a -ävia;', wird man das Wort vielleicht in gleicher Weise erklären dür- 
fen; freilich muss man dann, da im Verlauf der Erzählung die Flötenspieler wieder 
mitten unter den streitenden Chören stehen (615 d), annehmen, dass in der 
Lücke (ia-/v» ?i ai>vv3^javTf? s! guXqtai xai XaSivit; . . . . ) gesagt war, dass sie auf 
den Spielplatz herabgestiegen waren, wenn man nicht eVt ts -pssx^vtiv über- 
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setzen will «neben oder vor das Proskenion». Das Urteil ist dadurch erschwert, 
dass wir die Form der grossen, von Anicius im Circus errichteten Skene nicht 
kennen, vor allem aber dadurch, dass der römische Feldherr nach dem Zeug- 
nis des I'olybios bei der Anordnung der Spiele die grössten Verkehrtheiten 
begangen hat ; dazu gehörte vielleicht auch, dass er die Flötenspieler nicht in 
die Mitte des Tanzplatzcs stellte. Wenn die Spiele in einem Bühnentheater vor 
sich gingen, so wäre wohl auch möglich, dass Polybios nach dem Sprachge- 
brauche der Römer i s. U.) das Wort spssxT,viov im weiteren Sinne gebraucht hat. 

An die Spitze der Inschriften, die uns itpoo-xVjviov als Namen des steinernen 
hallenartigcn Vorbaues vor der Skene bezeugen, gehört der S. 102 besprochene 
Architrav von Oropos. Eine wertvolle Parallele dazu giebt ein Volksbeschluss 
aus Kalymna (Inscriptions in the British Museum II, 231; wohl noch aus dem II. 
Jahrhundert vor Chr.): iznir, 'ApaTsxpiTS?.. .. itp5aipeüu.sve? Tb iipiv ts w ü 'AsilXXuvs; 
ts5 AaXt'sj (icix3ju.eTv xa't Tay ->-.-. Sa (!; tstfaviiav v 1 v , Ösw; xet u.i[Xix3i x]at 
/sptxot i^üttii ojvTtXömat . . . . aiitttai tsxsv hct'i :ü Otiipu, s; io-ri iv x& Upw tsö 
'AttsXXwvs; mit» axav[äv xa't] zpsjxavtsv xaTarciualjat tw 6iw räijav ivTeXt], tiv stxo- 

äs^fav xai Tav atiu-^pa;« ü?i[3Ta;jit]vo; Iii ;/6ai zi jüiuXä xa't tw ?au.w .... üu.£v 

aurcTi t[ov tiv soti tw Otäxpw i'v a'.TiUai, JtiioOat 5i aiTw xai ävaYpafäv zollt tsO 

i|>a?{aujtTs[? erc't] Tä; axavä;, av avaTtÖYjTi xa't iXXav äva-j-pa^äv tä; avaOiaeu« int to5 *po- 
oxav(ju TävJ[s] - 'ApaTixpiTo; 'Apmt'a Tav uxaväv xa't ts xpssxävuv artfavsfspYjja; 'Ax&X- 
Xwvi Aa[Xtü>]. Diesem Beschluss von Kalymna kann man eine etwa gleichzeitige 
Inschrift aus der Troas (Schliemann, Troja, S. 262) anreihen, in der es heisst: 
oovTiTi'/Oai Tup't twv /sp[wv] o*w« xaö' ixaorsv £ts? i, itsXi; itef, tw Ai;v[y]sw 6£av, to 
Ü «PY - jpwv eivai TS st? Tr ( v Qiri tc *£pr,'ivcu.£vsv änb tüv >.£p£(wv .... xaTaoxiuatrai 
Ii xa't [ts] Oiaipsv... xaTaax£ua3ai 3» xai t|> upcjaxf ( vi3v w; iv Jsxfj tsT; aitsStr/ftcTn. . . 

In beiden Inschriften wird ein Proskenion genannt bei Theatern, die, wie 
es scheint, nur für musikalisch -chorische Aufführungen bestimmt sind. Gleiches 
gilt vermutlich auch von einer Inschrift aus Akraiphia, dem Festorte der apol- 
linischen Ptoia, in der um die Mitte des I. Jahrhunderts vor Chr.) von einem 
Agonothctcn gesagt wird: i^tmixu* Ii xa't Tb itpojxtjvtcv [xa't et?] ttjv twv äyaX- 
(ixruv ixaYavwffiv xai [9£]pait£tav üwxa Tfj xaTauTafidot) ip^ij i-.r/ i*;... (CIGS. 4149). 
An ein Theater für dramatische Spiele ist dagegen gewiss zu denken, wenn in 
Chaironeia ein Agonothct der Dionysicn das *p3sxr ( viov dem Dionysos weiht, 
CIGS. 3409 (nach den Buchstabenformen wohl erst aus der Kaiserzeit. Es ist 
verlockend, auch die Inschrift von Orchomenos, CIGS. 3209 (Schliemann, Orcho- 
menos, S. 551: 'AfroXXiJwps? Nfxwvs; xä rpiöüpa xtj tw; rcivaxa; tw«..., auf einen 
Theaterbau zu beziehen und am Schlüsse iv tw wpoaxvtw zu ergänzen, tla der 
0,32™ hohe Architrav, auf dem die Inschrift steht, in der Nähe des Chariten- 
tempels gefunden worden ist, wo man das Theater der Charitcsia suchen darf. 
Einem Theater muss auch die (zusammen mit Bruchstücken eines Maskenfrieses 
gefundene) Inschrift von Mylasa zugewiesen werden, Bull. hell. V, 37 : . . . tsu ts 
ispoaMjvuv xai tsj; ... wo man zivaxa? oder (mit den Herausgebern) ävSpiivTa; 
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zu ergänzen hat. Andere Inschriften, in denen xpjax^.visv erwähnt wird, ohne dass 
sich näheres über seine Beschaffenheit ergeben würde, ( z. B. Bull. hell. IV, 515: 
Scstos) hier aufzuzählen, wäre zwecklos. 

In der Bedeutung eines cVorbaues der Skene> wird ^psuxr.visv auch im Sprach- 
gebrauchs der Kaiserzeit (in die einige der eben genannten Inschriften schon 
hineinreichen] häufig verwendet. Ja es kann, da in dem Theater des römischen 
Typus der steinerne Vorbau des I'roskenion vielfach ganz nahe an die Vorder- 
wand der Skene herangerückt ist und mit ihm zu einer Einheit zusammenge- 
fasst werden darf, der Name upssx^visv auch auf die gesamte, den Zuschauern 
zugekehrte Fassade des Spielhauses ausgedehnt werden. Vgl. Plut. Lyk. 6 : sGJiv 
•j-äp wii3 t«5t« spb; tMottXfa* elvai, . . . otav et? ayiX|urra xal r, r.pt>nr,nx 

Oeätpwv . . . exxXr;?ia£5VTe; sntsSXe'xM», Phot. s. v. Tptio; äptrrspsO) : 4 piiv ipirrepb; 
ff?o!"/s; ( yspcü ) J upb? tw Oiätpw t^v, i Ji Ji;ib; 4 npii tw Tpoffxr ( v{<p. Diese Be- 
deutung hat das Wort auch in einer anderen, oft besprochenen Nachricht des 
Plutarch, Non posse suav. vivi 13, p. 1096 B: xa't -/aXxsSv 'AXe";avJpsv ev lUXXvi 

;i.:v: * xoifjaat TS rpsjx^vwv six »fasi , 4 xr/vtir,; <1>; Jta^OepsSvTa tüv iinoxpitüv 
Ttjv -.<„;■(,,. Nicht das Podium, auf dem man steht, sondern die Wände, vor de- 
nen man spricht, beeinflussen in erster Linie die Schallwirkung, und nicht die 
Böden, wohl aber die Wände hat man seit dem Ende des IV. Jahrhunderts mit 
Metall auszulegen begonnen ; so war das Haus des Phokion in Melite yaXxa?; Xt- 
tJ.si geschmückt (Plut. Phok. 18; Schreiber, Wiener Brunnenrclicfs Grimani, 32}. 
Dass derartiger Schmuck sich in der hellenistischen Zeit auch für die Skenen- 
Vorderwand eingebürgert hat, bezeugt Valcr. Max. II, 4, 6: (scaenam) totam ar- 
gento C. Antonius, auro Petreius, ebore Q. Catulus praetexuit '; vgl. Plin. N. H. 
36, 114: ima pars scaenae e marmore fuit , . . . summa e tabulis inauratis. 

Auch Pollux IV, 123 kann bei seiner Aufzählung oxr,W,, öp^orpa, XsvtTsv, 
«psux^vtsv, icapaox^via, üxssx^via nichts anderes unter itpcoxf ( vi5v meinen, als den 
Vorbau oder die ganze Vorderwand des Spielhauses. Und im gleichen Sinne 
ist das Wort auch von Athcnaeus Mcch. verwendet, p. 29, Wescher: xXuxäxuv 
Ytvr, rapasXfaia toT; xibtpiv: : iv to(; OiaTpst; sps; -ra r.pzni,nx tit; üsixpttat;. 
Wenn Athenaeus, der etwa in hadrianischer Zeit lebte Diels, Sitzungsber. der Ber!. 
Akad. 1893, 111 , Sturmleitern, die bei Belagerungen verwendet werden, den 
an das Proskenion gestellten Leitern der Schauspieler ähnlich findet, so kann 
er natürlich nicht an die niedrigen (übrigens auch immer unbeweglich befestig- 
ten) und bequemen Treppen einer römischen Bühne, auch nicht an die kleinen 
Treppenleitern der Phlyakenbühncn (s. Abschnitt VI), sondern nur an hohe und 
leichte Leitern denken, vermittelst deren die Schauspieler auf das Dach oder 
an die oberen Fenster des Proskenion heranzusteigen pflegten, und die den in 
unseren heutigen Theatern an den Dekorationen üblichen Leitern gewiss ähnlich 
gewesen sind. 

Die mit Statuen reich geschmückte Fassade des Spiclhauscs ist auch ge- 
meint in der Inschrift von Patara (CIG. 4283, aus dem Jahre 147 n. Chr.): ivi"- 
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Oyjxiv xat v.i'Hipunv TS ts irp5ffx>,vuv i xaTiffxeüajsv ix Otu.tX*«v 6 xaT^p aiTiJ;... xat 
t'ov cv ajTÜ xij[A3v . . . xat Tr,v ts3 Xoys£su xaTajx£jr ( v xat xXäxwnv. Das beweist die 
gleichzeitige Inschrift von Kphcsos (bei Wood, Inscript. of the great theatre, 46, 
D. 3): Ts Tipssx^vtsv xat T3 xat Tsi; awfipsj;. 

Als Beleg Air die Fortdauer dieser Bedeutung von tcpstrxr.visv bis in die spä- 
teste Zeit mag es genügen, auf Malalas XI, p. 276, Dindorf, zu verweisen: xatl 
Tb 0£aTpsv i« TfJ; ajTiJ; 'Avtir/itaj äveir/.^pwsiv aTi'/.c; sv, o-r^sa? ev auTtj» iit£pävw 
Tissäpwv xiivwv £v uisw toO vj(*^a(:u tjO xpS5xr ( vt;u TfJ; ufaYtajflsf«;; Oit* «jtoO xjpnj; 
aTr,Xr ( v -/aXxfJv xf-zp-jawyiiviijv. 

Während die Stellen, wo zpssxirjvtsv von dem steinernen Vorbau oder der 
Vorderfassade der Skene gesagt wird, sehr zahlreich sind, ist dies Wort für den 
beweglichen Schmuckbau, wie es scheint, nur selten verwendet worden. Ausser 
den oben S. 291 besprochenen Stellen ist an den veränderlichen Vorbau wohl auch 
in den delischcn Inschriften vom Jahre 290 und 282 (Bull. hell. XVIII, 162 zu 
denken, wo ein hölzerner Bau gemeint sein muss (vgl. S. 148). Schmuckbau- 
ten älterer Art sind wohl auch zu verstehen, wenn ein Grammatiker bei Cramer, 
Anecd. Paris. I, 19: £;<ijTpa? « xat ispssx/jvta xai iict-^i unter den Erfindungen 
des Aischylos oder Sophokles aufzählt. Endlich dürfen vielleicht die Worte aus 
dem Briefe der Glykera bei Alkiphron II, 4, 5 (p. 65, Herch. ) hierher zu stellen 
sein : xäv Tst; xp:axr ( vtct; KrrTjxa . . . TpsViusa, ew; äv xpoTaX(jT; tö OfaTpsv. 

Möglich, dass an diese Bedeutung auch der Gewährsmann des Suidas ge- 
dacht hat, der spsjx^vtov erklart mit Tb ups t*J; »xrjvf;; xapxsS'Tasu.a und dazu die 
vorher besprochene Stelle anführt (r, tst/hj -apsXxs^vnj ty,v rpssaoiv xaQxicsp ist 
irpijx^visv) ; denn mehrfach werden !taparsTio>aTa als Teile des Schmuckbaues er- 
wähnt, vgl. S. 267. Gewöhnlich wird die Nachricht des Suidas als Beleg dafür 
angesehen, dass upsaxr^tsv Theatervorhang bedeute, und natürlich kann das auch 
sehr wohl mit dem Worte sapa^i'Taojxa gemeint sein. Doch ist schon oben S. 
291 darauf hingewiesen worden, dass diese Erklärung nicht ohne Bedenken ist. 
Wenn die Römer den Vorhang des Theaters mit dem Namen aulaeum benen- 
nen, so ist es wahrscheinlich, dass auch bei den Griechen, soweit sie überhaupt 
Theatervorhängc verwendeten, dieser Name (auXata), nicht aber irpeoxf ( vi3v neben 
dem allgemeineren zapatrs'TasfAa üblich war. Hesych sagt: aiXaiV to TiJ? 0x13^5 
uapare'TaajAa (vgl. Rohde, De PoIIucis font. 59 . Ob auch die Angabc des Pollux 
IV, 122: ?=£3ti 2t xat tö itapa-t'Ta3[Jia aiXatav xaXtlv, herbeigezogen werden kann, 
ist strittig, da er dazu eine Stelle des Hypcreides anfuhrt, in der von einem ge- 
wöhnlichen Zeltvorhang die Rede ist. 

Auch in der Stelle des Syncsios Ende des IV. Jahrhunderts nach Chr.), 
De provid. III, 8, p. 128 C: =t U ti; et? r»;v oxijvtjv £t;iiaS<;tT3 xat tö tetipwi 
tsOts xuv:is0aX|ji{!l3iT3 2iä tsO :cp33xir;vt5'j, tijv rapaax«uf ( v äOpsav äxasav ä^tüv £tcoxt£0- 
uat, ir.': tsütsv "EXXavsJtxai toj? (AajTiYSfipsu; suXJJsuaiv, wird unter spsox^visv nicht 
der Vorhang, sondern der vor dem Schauspielcrsaalc befindliche Vorbau zu 
verstehen sein. Ein ähnlicher Gedanke ist bei Plut. Arat. 12 ausgesprochen : spi- 
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Ttpsv . . . tsv AtYÜKTiiv iOrj^s tXsOtcv, vuv't 2* üs's axTjvr;v SMpaxc'»; zivtst iä ixs: 
i:piYi JiaT3t TpeppfSbc* Inx x»l sx^vj^pj^üv i/.i; ?:p:;xs-/töp»;xsv. Dazu kommt, 

dass bei Syncsios in dem vorausgehenden Satze der Vorhang genannt und als 
TrapaKiTaajxa bezeichnet ist: zsTj; *v 5 titsy^^o; yfotteta öiarifo ; . . . ex«rvi;, sstt; 
ev tij y.üpz zept^itvct *i 8fixvy(jisva xst(T Exsstov ev xi^n ftpixuitTOvr* tcj ~ j~st j j^ljti^ . 

Wir haben bisher den lateinischen Gebrauch des Wortes proscaenium bei Seite 
gelassen. Von vornherein ist anzunehmen, dass die Römer das griechische Wort 
in demselben Sinne wie die Griechen verwendet haben. Das Proskenion, als 
derjenige Teil der Skene, der den Zuschauern zugekehrt ist und den eigent- 
lichen Spielhintcrgrund bildet, konnte ja auch in dem bescheidensten Schauspiel- 
hause nicht entbehrt werden ; viel eher konnte der hochgefuhrte Bau der grie- 
chischen Skene, ihre Neben- und Hinterbauten unter einfacheren Verhältnissen 
in Wegfall kommen. Da bei den provisorischen Theaterbauten der Römer kei- 
nerlei Vorratsräume für Masken, Maschinen u. dgl. nötig waren, so mochte in 
der Regel ein Haus von der Höhe und Tiefe eines griechischen Proskenion, an 
das etwa hinten noch eine kleine Bretterbude angeschlossen wurde, dem Spiel- 
bedarf vollkommen geniigen. In der That sehen wir mehrfach, dass bei den 
Römern mit theatrum und proscaenium die gesamten baulichen Anlagen, die für 
skenischc Spiele notwendig sind, nämlich das Spiclhaus und der Zuschauerraum, 
bezeichnet werden. Wenn Livius XL, 51, 3 vom Ccnsor Lcpidus (179 vor Chr.) 
berichtet: theatrum et proscaenium ad Aßo/linis... alba locavit, so giebt er damit 
wohl die Fassung der öffentlichen Urkunden wieder und versteht unter proscaenium 
dasselbe, wie XLI, 27, 5 unter scaena, (censores... locaverunt . . . scaenam aedilibus 
praetoribusque praebendam), vgl. CIL. XI, 2710 (Vulsinii : theatrum et proscae- 
nium de sua pecunia faciendum coeraveruut. IX, 3837 Supinum): tribunal Horum 
a solo fecer\unt\ theatrum et proscaenium refecer unt , ludis scaenicis biduo dedi- 
car unt\ Gemeint ist hier überall das Schauspielgcbäudc in seiner Gesamtheit, das 
anderswo auch als theatrum scaena (CIL. XI, 3620, Caere) bezeichnet wird. 

Wie in Griechenland, so sind auch im Westen der feste Zuschauerraum und 
die steinerne Skene nicht immer gleichzeitig errichtet worden. An die vorher 
angeführten griechischen Inschriften erinnert die grosse Architravmschrift aus 
dem Theater von Lissabon (CIL. II, 183, von 57 nach Chr.) : Xeroni Claudio.., 
proscaenium et orchestram cum ornamentis : das Theatrum bestand hier ver- 
mutlich schon seit älterer Zeit, nur die Skene musste neu erbaut und die Orchc- 
stra wieder in Stand gesetzt werden. 

Einen unzweideutigen Beleg für diese Auflassung von proscaenium giebt ein 
Relief, das jetzt im Museum von Capua aufbewahrt wird (vgl. Winckelmann, 
Werke I, T. II, Miliin, Gall. mythol. 38, 139, Jahn, Berichte über die Verhandl. 
d. sächs. Ges. der Wiss., 1 861 , 302). Es ist geweiht von einem Unternehmer, 
der ein Proskenion zu erbauen hatte : redemptor prosceni ex riso fecit ( CIL. 
X, 3821 , dargestellt sind neben den Göttern Minerva, Jupiter, Diana, einer un- 
benannten Frau und dem inschriftlich bezeichneten Genius theatri in Schlangen- 
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gestalt) zwei Männer, die mittelst eines Trct- Rades eine Säule aufrichten und 
ein dritter, der an einem Säulenkapitcll beschäftigt ist. Das Proskenion ist als 
ein mit Säulen geschmückter Bau, also entweder als das mit einer Säulenfassadc 
versehene Spielhaus, oder als dessen Vorbau gekennzeichnet. 

Diese inschriftlichen Denkmäler geben uns eine feste Grundlage für die 
Beurteilung der literarischen Erwähnungen des Wortes proscaenium. Hier kommt 
zunächst eine Anzahl Stellen aus den plautinischen Prologen in Betracht, an de- 
nen man proscaenium als t Bühne » zu übersetzen pflegt, während es ebenso- 
wohl als «Spielhaiis», in einem Falle auch als der (den Spiclhintcrgrund bildende 
Vorbau des Spielhauscs verstanden werden kann. 

Die allgemeine Bedeutung ist wohl anzunehmen Amph. 91 : etiam histriones 
anno quom in proscaenio hic lovem invocarunt, venit : auxilio is fuit, und 
Boen. 56 : aeeipite : nam argumentum hoc hic censebitur. Locus argumentost suom 
sibi 's] proscaenium. Die engere Bedeutung von Spielhintergrund wiegt dagegen 
vor im Prolog. Trucul. lö: Athenis tracto ita ut hoc est proscaenium, tantisper 
dum transigimus hatte comoediam. Schwieriger ist es, den Sinn der Worte Poen. 
1 7 f. festzustellen : scortttm exoletum nequis in proscaettio srdeat, neu lictor ver- 
bum auf virgae muttiant, neu dissignator pratter os obambulet, neu sessutn ducat, 
dum histrio in scaena siet. Gewiss ist, dass proscaenium hier nicht Bühne be- 
deuten kann; denn dass dort kein scortttm sitzen sollte, brauchte der Sprecher des 
Prologs nicht zu sagen. Es sind hier nur zwei Möglichkeiten: die Hetäre kann 
entweder in dem Bau, welcher den Spiclhintergrund bildet, sich aufhalten, wie Me- 
nanders Glykera iv *p3sxr,vt5t{ steht (Alkiphron II, 4, 5 ; vgl. Benndorf, Zcitschr. 
f. öster. Gymrt. 1875, S. 87, Beiträge zur Kenntniss des athen. Theaters, S. 31), 
oder sie kann in dem oberen Teil des Proskcnionbaues an einem Fenster oder 
Balkon des Obergeschosses) sitzen, wo auch Kaiser Nero gelegentlich Platz ge- 
nommen zu haben scheint, vgl. Sucton 11, 26 s. u. . 

Da im römischen Theater das ganze Spiclhaus proscaenium genannt werden 
kann, so ist natürlich auch die Bühne als ein Teil des Gebäudes mit in diese 
Bezeichnung eingeschlossen. Auch ist es natürlich, dass, seit die Bühne überdeckt 
war, der ganze, den Zuschauern zugekehrte offene Raum, den rückwärts die scaenae 
fr ons abschlicsst, als Vorbau (proscaenium) des Spielhauses erscheinen konnte. 
Vitruv bezeichnet daher die Bühne als pulpitum proscaenii, und es ist ganz folge- 
richtig, dass man von den Leuten, die in scaena sind, sagt, sie seien in proscaenio. 
Vgl. noch Verg. Georg. II, 381: et veteres ineunt proscaenia ludi; Diomedes 
Gramm. Lat. I, 490 K.) : ideo autem Inline p/anipes dictus, quod actores pedibus 
planis, id est nudis proscaenium introirent. Dornt praef. Ter. Andr: adnotandum 
puellarum liberalium nttllam orationem in proscaenio induci. . . praeter invocatio- 
tum I utt on is Lucinae, quae et ipsa quoque post scaenam fieri solet. 

Aus solchen Wendungen sind wohl die Angaben jüngerer lateinischer Gram- 
matiker zu erklären, die proscaenium als pulpitum kennzeichnen, vgl. Scrvius zu 
Verg. Georg. II, 381: proscaenia autem sunt pulpita ante scaenam in quibus ludi- 
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cra exercentur. Caper, De orthogr. VII, p. 104, Keil: sie errant, qui proscenia 
appellant (id est scenam) operosam fabricam ex adverso caveae . . . unelt pro- 
scenia rectius pulpita, quae ante scaenam sunt, appellabuntur. Ks ist aber gut 
möglich, dass bei dieser Begriffsbestimmung auch solche Anschauungen über die 
hellenistische Theaterform eingewirkt haben, wie sie Vitruv vertritt, der V, 7, 2 
das griechische proscaenium als pulpitum bezeichnet (vgl. S. 1 59'. 

Auch im späteren I*atcin verbleibt aber dem Worte proscaenium dort, wo 
die einzelnen Teile des Theaters schärfer geschieden werden sollen, die alte Be- 
deutung Fassade der Skene oder Säulen-Vorbau der Skene . So erzählt Sueton von 
Nero (Cap. 1 1 ) : hos ludos spectavit c proscaenii fastigio, und (26 : interdiu clam 
gestatoria sella delatus in theatrum seditionibus pantomimorum e parte proscaenii 
superiore signifer sitnul ac speetator aderat : et cum ad manus ventum esset 
lapidibusque et subselliorum fragminibus decerneretur, multa et ipse iecit in po- 
pulum atque etiam praetoris Caput consauciavit. Da Nero heimlich in das Theater 
gebracht worden ist und von einem Orte, an dem er sonst nicht zu erscheinen 
pflegte, die seditiones der Pantomimen belauscht hat, so muss er sich im oberen 
Geschosse der Skcncnvordcrwand befunden haben, sei es, dass er auf dem 
Dache der unteren Säulcnstcllung, — man vergleiche das Proskenion des atheni- 
schen Herodestheaters — , sei es, dass er an einer darüber befindlichen Thür- oder 
Fensteröffnung Platz genommen hatte. 

Ganz im Sinne der griechischen Schriftsteller verwendet auch Apuleius das 
Wort, Metam. III, 2, p. 130: tnnc me per proscaenium medium velut quandam 
victimam publica ministeria produeunt et orcliestrae mediae sistunt. Ks ist klar, 
dass man eine victima, die man in die Orchestra führen will, nicht über eine 
Bühne herabsteigen lassen kann; vielmehr ist in dem von Apuleius vorausgesetzten 
Theater, wie in den meisten griechischen Theatern der Kaiscrzcit überhaupt, keine 
Buhne vorhanden gewesen ; sondern man trat durch die Mittclthüre des Proske- 
nion unmittelbar in die Orchestra heraus. 

An dk mit Statuennischen versehene Fassade der römischen Skene ist auch 
noch zu denken, wenn es im Cod. Theodos. XV, 7, 12 (394 nach Chr.) heisst : 
in aditu vero circi vel in theatrorum proscaeuiis ut collocentur (statuae) non veta- 
mus, vgl. CIL. XIV, 2416 (Bovillac): statua in proscenia. 

In allgemeiner Bedeutung scheint proscaenium verstanden werden zu sollen 
bei Apul. Flor. 18, p. 28, 5. Kr.: praeterea in auditorio hoc genus spectari debet, 
non p<n<imenti marmoratio, tue proscaenii contabulatio. tiec scaenae columnatio, 
sed nec culminum eminentia, nee lacunarutn refu/geittia, nee sedilium eircumfe- 
rentia..., wenn contabulatio hier als Dielcnboden zu ubersetzen ist, wie z. B. bei 
Vitruv X, 21, 3. Denkbar wäre aber auch, dass das unterste vorspringende Ge- 
schoss der scaenae frons oder die Seitenwände des Bühnenraumcs mit Holzta- 
fcln (Pinakes) verkleidet waren, vgl. Vitruv V, 5, 7' '■ omnia publica lignea thea- 
tra tabulationes Itabeut comp/ures, quas necesse est sonare. Val. Max. II, 4, 6 : 
scaenam... vaeuis ante pictura tabulis extentam. 

3* 
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Auf die freie Verwendung) die proscaenium bei späteren Dichtem gefunden 
hat (z. B. Claudian, De laud. Stilich. II, 403 : Pompeiana dabunt quantos proscae- 
nia plausus brauchen wir hier nicht einzugehen. 



Ilapaux^via sind die « Räume neben der Skene >, die vorspringenden Neben- 
räume zu beiden Seiten des Schauspielersaales. 

Das Wort begegnet uns zuerst um die Mitte des IV. Jahrhunderts in Dc- 
mosthenes Rede gegen Meidias, 25: xal ojx ivtavO' enr, t^; iJpiw;, kXkit tousötjv 
aiTÜ stptijv, wäre ... xa r:apaffxr ( vta fpaTiwv, irpcsr,}.üv ESiurqcj Ta ir,jji55ia, xaxi 
xa; zpaYnata äu,iOr,Ta pz\ saptyrwv SutAjocv. Wir sintl über die Verteilung der Thü- 
ren in den Paraskenicn zu wenig unterrichtet, um feststellen zu können, in welcher 
Weise Meidias dem Chore des Demosthenes durch Verrammelung der Paraskc- 
nien einen Possen gespielt hat; vermutlich sollte dadurch bewirkt werden, dass 
der Chor nicht im richtigen Augenblick auf dem Plan erscheinen konnte. Die 
Choreuten haben also entweder, als sie zum Spielhause kamen, um sich anzuklei- 
den, die Thürc ihres in den Paraskenicn gelegenen Ankleidcsaales, oder aber wahr- 
scheinlicher, als sie zum Wettkampf antreten sollten, die Thürc, durch die sie 
aus den Paraskenicn in die Orchestra heraustreten sollten, versperrt gefunden. 

Ulpianos, der Erklärer des Demosthenes, hatte kein klares Bild mehr von 
dem griechischen Spielhaus, wenn er sagt : ?ä itaparx^vta ijpaTTwv, Ts-jTfjrtv sVkc- 
9päTTü»v Ta; ir.': t?,? üxtjv^; tlgsJsu;, Cva i /spe; ävayxa^Tai -spiufvai eta x^? e^wOiv 
tis;2su, xa; s5tü> ^paJjv;vx;; ixsJvsu suniah« xara-'£/.äiOai Ar ( (io30£vr,v. Denn gewiss 
zog in demosthenischcr Zeit der Chor durch die Parodoi ein, nicht durch eine 
Thür der Skene. Wir können noch verfolgen, wie Ulpianos zu dieser Erklärung 
kam. Harpokration überliefert nämlich s. v. r.xpxaxr,-nx: Ir^su^ivr^ ev tü xaiä Msi- 
3isu Isixs Kapasx^via xa/.tfjOat, w; xa't 8iifpaaTc; sv i'xjjtü Ni^wv üzsrr^xivii, b 
rasa ttjv ax*;vv/ äzsJsc's'.YjAe'vs; tj-s; Tai? £•!; tsv äfwva Tcapajx£ua?;" ö Je Aiini*.:; t«? 
ixaifpuOsv -.?,; spyr,?Tpai stiiisu; situ sr,si xaXstaflai. Diese letztere Erklärung ist 
dann von späteren Grammatikern in etwas anderer Weise wiedergegeben wor- 
den: T.xpxT»LT l nx' at ifss?:i ai etej rrjv sxtjvtjv (Phot. ; Etym. m. 653; Bekker, Anecd. 
292, !2). Damit scheinen auch die Angaben bei Suidas, s. v. axtjvf,, in Zusam- 
menhang zu stehen : itapayx/.via i't :ä IvQsv xa'i £vO«v TfJ; ptia-»;; Otioa; . . . ptxx ii 
ttjv ffxijv*;v ciOj; xai Ta rcapaix^vta i t ipyrf,axf* ( Bühne, s. S. 277). 

Ob wirklich die Orchestrazugänge oder die Ncbenthüren der Skene jemals 
mit dem Namen sapjtsxr.vta bezeichnet worden sind, oder ob diese Behauptung nur 
aus falscher Erklärung einzelner Stellen, in denen zapajx^,vta erwähnt waren, ge- 
flossen sind, mag dahingestellt bleiben. Schon bei vielen Theatern mit festem 
Proskenion, noch mehr dann im Theater des römischen Typus hat sich das Ver- 
hältnis der Nebenräume zu dem Hauptraum wesentlich anders gestaltet, als bei 
dem lykurgischen Typus, bei dem die vorspringenden Seitenteile de.s Baues als 
deutlich gekennzeichnete Baugliedcr dem Beschauer entgegentraten. Daher ist es 
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wohl begreiflich, dass der Name sapa<jxr,vta der späteren Zeit fremd werden und 
seine ursprüngliche Bedeutung vergessen werden konnte. 

Als Bezeichnung der Seiten- oder Flügelbauten wird dos Wort, wie bei Dc- 
mosthenes und Thcophrast, so auch in der delischen Inschrift von 274 vor Chr. 
(Bull. hell. XVIII, 162 gebraucht, wo xi uapaixr.via xä i*ävw xai tot üicsxäxw (unte- 
res und oberes Geschoss) geschieden, auch uivaxi; xmv xapaaxiiv-wv (vgl. die Para- 
skenien des Lykurgos- Theaters, S. 67) erwähnt werden. In der Aufzählung des 
Pollux IV, 123 haben die Faraskenien ihren Platz zwischen xpjjxr.vtsv und yKi- 
crx*,via. Die gleiche Unterscheidung von snu)vr, und rapasxr,via als Hauptraum und 
Nebenbauten hat auch noch Aristides II, p. 397, Dind. vor Augen, wenn er 
sagt : xat <ri ttjv ox^vf.v Oav^ä^biv 1a xapaix^via V-xiäuw xas xsO; Xjvsu; äf st; Mpsi; 
xä itapa?ö<Yu.aTa ;A. Müller, 52, 2 . 

In den delischen Inschriften aus den Jahren 274 und 269 Bull. hell. XVIII, 
162) wird xb itapaax^vtiv (xä cv tü Geäxpw) auch in der Einzahl gebraucht. Man 
darf fragen, ob hier nicht ein von den sonst genannten Paraskenien verschiede- 
ner Nebenbau gemeint sein könnte, der selbständig neben der Skene errichtet 
und als eine Art Skcnotheke, als xsxs; xat; et? xbv aywva rcapajxsja;« äzsliZu'(\k£- 
ve« (Thcophrast, s. o.) gedient hat. 

In ganz anderem Sinne kommt das Wort irapajxf ( viov bei Poll. IV, 120 vor: 
eitäxi (xiv ivxi xsxapxcj izsxpiTsi xiva xwv -/spiuxwv eixitv iv «öi^J, itapauxi^vtsv xa- 
XiTxat (vgl. A. Müller, 178). Diese Bezeichnung ist vielleicht daraus zu erklären, 
dass der Sänger des Einzcllicdcs sich der besseren Schallwirkung wegen nahe an 
die Skene, uapä sxYjvf,, stellte, so wie die Gesänge der Schauspieler aus axrjvi;; aus- 
geführt wurden (S. 284'. Da für die Lieder der Schauspieler auch der Ausdruck 
mujvixsv vorkommt vgl. Bergk, Griech. Literaturgesch. III, S. 131 f. \ so konnte 
man vermuten, dass statt sapasx^vtsv vielmehr sapaux^vixsv zu lesen sei ; doch weiss 
ich nicht, ob diese Wortbildung durch Analogien gestützt werden könnte. 

8. Tiroffii^vtov, txiffx^vto*. 

'VzsoxV.visv bezeichnet dem Wortsinnc nach entweder den Innenraum oder 
den Hinterraum der Skene. Ein Überblick über die Wendungen, in denen üss mit 
oxr ( vr; verbunden ist, mag das des Genaueren lehren. 

Da bei mnjvtj der Gedanke an das schützende Dach des Raumes in erster 
Linie steht, ähnlich wie bei jt^, so wird u-i oxr.vfj, unter dem Zelt, im Sinne 
von iv ffxnjvi}, im Innern des Zelthauses, gerade so wie im Deutschen gesagt; 
vgl. Soph. Ai. 752 : »tp;ai xax' -JJjxap x:ijj.favs; xb vjv xÜ£ A'avO' fach sxr.valsi |ir ( 3' 
iftVr' Iii 1 74 1 : MsOsv oxt^r,;, 795: ixstvuv s'Tpysiv Txyjvfj; jsajXjv), Eurip. Hec. 53: 
*£pä vip r,i' izb axr ( vf[; si!a (Schol : irspä yap... itz.b xb er/axsv jjUp:? xf ( ; Jxr.vfc). 
Auch in der Inschrift CIA. IV, 3, S. 169, 225 c (Elcusis : aiyiJj; 5iXa üitb xl) 
ffxr,vij ajxa;ta?a, ist wohl an Balken, die in dem Zclthause liegen, zu denken, vgl. 
Flut. Phok. 5: 'I>wxtw/ä ^aii xXqpsvjJifoo-j x;0 0iä:p3u septuaxeTv üscb axrjvr.v d. h. in 
den hinter dem Proskenion gelegenen Räumen !, aixö* ivxa xpb; eaaxw xV Jiavciav, 
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und Athen. XIII. 591 a. : xa't iv tij tsö "EpwTs; ßi«i xfj äirb tt,v sxtjvTjv tbO Oeitpsu 
(d. h. in oder an der Skcne oder in dem unter, d. i. hinter der Skene befind- 
lichen Teile des heiligen Bezirkes) iseypa-i/e [npa&T&qc]. 

Von grösserem Belang sind für uns die Stellen, wo axb <nnr,vt,; (oder asb sxtj- 
vt;v) in unmittelbarem Bezug auf Theatervorgänge gesagt ist. Vgl. Plut. Arat. 12 • 
rpsTipsv -j-ap . . . tsv AtyürTisv iQaäjxa![£ rXsaTSv, vuvt 2' ür.b oTujvijv twpaxwj sävTa t« 
ixtt rpäyu.aTa Tpaywiiav :vxa xa't axrjvovpasta' öXo? VjjjlT* rpsjxr/wpTjxtv. Philostr. Vit. 
Soph. I, 9, p. 208 K. : Tpavuüav xaTauxeuäsa; ... ot? ist GXYjvfj; xal 0'; äitb ffXTjvi;? 
•/prj späiTSiv (vgl. Schol. II. Z, 58: sOev xav Tai; Tpaywibi; xpäsTsuot Tsä; Jpwvta; 
Taiia iv Tat? ffxr ( vat;). V. Apoll. VI. Ii: ts äirb nUfjVfj« iRsOvfj<TX£tv «kevstisev, w; 
[xr, iv favaflfi sjaTTSt 1 danach hat man auch Hypothes. Aesch. Agamem.: U-u; 
tsv 'AYa^ejJivova äirb 3xr,vf ( ; ivatpsTjOat sststv gesclirieben statt des handschriftlichen 
txl UKTjvijc, vgl. Trendclcnburg, Grammat graec. de arte trag, iudicia, 14). Schol. 
Aesch. Eumcn. 47: oj-/ ö>; otirjYcajAt'vY) -x ür.b Ttjv sxrjV^v. Poll. IV, 128: ixxüxXr;- 
LUt . . . Sttxvacrt 8i xa't iä asc tt;v axirjvijv iv Tat; oix'lai; iirsppTjTa «payöivta (Eustath. 
II. p. 976, 15: jxr,-/ävr,j*.a.. . itf' cZ 4J«(xvuto Ta iv r?) axr ( vi)). Poll. IV, 130: ßpsvTstsv, 
äirb ttjv jxr.vf.v JutoOev äsxsi fjiwXcst ätwYxwuivsi ft'psvTat xarri yaXxwiAaTWv (ähnheh 
Suidas, Schol. Arist. Nub. 294, vgl. Schol. Arist. Nub. 292 : iv Tf} ffXYjv?, [AYj"/ivTji*a 
5 xaXtiTat ßp:vT£?:v, Fest. p. 57, 10 M. : Claitttiana tonitrua appellabantur, quia 
Claudius instituit, 11 1 Ittdis post scaenam coiectus lapidum fieret). Schol. Arist. 
Ran. 257: 8tT voiTv, w; s ! . ßärpay.si äsb axrjvVjv jtaiv, äXX' sux iv favtpw. 

Ob wir die Wendung Uzb oxijvi;; mit «in der Skcne» oder mit «hinter der 
Skenenwand» tibersetzen, kommt sachlich auf dasselbe hinaus. Daher bleibt es 
auch gleichgiltig, ob wir das Wort üit;jxr,vicv mit « Innenraum der Skene » oder 
mit « Hinterraum » (im Gegensatz zum I'roskenion übersetzen ; vgl. Wieseler bei 
Ersch u. Gruber, Encyclopädie Bd. 83, S. 221. 

Begreiflicher Weise kommt das Wort in den Schriftwerken des Altertums 
nur sehr selten vor, ausser bei Pollux begegnet es uns nur in einer, wohl aus 
einem hellenistischen Autor geschöpften Erzählung bei Athen. XIV, 631, e. : 
'A:i.:-::'.i;:; 4 "I'Xia&is; xpJTaXi^spiivsa z"( tivo; twv «aXqtfiv 2taip(4wv aiib; Iti iv 
tw Ü7:^axyjv{o)• t£ tcüt", siirev, JijXsv oti ne"-/* xaxbv fifVttt, Asopodoros verweilt noch 
im Schauspiclersaale, hinter dem Proskenion, wo er zwar nicht die Vorgänge der 
Aufführung im Einzelnen verfolgen, wohl aber das Beifallklatschen der Menge hören 
kann. Pollux IV, 132 gebraucht, indem er als Bestandteile des Schauspielhauses 
irpsffxi^visv, rapaoxfjvia, ürssx^via aufzählt, das Wort in der Mehrzahl, da er den 
Schauspiclcrsaal und die verschiedenen kleineren Räume in der Skcne im Auge 
hat. Dagegen fasst er späterhin das Hyposkcnion als eine Einheit auf, wenn er 
sagt : ts Ii änoaxfjvisv xisst xa't äyaX;jiaTt:i? xsxis|iT)TC wpbj ts Oiaipsv TSTpannivoi;, asb 
ts XsyeTsv xs(ja€vsv. Aus dem Zusatz zpb; ts OlaTpsv T£Tpau.(*ivst; scheint hervorzu- 
gehen, dass er unter Hyposkenion einen Bau, der nach mehreren Seiten hin 
Fassaden hat, also den ganzen Mittelbau der Skene versteht. Dass wirklich die 
Skenenwand mit Säulen und Statuen geschmückt war, zeigen die Theater der 
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römischen Zeit und auch das Proskenion von Epidauros vgl. S. 126 f.). Schwie- 
rigkeiten macht aber der Zusatz (txb tb Xoycfov Kcfjuw». Wicseler (a. a. O.) möchte 
es übersetzen mit «unmittelbar bei dem Logeion befindlich», indem er sich auf den 
Gebrauch von iiroxitjAivo; bei Polyb. V, 59, 5 (vgl. III, 74, 2] beruft und bei >.e- 
veTsv an die römische Bühne denkt. Man wird dann fragen dürfen, ob nicht 
etwa für ujtö zu lesen ist isip. Versteht man dagegen unter to-ptov mit Vitruv 
(s.u.) die Decke des griechischen Proskenion, so ist zu übersetzen: «die unter 
dem Logeion liegt». 

Dass es unrichtig ist, eine Bühnenvorderwand, z. B. die Reliefwand der athe- 
nischen Bühne des Phaidros, als Hyposkenion zu bezeichnen, braucht nach den 
vorausgehenden Darlegungen nicht ausdrücklich gesagt zu werden. 

Eine lateinische Übersetzung des Wortes össaxt^vtov im Sinne von « Innen- 
raum der Skene» hat Lucrctius versucht, De rcr. nat. IV, 11 85: quo magis ipsae 
omnia sutmno opere hos vitae poscaenia eclant, quos retinere volunt adstrictosque 
esse in atnore. 

Als letztes der mit axr^r, zusammengesetzten Worte ist endlich noch esijxt 1 ,- 
vwv zu nennen. Hesych erklärt es als rt ist t1j«j axTjvij; xatTayti-ftcv ; Vitruv, der 
das Wort in den Formen episeaenium (VII, 5, 5 und episcaenos (V, 6, 6) kennt, 
verwendet es als Bezeichnung für das Obergcschoss der Skene. Denkbar wäre, 
dass auch von dem Schriftsteller, den Hesych benutzt hat, eigentlich eine Wohnung 
im Obergeschosse des auf dem Spielplatz dargestellten Hauses als sriüx^vov be- 
zeichnet war. Doch Nesse sich das Wort unter Hinweis auf die Wendungen fei 
«xYjvij; und fei axijvfl wohl auch als Name eines neben dem Haupthause gelege- 
nen Ncbenbaues erklären. 

9. A 0 y t I 0 v . 

Aeyitsv bedeutet «Sprechplatz» oder «Rednerbühne». Ein solches Logeion, 
das in der Regel als niedriger Untersatz Podium, ßiju,a) gebildet war, konnte auf 
dem Volksversammlungsplatze, auf der Agora und im Theater errichtet werden. 

Das Wort findet sich, wie es scheint, zuerst in einer delischen Inschrift von 
180 vor Chr. (Bull. hell. VI, 27, Z. 232 < : tt ( v xatxaxsufjv tüv xivixuv tüv int t's Xo- 
yiTov. Wenn man dieses Logeion im Theater gesucht hat, so lässt sich wenig- 
stens aus der Inschrift selbst für diese Annahme der Beweis nicht erbringen ; 
denn in dieser wird sonst nicht vom Theater gesprochen, wohl aber sind darin 
unmittelbar nach jenem Logeion fxpia im AwJtxiötsv genannt, in denen man wohl 
Gerüste für Zuschauer oder Zuhörer erblicken muss. Vielleicht ist also das Lo- 
geion mit diesen Gerüsten in Verbindung zu bringen und als eine auf besondere 
Veranlassung für ausländische Staats- oder Festgesandtschaften aufgeschlagene 
Rednerbühne zu betrachten. Die Pinakes können dann den Schmuck der Vor- 
derwand oder der Brüstung gebildet haben. 

Man hat auch in einer älteren delischen Inschrift das Wort /.oytTsv zu er- 
gänzen gesucht, indem man Bull. hell. XIV, 401 zu schreiben vorschlug: iig « 
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[).sy £ ]Cov tii« mtr,vi|;... (;üXev)... |xcv tetpanv/«, vgl. oben S. 148. Doch zeigt 
schon das Facsimile auf Taf. XVI der genannten Zeitschrift, dass für eine solche 
Ergänzung der Raum kaum ausreicht ; und eine Untersuchung des Steines, die 
Dörpfeld mit einigen Freunden bei einem Besuche von Mykonos im Mai 1896 an- 
gestellt hat, ergab, dass zwischen den Buchstaben TO am Fndc der einen und 
ION am Anfang der nächsten Zeile wahrscheinlich nur 3 Buchstaben gestanden 
haben, so dass die I-csung /.oyetev als unwahrscheinlich bezeichnet werden darf. 

Das Wort, das allem Anschein nach erst in hellenistischer Zeit gebildet worden 
ist, konnte, wie von anderen Rednerbühnen, so auch von dem besonderen Sprech- 
platz in der Orchestra des Theaters gebraucht werden. Gerade in den Theatern 
der jüngeren Zeit konnte ein solcher Sprechplatz nicht entbehrt werden, da seit 
der lykurgischen Zeit in Athen und ebenso auch an anderen Orten die Volks- 
versammlungen vielfach im Theater abgehalten wurden. Die Redner, die in der 
Orchestra auftraten vgl. Athen. V, 213 d 1, stellten sich auf die Trittstufe des 
Altars oder, wenn der Altar nicht mit einer entsprechend grossen Unterstufe ver- 
sehen war, auf ein neben dem Altar errichtetes Bema. Auch die verschiedenen 
Verkündigungen, z. B. von Kranzverlcihungen u. dgl. vgl. Aesch. Ctesiph. 176), 
erfolgten wohl auf demselben Bema. Dieser Sprcchplatz in der Orchestra ist ver- 
mutlich gemeint bei Flut. Dem. 34 : onXet; u.tv «uv{fpa£l tr,v sxtjvYjv xal 3:p j? ipes; tb 
).3Y£Tsv nspsWaXe, ebenso wohl bei Plut. Fraec. ger. reipubl. 31, p. 823 b: napiywv 
iautsv t'j |Mxpsv ^pa; y^p:; int «5 ßr^ats; f, tsO Xsyii'cu KCAiTS'jijjijve;, wo zweierlei 
Rednerbühnen, die der politischen und die der gerichtlichen Versammlungen unter- 
schieden zu werden scheinen. 

Im Theater des römischen Typus ist dann der Name Xsystsv auf die Bühne 
übertragen worden, vgl. Hesych s. v. Xsyisv 4 tij; ax^vfj; tfeo«, If oZ... ünsxps- 
Ta's Phrynich. p. 163 Lob. : n pivtsi, iv6a [xsv xusxbiiVs xa": tpaYwSai äY u, ~ 

vt^svTat, aoy«Tov iptT;. CIG. 4283 Patara, 147 n. Chr.): xaösipwasv xb xt npsins^vtsv... 
xa's Ttjv tsö XsYtiou xaTasxcurjv xa* nXäxwssv. In diesem Sinn hat auch Follux IV, 123 
das Wort gebraucht, wie die Reihenfolge seiner Aufzählung zeigt: ipytfrrpa, Xs- 
Ysfsv, irpaux^vtsv, napao-x^vsa ; denn obwohl er vielfach mehr auf die Theaterver- 
hältnisse der älteren Perioden als auf die seiner eigenen Zeit Rücksicht nimmt, 
durfte er doch nicht unterlassen, den Namen für die zu seiner Zeit übliche Bühne 
mitzuteilen; auch IV, 124, wo gesagt wird, das Hyposkenion liege inb xb "ke-filov, 
kann möglicher Weise an die römische Bühne gedacht werden, vgl. oben S. 301. 
Nicht ganz sicher ist, ob auch Plutarch, Thcs. 16, das Wort in diesem Sinne 
verstanden hat: 3 Mt'vw; äs": iuxi\u xaxü; axcüwv xa': XoiJspsü^tvj; iv t;?; 'AttixsT; 
Ösätpsi;... s? ipaYixo't ncXXt;v ins ti5 Xsy*(su xa': t*J; sxirjvf;; aJir-iav auTsO xaTsaxiSasav. 
Häufig findet sich "Krftlvi in dieser Bedeutung in den Scholien, z. B. Arist. Ran- 
181 : TjXXiiüsOat ypr, xr t / oxr ( vj;v xat eivai xata xr t v 'Ayspsuss'av X(^.vr ( v «v tinsv ins tcO 
XiYetsu f, ins :f,i jpy^rjTpa;. Ran. 297: änipjüas Ii tivi;, nw; änb t:D Xoytlov ncpsiXöwv 
xa: xpufOss; sksjOsv tsO Upiw; xslxo \ifti' ffaivsvTa: ?s oix ihn in': toD Xsfilcn iXX' in' 
xf ( ? spy.Vipa?. Kq. 149: sva ix xt,i KOfUtti in': ts XsYeTov avaSfj... Xixxfcv oJv, oxi äva- 
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dat'vuv IX^vsts Tb iicl T9 Xoyetsv stjufvai. Gramm, de com. p. XX, 4, Dübn. : sl; if,v 
ipyrr.STpav, r,v lr, xa: X:feTov xaXsOjiv, vgl. S. 278. 

Nach Vitruv V, 8 hiess auch das pulpitum des Proskcnion im hellenistischen 
Theater XsfiXs-* (vgl. S. 159). Wenn das richtig ist, so muss die Benennung sich 
entweder daraus erklären, dass von dem Dache des Proskenion herab die Götter 
die Prologe und Epiloge sprachen (das Wort öcoXoYtTsv bezeugt Pollux als Na- 
men eines solchen «Götterplatzes»), oder es müssen bei Volksversammlungen in 
späterer Zeit zuweilen die Redner von dort aus gesprochen haben. Wenn wirk- 
lich, wie wir im VII. Abschnitt wahrscheinlich zu machen versuchen werden, Vi- 
truv nur irrtümlich das Proskenion als Spielplatz der komischen und tragischen 
Schauspieler angesehen hat, indem er es der römischen Bühne gleichsetzte, dann 
wäre es denkbar, dass er den grieclüschen Namen für die Schauspiclerbühne 
irrtümlich von dem pulpitum proscaenii des römischen Theaters auf das helle- 
nistische Proskenion übertragen hat; andererseits könnte freilich auch gerade die 
gleiche Benennung Xsyilsv für beide Podien jenen Irrtum bei ihm veranlasst oder 
wenigstens gefördert haben. 

10. 'Oxptfis;, 3i}(ia, ziäwjia. 

Des Wortes sxpiSa; müssen wir hier gedenken, weil es vielfach als Name der 
grieclüschen Theaterbühne betrachtet worden ist. Den Anlass hierzu hat eine Stelle 
in Piatons Symposion p. 194 B) geboten, wo Sokratcs zu Agathon sagt: Uwv rfjv 
rijv ävJpEtav xai ^r/a)»;? psajvKjv ävaJatvsvts; i-\ tcv cxp(6avTa u,eiä twv iscxpitwv xa: gX<- 
•!>avTs; ivavxisv toosjtsu Ocäipey, |UXXovtc<; »Tt?ti;aiiOai axitoXi Xiysu;. Aber mit WaTpcv 
ist hier wie so häufig die Gesamtheit der Zuhörer bezeichnet, und die Worte des 
Sokratcs bezichen sich nicht auf die Aufführung im Theater, sondern auf die Vor- 
ankündigung der Dramen und die Vorstellung der Dichter, die vor den Agonen 
stattfand. Wir wissen, dass diese £*(8{.t;t; an den grossen Dionysicn im Odeion vor 
sich ging, und es ist das Nächstliegende anzunehmen, dass sie auch an dem Le- 
naienfeste (Agathon hat sein Drama an den I^cnaicn aufgeführt) ebendort abgehalten 
wurde. Damit entfiele also von vorneherein jeder Zusammenhang des ixp!fa? mit 
dem Theater. Aber selbst wenn der von Piaton geschilderte Auftritt im Theater der 
Lenaicn sich abgespielt haben sollte, würde ixpiia; noch immer nicht als Name 
einer ständigen Schauspielerbühne gelten können. Wie Rohdc (Rhein. Museum 
3 8 > 2 55) gezeigt hat, bezeichnet ixp£«a; einen «Bock», und Sokratcs konnte daher 
wohl im Scherze ein provisorisches, von Böcken getragenes Gerüst, nicht aber 
eine ständige Bühne ixptSa; nennen; daher glaubte auch Timaeus (Lex. Piaton. 
p. 190, Ruhnk.j aus der Bezeichnung sxpiia; geradezu folgern zu können, dass 
es zur Zeit des Piaton eine wirkliche Bühne nicht gegeben habe : Ojja^Xyj f''? 
ciJ^to Wenn Timaeus bei der Erklärung des Wortes ferner berichtet: Xiyu 
Ys5v Tt«, Xcyeriv *™ tffa isisp» j^fviij ;yXwv, ttta ixptSa; 8' svsjjtäjrrat, so ist 

unter XaytTsv nicht die Schauspiclerbühne, sondern ein provisorisches Podium zu 
verstehen, das für den Redner aufgeschlagen wird ; das zeigen die vorausgehenden 
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Worte des Timaeus selbst: xt,y\i.ix ts l* tw eiitpw tiO*[*.svov, if ol frrsr»Tai et ti 
Jir.u.sjia Xcyovts«. Nur aus falscher Auffassung der Platonstclle ist die Behauptung 
anderer Erklärer geflossen, sxpiia;- ts Asystiv, i? ' eJ ;'. Tpa-;«,)!:- r.vwv^ovTc (Schol. 
Plat., Hesych.. Phot. , vgl. Rohde, S. 256. 

Ebenso darf auch das Wort nur in sehr beschränktem Umfange als Be- 

zeichnung der Bühne betrachtet werden. In der späten metrischen Aufschrift des 
Phaidros im athenischen Theater (CIA. III, 239, vgl. S. 94) findet es sich mit 
einem näher bestimmenden Zusatz so verwendet: $f,y.x 0«*,"psu. Durch Conjectur 
von Jacobs ist es in das junge Epigramm Anth. Pal. VII, 5 1 gekommen : «v 2' ei 
tsütsv iyu tiOtjjiai Tässv, ä/.Xä Tat Bix/sy Zw*-;* : codd. : ijuata) xai axijvac. i(i4üt 
iceiOi^va;. 

Wie wir schon mehrfach gesagt haben, bezeichnet ß^ju eigentlich den «Tritt», 
die Unterstufe, das Podium, auf dem die musischen Künstler Piaton, Ion, 533 E) 
in den Odeien oder den Orchestren (s. BupufXi)) und die Redner in den Volks- 
versammlungen auftraten (s. o. S. 301 übrr Xcy£?:v); vgl. Hesych: 2,f,\i*- uXeisva 
jxev ar.jjLatvji xstvSTSpsv . . . cjtw; xa: ib Xoy«?sv. Als Bema schlechtweg galt dem 
Athener der noch jetzt vorhandene Sprcchplatz am Altare der Pnyx. Später wur- 
de der Name auch auf andere Sprechplätze der öffentlichen Redner übertragen; 
auf den im Theater bezieht sich vielleicht Plut. Phok. 34 : itin xa: icäaat; ävaiteitTa- 
yivsv ts gfJita xat ts (hfaTpsv sapaoysvTe;. Auch in der Theaterinschrift von Iasos 
(CIG. 2681, I-c Bas -Waddington 269; zwischen 180 und 160 v. Chr.) ist unter 
ßfJi*a der Rcdncrplatz in der Orchcstra zu verstehen. Ein Sopatros weihte dort 
to «>»'./•,.• >x xat x-fjv iz' aliTsS xipxi?a xat ts 3iJ|*a Auvisw xa': tü ir^to, d. h. er 
hatte, um das Theater für die dionysischen Ecstc und für die Volksversammlungen 
geeigneter zu machen, den Zuschauerraum erweitert und die Rednerbühne er- 
richtet oder neu hergestellt. 

Eine vereinzelte Bezeichnung für die römische Theaterbühne findet sich in der 
Inschrift von Ephcsos bei Wood, Inscriptions of the great theatre, 46, n. 3 : ts 
xp5sx>,vtov xai tö -s5ü>}A3. Damit soll wohl das lateinische « podium » wiederge- 
geben werden. 



Wir haben vorhin dargelegt, dass auch, nachdem die Orchcstra im Theater 
des römischen Typus in zwei Teile von ungleicher Bodenhöhe zerlegt war, doch 
noch für beide Teile der Name spyjfaTpa in Gebrauch blieb. Um Missverständ- 
nissen auszuweichen, mussten aber für die einzelnen Teile auch Sondernamen 
geschaffen werden. Nachdem wir die Worte Hj\ii'/.T, und Xcvjfcv, die als Namen 
der Bühne üblich wurden, besprochen haben, erübrigt noch, der Bezeichnungen 
zu gedenken, die für den tiefer gelegenen, halbkreisförmigen Teil der Orchcstra 
gebraucht worden sind. Da sich hier das Bedürfnis nach einem besonderen Na- 
men nur selten ergeben zu haben scheint, sind uns diese Sondernamen nur ganz 
vereinzelt und bei Grammatikern tiberliefert. 



11. K ; v t s t p a , 9 1 f |a a . 
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Suidas bezeugt den Namen xsvt'jrpa, s. v. axnjv^' u-sts äi tyjv ipyi^utpav ßwjxb; 
Tay Aisvuwa . . . s; xaXtTTai OupiO.r, . . . [xitsi Ji ttjv 6uu.<Xr,v V; xsviaTpa, tootIoti ts 
xjtTOj c3a?;<; ts3 OtaTpsu. Das Wort entspricht dem lateinischen arena. Bei Pollux 
III, 154 wird die xsvkrpa neben i^jSjt^piiv, Yu^-viaisv, rcaXatijTpa als tino« ■:<!; aux^- 
ffiu; genannt, vgl. Suid. s. v. xsvt'rrpa- raXatVrpa f, xoXktpa. Der Name konnte 
aber auf die Orchestra nur übertragen werden, wenn sie zu gymnischen oder 
Gladiatorenspielen verwendet wurde. Dass in der That der eine Teil der alten 
Orchestra zuweilen in solcher Weise benutzt worden ist, ergiebt sich für das athe- 
nische Theater aus der Schranke, welche noch jetzt diesen Teil umgiebt (vgl. 
S. 92). In mehreren anderen Theatern sind die unteren Sitzreihen abgeschnitten 
worden, um einen als Arena benutzbaren Platz zu erhalten (vgl. S. 153 für 
Pergamon, und S. 149 für Assos). 

Die Bezeichnung s-v^a, die von der halbrunden Form des Buchstaben Sigma 
(in der jüngeren Schreibweise) entlehnt ist, bezeugt Bekker, Anccd. 286,16: Sp- 
•/tforpa T53 öiaTpsu tb vüv XtYSjji'vov sty^a, vgl. 2JO, 21 und Photius s. v. öpy^rrpa. 
Sic scheint nur sehr selten benutzt worden zu sein. 

Bei Photius wird die Orchestra des späten Theatertypus auch ^ixüxXuv ge- 
nannt, s. v. spy^aTpa' zpütav ixX^Oij ev rfj ^yopi. etta xat tc5 Osarpou t's xatu 
xixXisv. Derselbe Name findet sich auch bei Pollux IV, 127 und 131, wo gesagt 
wird, dass das f ( |AixuxX«v xaxa tyjv Jpy^orpav liege. Der Ausdruck xaTatsnij ist von 
einzelnen Erklärern (Phot. 143, 22; Bekker, Anecd. 270, 21 ; A. Müller 57, 4) wohl 
nur durch Missverständnis als ein Sondcmamc der Orchestra angeschen worden. 
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VI. ABSCHNITT. 



THEATERDARSTELLUNGEN AUF 
ANTIKEN BILDWERKEN. 



In der Reihe der Zeugnisse, die über den Spielplatz des altgricehischcn 
Theaters Aufschluss geben, kommt den Darstellungen auf antiken Bildwerken 
nur eine untergeordnete Stelle zu. So viele Vorbilder und Anregungen die Künst- 
ler des V. Jahrhunderts und der Folgezeit dem Dramenspiel verdankten, so 
wenig vertrug es sich mit den Absichten und Anschauungen, aus denen heraus 
sie schufen, getreue Abbilder der Theatervorgänge und ihres Schauplatzes zu 
geben. Daher kommt es, dass wir aus den Vasenbildern der älteren Zeit zwar 
für die Geschichte der Dionysosfeste und des Dramas manche wichtige Thatsaehc 
entnehmen, für die Art der Aufführung aber kaum etwas lernen können. 

So sind die von F. Dümmler (Rhein. Mus. 43, 358) behandelten schwarzfigu- 
rigen Vasen (eine in Bologna, Museo ital. di antich. class. II, T. I, 4, eine andere 
bei Judica, Antichita di Acre, Inghirami, Vasi fittili I, 33), die uns den Wagenumzug 
des Dionysos zeigen, von hervorragender Bedeutung für unsere Kenntnis der 
dionysischen Pompe, aber über die Formen des ältesten Tragödicnspiclcs erlau- 
ben sie uns keine Schlüsse. 

Auch die schwarzfigurigen Vasen mit Darstellungen komischer Chorcuten 
(Boltc, De monumentis ad Odysscam pertinentibus, 45, 95, Poppelreuter, De co 
moediae atticae primordiis, 9 f.) können über die Art des Spiels nur das F.inc 
lehren, was ohnehin selbstverständlich ist, dass solche Gestalten sich nur in der 
Orchestra bewegen konnten. Ähnliches gilt von einer Gruppe von Vasenbildern, 
in denen der Einfluss des Satyrdramas deutlich ist, z. B. von dem Psykter des 
Duris im British Museum Catal. III. E, 768, Wiener Vorlegeblätter f. arch. Übun- 
gen VI, 4, Klein, Meistersignaturen*, S. 161, n. 23), von dem Pandora-Krater (Brit. 
Mus. Catal. III, E, 467, Journ. of Hell. Stud. XI, T. 11) und den von O. Jahn 
Philol. XXVII, 18) behandelten Bildern. 

Lehrreicher ist in dieser Hinsicht die Schale des Brygos (Brit. Mus. Catal. 
III, E, 65, Klein, Meistersign. S. 183, 8, Mon. d. Inst. IX, 46), die in deutlicher 
Abhängigkeit vom Drama Hera und Herakles, Iris und Dionysos auf demselben 
Boden mit den Satyrn zeigt. Aber wer nicht schon aus anderen Gründen an ein 
Spiel in der Orchestra glaubt, wird diese Darstellungen eines unmittelbaren Ver- 
kehrs von Göttern und Satyrn nicht als getreue Bilder der dramatischen Auf- 
führungen gelten lassen, sondern nur als freie bildliche Umsetzung des Dramen- 
stoffcs betrachtet wissen wollen. Uns freilich darf die Schale als eine willkommene 
Bestätigung für das gelten, was S. 178 über die Beschaffenheit des ältesten Spiel- 
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platzes dargelegt worden ist. Das Bild von der Verfolgung der Iris zeigt neben 
dem Altar noch ein niedriges Podium, ein Bcma, das notwendig war, weil der 
Altar selbst keine Unterstufe hat. Dieser Tritt, auf den vielleicht der Name (fou.f/.r, 
vom Altäre übertragen werden darf, vgl. S. 278), war wohl nicht nur der Platz 
tlcs Herolds, der den Zuschauern Mitteilungen zu machen hatte, und des Flö- 
tenspielers, der den Chor mit seiner Musik begleitete, sondern konnte auch unter 
Umständen vom Schauspieler betreten werden ; und auch Iris, die wohl eine Hot- 
schaft der Götter zu überbringen hatte, hat vielleicht dort gestanden, als sie von 
den Satyrn angegriffen wurde. 

In anderer Weise sehen wir Dichter, Schauspieler und Choreuten auf dem- 
selben Boden im Heiligtum des Dionysos (in der Orchestra?) vereinigt auf der 
um 400 vor Chr. gemalten Ncapcler Satyrspiel-Vase (3240, Heydemann; Mon. 
d. Inst. III, 31, Wiener Vorlegebl. E, T. VII, vgl. Prott, Schcdae philologac für 
Uscncr, [891, S. 48). Aber auch dieses Bild wird man, da es nur eine in ideale 
Sphäre gerückte Darstellung der Spielvorbercitungen giebt, nicht als vollgiltiges 
Zeugnis für das Zusammenspiel in der Orchestra betrachten wollen. 

Noch weniger deutlich sind die Beziehungen zum Theater bei jenen atti- 
schen Vasenbildcrn, deren Gegenstände sich mit dem Inhalt der gleichzeitigen 
Tragödien berühren ; denn auch dort, wo für die Gestaltung des Bildstoffes eine 
von einer dramatischen Dichtung geprägte Sagenform massgebend gewesen sein 
mag, sind doch die Helden des Theaters von dem Maler zurückübersetzt in 
die Typen, die ihm für anderweitige bildliche Darstellungen heroischer und 
menschlicher Vorgänge geläufig waren. Dazu kommt, dass auch noch die Maler 
des entwickelten rotfigurigen Stils den Schauplatz der Handlung überhaupt nicht 
oder nur in knappster Weise andeuten, also am allerwenigsten Anlass hatten, 
den Schauplatz einer mythischen Handlung nach dem Muster des Theaters wie- 
derzugeben. 

Die Scrofani' sehe Zeichnung nach einer «Vase von Aulis» bei Miliin, Vases 
grecs, T. 55 (Wicsclcr, Theatergebäude und Denkmäler, T. IV, 8, Wclckcr, Ant. 
Denkmäler, III, 440), die das Theaterspiel des V. Jahrhunderts veranschaulichen 
soll, ist eine Fälschung, vgl. O. Jahn, Katalog d. Münchener Vascnsammlung 
S. XXV, S. Rcinach, Biblioth. des monum. figtires, II, S. 74. 

Greifbar ist der Hinfiuss der Tragödie erst auf den grossen unteritalischcn 
Vasen des späteren IV. Jahrhunderts, deren Bilder sich auf das Engste an die 
Dramen des Euripides und seiner Nachfolger anschliesscn, vgl. Vogel, Scenen euri- 
pideischer Tragödien in Vasengemälden, Leipzig, 1886. Während auf einer grossen 
Zahl dieser Vasenbilder der Schauplatz nur durch einen Altar, ein Götterbild, 
eine Säule, oder durch einzelne Gegenstände, die als Schmuck einer (nicht dar- 
gestellten) Hinterwand zu denken sind, angedeutet ist, finden sich daneben auch 
nicht wenige Bilder, in deren Mittelpunkt eine mit Giebeldach geschmückte Säu- 
lenhalle gesetzt ist. Für unsere Zwecke genügt es, aus dieser Vasenklasse, deren 
grösste und sorgfältigste Exemplare etwa der Epoche Alexanders angehören. 
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Figur 72. Hallenbau auf einer Amphora 
aus kuvo. 



einige wenige Stücke anzuführen, die uns Beispiele für die verschiedenen Formen 

dieser Säulenbauten geben können. 

Die einfachste Gestalt eines von nur zwei 
Säulen an der Front getragenen Gicbelbaues 
mag uns eine vielbesprochene Amphora aus 
Ruvo veranschaulichen, Monum. d. Instit. X, 
T. XXVII (Wiener Vorlegebl. 1889, T. IX, 14, 
Haumeister, Denkmäler, S. 84 , welche die 
Schicksale der Antigone darstellt, vgl. Vogel, 
S. 50. In dem (hier unter Figur 72 abgebilde- 
ten) Bau steht Herakles, während die anderen 
Personen, rechts Kreon und links Antigone. 
ausserhalb des Hauses dargestellt sind. Eine 
Front von drei jonischen Säulen, die auf einer 
Stylobatstufe stehen, hat der Hallenbau auf 
der Ncapcler Vase, Coli. Santangelo, 11 (Hey- 
demann. S. 629), Arch. Zeit. 1867, T. 226, die 
den Tod des Mclcagros darstellt, vgl. Vogel, 
S. 80. Innerhalb der langgestreckten Halle be- 
finden sich ausser Meleagros, der sterbend auf 
eine Kline zurücksinkt, noch Deiancira und 
Tydeus, die ihn auffangen, und eine 
andere Frau (seine Gattin?', die ihm 
zu Hülfe eilt. 

Drei jonische Säulen, die sich 
auf einem Unterbau von zwei Stu- 
fen erheben, zeigt der in Figur 73 ab- 
gebildete Hallenbau von der bekann- 
ten Münchencr Mcdea-Vase 1810, 
Jahn , Arch. Zeit. 1847, T. 3, Wie- 
ner Vorlegeblätter, I, T. Xü : vgl. 
Baumeister, Denkmäler, S. 903, Vo- 
gel, S. 146. Innerhalb des Hallen- 
baues sind Kreusa, die auf ihrem 
Throne zusammenbricht, und ihr Va- 
ter, König Kreon, dargestellt, wäh- 
rend ihre Mutter und ihr Bruder die 
Halle von den Seiten her betreten. 
Vier auf einem niedrigen Stylobat 
aufstehende Säulen hat die Fassade 
des Palastes auf der Archcmoros- 
Vase, Neapel, 3255 (Wiener Vor- 




Kigur 73. Hatlenbau auf der Medea-Vase in München. 



Digitized by Google 



309 



lcgcbl. 188g, T. XI, 2, Baumeister, Denkmäler, S. 114, vgl. Vogel, S. 100 \ Im 
Innern der Halle stehen, in die Intcrcolumnicn verteilt, drei Personen. 

Diese säulcngcschmiicktcn Bauten stellen, wie die vorgeführten Ereignisse er- 
weisen, durchweg Paläste vor, und die Vorbilder für solche, mit Giebeln ausge- 
stattete Paläste wird man im IV. Jahrhundert schwerlich anderswo als im Theater 
suchen dürfen. In der That spiegeln diese Vasenbilder auch noch in manchen 
anderen Eigenheiten, namentlich in der Tracht und Anordnung der Figuren, die 
Sitten des Theaters wieder. Auch der Gedanke, den Hauptpersonen ihren Platz 
innerhalb der Halle anzuweisen, mag dadurch angeregt sein, dass manche Auf- 
tritte der Tragödien in den Vorhallen der Paläste sich abspielten (vgl. S. 205). 

Aber diese allgemeinen Übereinstimmungen dürfen nicht zu der Annahme 
verleiten, dass auch wirklich jedes einzelne dieser Bilder unter dem frischen 
Eindruck einer Thcatcraufführung entstanden sei. Vielmehr haben wir es hier 
mit einem feststehenden Schema zu thun, für das vielleicht ein Werk der gros- 
sen Kunst aus der 1. Hälfte des IV. Jahrhunderts das Vorbild gegeben hat. 
Nachdem diese Compositionsweise einmal sich eingebürgert hatte, konnte sie auch 
auf Gegenstände übertragen werden, denen kein bestimmtes Theaterbild zu Grunde 
lag. Sind doch die Vasenmaler bei ihren Gemälden nicht nur durch die Bilder, 
die ihnen im Drama vor Augen traten, sondern auch durch die dort gegebenen 
Schilderungen nicht sichtbar dargestellter Ereignisse angeregt worden. So führt 
beispielsweise eine Amphora aus Ruvo, Ann. d. Inst. 1868, T. E (Vogel, S. 36 , 
die Ermordung des Ncoptolcmos nach der Schilderung in Euripidcs « Andro- 
mache > vor. 

Man darf also auch die sicher von Tragödien abhängigen Vasengemälde nicht 
als Augcnblicksbilder der Theateraufführungen betrachten, viel eher kann man sie 
als bildliche Gegenstücke zu den üit;0£uei; auffassen, in denen die Vorgänge eines 
Dramas zu einer einheitlichen Erzählung zusammengefasst sind, ohne Rücksicht 
darauf, ob die einzelnen Geschehnisse vor den Augen der Zuschauer oder aus- 
serhalb des Spielplatzes sich zutragen. 

Auch jene Ereignisse, die von den Vascnmalcrn in die Säulenhalle verlegt 
werden, brauchen daher durchaus nicht einen bestimmten Auftritt des Dramas 
wiederzugeben, in denen die Schauspiclpcrsoncn in derselben Weise vereinigt wa- 
ren, wie sie im Bilde erscheinen. Der Maler muss einen entscheidenden Augen- 
blick der Handlung darstellen und die daran beteiligten Personen aus künstleri- 
schen Rücksichten in den Mittelpunkt des Bildes rücken. Im Drama haben viel- 
leicht nur die Vorbereitungen zu dieser Handlung vor den Augen der Zuschauer 
stattgefunden, während die That selbst üiti axnjvj;; sich abspielte und so den 
Blicken der Zuschauer entzogen war. 

So ist Krcusas jammervolles Ende vermutlich auch in der nacheuripideisehen 
Tragödie, die der Münchener Vase (s. o.) zu Grunde liegt, so wenig den Zu- 
schauern vor Augen gestellt worden, wie bei Euripidcs, und wenn Herakles 
in dem Drama, auf das die Antigoncvase von Ruvo (s. o.l zurückgeht, als Ojs; 
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xizs \ir,yTit,; auftrat, so konnte er im Theater schwerlich dort erschienen sein, wo 
ihn der Maler erscheinen lässt, nämlich im Innern der Halle. 

Noch weniger können natürlich die Paläste, die uns die Vasenmaler zeich- 
nen, als genaue Bilder der auf dem Spielplatz dargestellten Bauten gelten, viel- 
mehr sind sie im besten Falle als abgekürzte, skizzenhafte Andeutungen zu 
betrachten, die dem Beschauer das Bild jener Paläste in Erinnerung rufen sollen. 
Dazu genügte ein einmal geschaffener bildlicher Typus, der mit kleinen Abän- 
derungen immer wiederholt wurde. Wie wenig den Malern dabei an einer ge- 
treuen Wiedergabe eines wirklichen Vorbildes gelegen war, geht schon daraus 
hervor, dass sie die Säulenhalle als eine freistehende, auch rückwärts offene Halle 
zeichnen, ohne einen hinteren Bau oder auch nur eine Hinterwand anzugeben, 
so dass es unklar bleibt, ob sie die dargestellten Vorgänge wirklich in der Vor- 
halle oder Im Innern des Palastes gedacht wissen wollten. Dennoch darf man 
wohl die schlanke leichte Bauart dieser Hallen auf die Holzarchitcktur der Pro- 
skenionbauten zurückführen und ihre kleinen Abmessungen daraus erklären, dass 
die 2-4 säuligen Hallen vor dem Mittclthor des Thcaterpalastes als nächstes 
Vorbild gedient haben. 

Während also doch der Typus dieser Säulenhallen auf das Theater zurück- 
geht, gestatten die sonstigen Gebäude, die auf diesen « Tragödie nvasen > begeg- 
nen, kaum einen sicheren Schluss auf die Gestalt der Bauten am Spielplatz ; denn 
für die mancherlei Formen, die z. B. die Tempel auf den Iphigenienbildern zeigen 
Vogel, S. 71 f., Overbeck, Gallerie heroischer Bildwerke, T. 30, 8) benutzten die 
Maler gewiss oft bildliche Vorlagen, die ihnen naher lagen als die Schmuckbauten 
des Theaters. Mehr mag ein Bau, der von dem herrschenden Typus in manchen 
Punkten abweicht, wie z. B. der Palast auf der Hcraklcsvase des Asstcas Monum. 
d. Inst. VIII, T. 19, Wiener Vorlegcbl. B. T. 1, Baumeister, Denkmäler, S. 665, 
Vogel, S. 143 von der Gestalt der Skcnc beeinflusst sein, doch lässt sich eine 
sichere Scheidung zwischen dem, was der Maler der Wirklichkeit, und dem, was 
er dem Palastbau des Theaters entlehnt hat, nicht durchfuhren. 

So geben also auch diese « Tragödien vasen> nicht allzuviel Aufschluss über 
das Theater ihrer Zeit. Nur so viel dürfen wir wohl aus ihnen entnehmen, dass 
bis ins III. Jahrhundert hinein die curipidcischcn Dramen in Untcritalicn gespielt 
worden sind, dass also auch von den dortigen Theatern die Spielerfordernisse, 
die jene Dramen stellen, crlullt worden sein müssen. Auch mag man aus dem ty- 
pischen Bilde des Palastes, das sie festhalten, schliessen, dass auch damals solche 
Paläste, die mit einer um I - 3 Stufen erhobenen Säulenhalle geschmückt waren, 
durch die Theaterauffuhrungcn bekannt waren. Da man mit solcher Vorliebe an 
den euripideischen Tragödien festhielt, so ist es natürlich, dass man auch die 
Theatereinrichtungen, die in Athen geschaffen worden waren, herübernahm und 
beibehielt. Und gewiss hat man sich nicht nur auf Dramen beschränkt, die vor 
einem Palast oder einem Tempel spielten Als Beleg dafür, dass man auch Stücke 
mit einem anderen Spiclhintcrgrund zur Auffuhrung brachte, darf wohl die Dirke- 
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Vase gelten, Arch. Zeit. 1878, T. 7 [Dilthey, S. 50), wo das bogenförmig sich 
wölbende Felsthor, vor dem Lykos ermordet werden soll, auf die Theaterdarstcl- 
lung um so eher zurückgeführt werden kann (vgl. Vogel, S. 60), als auch der 
dahinter bis zur Brust sichtbare Hermes, der als Osi; äitb jjuj/avf;; in Euripides 
« Antiopc > die Lösung brachte, wie im Drama in der Höhe erscheinend dar- 
gestellt ist, vgl. die über dem Palast des Lykurgos auftretende Lyssa auf der 
Vase aus Ruvo, Ann. d. Inst. 1874, T. R. 

Reichere Aufschlüsse als über das Tragödienspiel geben uns die untcritali- 
sehen Vasen über die volkstümlichen KomödicnaufTuhrungen. Wahrend die durch 
Tragödien angeregten Bilder immer mehr oder weniger im Banne der überkom- 
menen convcntionellen und idealisirenden Compositionswcise bleiben und nur ein- 
zelne realistische Züge einmengen, ist in den Darstellungen von Komödienauf- 
tritten der Versuch gemacht worden, das Theaterspiel der Wirklichkeit entspre- 
chend wiederzugeben. 

Alle bis zum Jahre 1886 bekannten Vasen, welche komische Schauspieler 
in ihrer Theatertracht vorführen, sind von Heydemann, Archäol. Jahrb. I, S. 261 f. 
zusammengestellt und seitdem mehrfach von Anderen besprochen worden, so 
von Arnold, Baumeisters Denkmäler III, 17 50, A. Müller, Philologus Supplement- 
band VI (1891), 55, A. Körte, Arch. Jahrb. VIII, 86, E. Bethe, Prolegomena, 278. 

Von den 53 Schauspielervascn, welche Heydemann aufzählt, hat allerdings 
etwa ein Drittel keine engere Beziehung zu ThcatcraurTührungen, da auf 15 Va- 
sen zwar eine Figur in Theatertracht, bald allein, bald im Verein mit Dionysos, 
aber ohne bestimmte schauspielerische Handlung dargestellt ist. Doch bleiben, 
wenn wir einige neugefundene Vasen hinzurechnen, immer noch etwa 40 Bilder, 
welche Vorgänge von Komödien nach dem Vorbilde des Theaters vor Augen 
stellen. Es handelt sich dabei teils um Parodien der von den Tragödien behan- 
delten mythischen Erzählungen, teils um einzelne scherzhafte Auftritte aus volks- 
tümlichen Possenspielen, teils um Situationen des feineren Lustspiels nach Art 
der jüngeren Komödie. Auf 13 der hierhergehörigen Bilder ist eine Bühne angege- 
ben, mit deren verschiedenen Formen wir uns später noch beschäftigen werden- 

Diese Schauspielervascn sind, soweit ihr Fundort sich ermitteln lässt, abge- 
sehen von zweien, die in Sicilien zu Tage getreten sind, alle in Untcritalien ge- 
funden, zum grösseren Teil in Apulicn (insbesondere in Ruvo, auch in Bari und 
an anderen Orten), zum kleineren Teil in Campanien vgl. Winnefeld, Bonner 
Studien für R. Kekul£, 168), einzelne in Pacstum und in der Basilicata. Während 
einige von ihnen, die uns Komödicnbildcr ohne Bühne vorfuhren, den attischen 
Vasen des IV. Jahrhunderts stilistisch nahestehen, so dass Winnefeld (S. 168 
für ein Stück aus Suessulae geradezu an attische Herkunft glauben möchte, trägt 
die grosse Masse der hierhergehörigen Bilder, darunter alle, welche Bühnenspiel 
darstellen, deutlich die Kennzeichen unteritalischer Töpferwerkstätten an sich. 
Doch sind die Vasen offenbar nicht alle an einem Orte verfertigt, vielmehr lassen 
sich einzelne den apulischen, andere den campanischen Gcfasscn, wieder andere 
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der durch Asstcas vertretenen Gattung, deren Heimat Winnefeld in Pacstum sucht, 
anreihen. Eine Scheidung der Vasen nach ihren Fabrikorten konnte natürlich 
nicht auf Grund der Schauspielerbildcr allein, sondern nur unter Rücksicht auf 
Formen, Farben und den gesamten Schmuck der betreffenden Gefässe durchge- 
führt werden ; wir durften von dem Versuche einer solchen Scheidung hier 
absehen, da für die Fragen, welche uns beschäftigen, daraus kaum ein Gewinn 
zu erhoffen war. 

Leider lässt sich bisher auch die Entstehungszeit der Vasen nur in ganz 
allgemeiner Weise bestimmen. Während einzelne Stücke, die der attischen Mal- 
weise nahestehen, noch bis zur Mitte des IV. Jahrhunderts zurückreichen könnten, 
ist die grosse Mehrzahl sicher erst im III. Jahrhundert entstanden ; insbesondere 
von den Vasen mit Bühnenbildern wird keine über den Anfang des III. Jahrhun- 
derts hinaufzurücken, aber wohl auch keine beträchtlich später als 200 v. Chr. 
anzusetzen sein. 

Diese wenigen Thatsachen, die wir über Herkunft und Zeit der Sehauspie- 
lcrvascn ermitteln können, genügen doch, um uns die Gewissheit zu geben, dass 
die Stoffe ihrer Darstellungen jenen in Grossgriechenland heimischen Possengat- 
tungen entlehnt sind, die man unter dem Namen der Phlyakendramcn zusam- 
menzufassen pflegt. Diese Spiele sind gerade um die Wende des IV. Jahrhun- 
derts durch Rhinthon aus Syrakus, der zur Zeit Ptolemaios I 323-285) in Tarent 
lebte (vgl. Völckcr, Rhinthonis fragmenta, Dissert. von Dalle, 1887), kunstmässig 
ausgebildet worden. Doch sind uns aus diesen Dichtungen nur versprengte Bruch- 
stücke erhalten, eine Lücke, die nun einigermassen von den Schauspielervasen 
ausgefüllt wird. Auch sonst sind diese Vasen für die Geschichte des Dramas 
von grösstcr Wichtigkeit, weil sie einerseits mit tlen volkstümlichen Possen in 
Mittelgriechenland und im Peloponnes in Zusammenhang stehen, und andrerseits 
zu italischen Volksposscn und zur Atellana überleiten vgl. Zielinski, Quacstioncs 
comicae, Journal des russ. Ministeriums für Unterricht, Petersburg 1886, S. 87, 151, 
A. Körte, Arch. Jahrbuch VIII, 86, Löschcke, Athen. Mittheil. XIX, 519). Wir 
brauchen aber auf den Inhalt der einzelnen Darstellungen hier so wenig wie auf 
die Eigentümlichkeiten der Schauspielertracht einzugehen und dürfen uns darauf 
beschränken, lediglich die Thatsachen zusammenzustellen, die sich für die Be- 
schaffenheit des Spielplatzes der unteritalischen Theater aus den Bildern ergeben. 

Mit Rücksicht darauf können wir die Phlyakcnvascn. die wir im Folgenden 
mit den Buchstaben der Heydemannschen Anordnung (Arch. Jahrbuch I, 261) 
bezeichnen werden, zunächst in drei Gruppen scheiden: I. in solche, bei denen 
sich keine Andeutung einer erhöhten Bühne findet, 2. in solche, bei denen eine 
Bühne ohne Vordertreppe dargestellt ist, und 3. in solche, die eine an ihrer 
Vorderseite mittelst einer Treppe oder Leiter zugängliche Bühne zeigen. 

Da es sich bei den Bildern aller drei Gruppen um Possen handelt, die eine 
kleine Anzahl von Schauspielern und keinen Chor erfordern, so liegt natürlich 
die Annahme nahe, dass auf den Bildern der ersten Gruppe die Bühne nur aus 
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künstlerischen Gründen oder aus Bequemlichkeit nicht dargestellt worden sei. 
Aber daraus, dass die in diesen Bildern wiedergegebenen Dramenauftritte auf einer 
Bühne gespielt worden sein könnten, folgt noch nicht, dass sie auch wirklich 
auf Buhnen gespielt worden sind. Ks wäre an sich wohl möglich, dass in Un- 
teritalien neben den Theatern, in denen die Anlage des Zuschauerraums eine 
Bühne notwendig machte (s. u.), auch Theater mit Orchestra und ansteigendem 
Zuschauerraum vorhanden waren und für die Aufführungen der Phlyakcnspicle 
benutzt wurden. Die Vase A (Berlin 3046, Arch. Zeitung 1849, T. III, 1, Wie- 
scler, Theatergebäude und Denkmäler T. A, 25, Wiener Vorlegeblättcr III, T. 
9, 2, Baumeister, Denkmäler II, S. 821, n. 904), die uns den Begleiter des He- 
rakles auf einem Maulesel reitend zeigt, lässt uns nur die Wahl zwischen dem 
Spiel in der Orchestra und dem Spiel auf einer grossen, wohl eingerichteten 
Bühne nach Art der römischen, wahrend auf jenen einfachen Podien, wie sie 
auf den meisten der unten genannten Vasenbilder erscheinen, ein Reiter kaum 
hätte auftreten können. 

Da demnach die Möglichkeit offen gehalten werden muss, dass wenigstens 
ein Teil der auf den Vasen der ersten Gruppe dargestellten Vorgänge in einem 
bühncnloscn Theater gespielt worden ist, so scheint es geboten, dort, wo es sich 
darum handelt, die Ausstattung des Spielplatzes in den unteritalischcn Theatern 
kennen zu lernen, diese Bilder zunächst gesondert zu betrachten. 

Viele der Vasenbilder dieser ersten Gruppe sind freilich so flüchtig gezeich- 
net, dass sie über die Beschaffenheit des Spielhintergrundes gar keinen Aufschluss 
geben können, indem der Schauplatz nur durch einige Pflanzen oder durch auf- 
gehängte Gegenstände, die eine Hinterwand voraussetzen lassen, angedeutet ist. 
So soll wohl das Bukranion auf dem Bilde 0, das uns Herakles vor Kurysthcus 
zeigt (Wiener Vorlegeblätter III, T. 9, 3, Wieseler, T. IX, 9), darauf hindeuten, 
dass die Handlung vor einem Palast oder Tempel sich abspielt. Deutlicher ist 
der Spielhintcrgrund auf einigen anderen Vasen angegeben. Auf der vorher ge- 
nannten Vase A' Berlin, 3046) schlägt Herakles, in dem man ohne Grund den 
verkleideten Dionysos aus Aristophancs t Fröschen » hat erkennen wollen, mit 
seiner Keule gegen ein Thor ; denn so ist jedenfalls die mit Gesimse und Schwel- 
lenstufe versehene Wand zu deuten, neben der rechts ein Altar steht. Auf der 
flüchtig gemalten Vase A' (Annal. d. Inst. I S53, T. AB) ist links das vorsprin- 
gende Dach eines Hauses, darunter ein Altar angegeben. Auf der Vase d des 
Britischen Museums (Cataloguc IV, F 124, Arch. Jahrbuch I. S. 293) ist links 
ein Thorbau dargestellt, dessen Schwelle sich um 2 Stufen über die Strasse er- 
hebt und dessen Dach von einer jonischen Säule getragen wird. Auf der Stufe 
des Vorplatzes steht der Liebhaber, aus der halbgeöffneten Thür blickt eine 
Hetäre heraus. Wenn in allen diesen Bildern der Thorbau im Profil dargestellt 
ist, so wird man doch das Haus kaum an der Seite des Spielplatzes, sondern 
vielmehr im Hintergrunde zu denken haben. Der Maler vermochte aber die 
Schauspieler, die sich zu dem Hausthore hinbewegten, und das vorspringende 
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Thordach nicht anders zu zeichnen, als indem er das Haus in ganze oder halbe 
Seitenansicht rückte. In besonders tingeschickter Weise ist ein solcher Thorbau 
angegeben auf der Vase </ (Petersburg, 1 777, Monum. d. Inst. VI, T. 35). Dort 
sitzt Apollon auf einem im Profil gezeichneten Vordach, unter dem sich ein 
grosses Becken, ein l'erirranterion befindet, rechts vor dem Bau steht lolaos, 
links, scheinbar dahinter, sehen wir auf einem dreibeinigen Gestell (oder Hocker) 
Herakles, der dem Apollon einen Korb mit Früchten entgegenhält. Offenbar ist 
aber Herakles nicht hinter, sondern vor dem Bau, und der Thorbau, den der 
Maler nicht anders als im Profil wiederzugeben im Stande war, in der Hinter- 
grundswand zu denken, wo er vermutlich den Eingang eines heiligen Bezirks 
des Apollon bildete (vgl. Wicgand, Die putcolan. Bauinschrift, Jahrb. für Philol.. 
Supplem. XX, S. 723). 

Zweimal ist ein Haus durch das im Oberstock gelegene Fenster angegeben. 
Auf der Vase b (Brit. Mus., Catal. IV, F 150, Wieseler, T. IX, 12, Schreiber, 
Kulturhistor. Bilderatlas, T. V, 6) sehen wir an ein Fenster, aus dem eine Frau 
herabblickt, eine Leiter gelehnt, auf der ein alter Mann emporsteigt, während 
ihm ein Sklave mit einer Fackel leuchtet. Ein ähnlicher Vorgang, der Besuch 
von Zeus bei Alkmenc, ist auf der Vase / dargestellt (Museo Gregor. II, T. 31, 
Wicseler, T. IX, II, Schreiber, T. V, 8, Hclbig, Führer durch die Antikensamml. 
II, S. 262). Alkmene blickt aus einem Fenster, Zeus trägt eine Leiter herbei, 
um sie an das Haus zu lehnen, Hermes leuchtet mit einer Lampe. Aller Wahr- 
scheinlichkeit nach ist hier das Abenteuer des Zeus so vorgeführt, wie Rhinthon 
in seinem « Amphitryon > (Athen. III, III c) es geschildert hatte, vgl. Völcker, 
Rhinthonis fragmenta, S. 19. Ein Fenster oder eine fensterähnliche Öffnung hat 
man auch in den unklaren Andeutungen der Zeichner auf der Vase .S" (Berlin, 3047, 
Ann. d. Inst. 1853, T. AB, 5) und auf der Vase /(Brit. Mus., Catal. IV, F 99. 
Wiesclcr, T. A, 26) erblicken wollen, was aber zweifelhaft erscheinen muss. 

Der Hausaltar, der auf zwei der vorher genannten Vasen vor dem Hausthore 
sichtbar ist, findet sich auch vor der (nur durch ein Bukranion angedeuteten) 
Hinterwand auf der vorher erwähnten Vase 0 (Wicseler, T. IX, 9). Den Altar 
des Zeus Hcrkcios, an dem Priamos ermordet wird, sehen wir neben einem Lor- 
beerbaum auf Q (Berlin, 3045, Ann. d. Inst. 1853, T. AB, 4), einen Altar mit 
Stufe, dem auf der anderen Seite des Schauplatzes der hohe Thron des Zeus 
entspricht, auf / (Petersburg, 1775, Annal. d. Inst. 1859. T. N, Wiener Vorle- 
gcbl. III, T. 9, 1). Ebenso war auf der Vase //, die nur durch Panofkas Beschrei- 
bung bekannt ist (Arch. Jahrb. I, 303), und auf /, die einen Phlyaken allein zeigt 
(Arch. Zeit. 1885, T. 5, 2), der Schauplatz durch einen Altar bezeichnet. Im An- 
schlüsse daran mag auch noch der Herakles - Statuette gedacht werden, die auf 
einem grossen Postament oder hinter einem Altare auf der Vase c (Brit. Mus. 
Catal. IV, F 233, Wicseler, T. IX, 10) neben dem Sklaven Xanthias (der Name 
ist auf oskisch beigeschrieben) aufgestellt ist. 

Grössere Bedeutung für die Geschichte des unteritalischen Theaters als diese 
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Gruppe der Phlyakcnvasen haben die Bilder mit Bühnendarstcllungen. Diese zer- 
fallen, wie schon vorhin gesagt wurde, in zwei deutlich geschiedene Gruppen, 
jenachdem die Bühne an der Vorderseite mit einer Treppe versehen ist oder 
nicht. Wir beginnen aus Zweckmässigkeitsgründen mit den Bildern, auf denen 
die Bühnen keine Vordertreppe haben, und schicken zunächst eine kurze Beschrei- 
bung der hierhergehörigen Vasen voraus. 

I. Glockcnkrater aus Ruvo, Sammlung Jatta 901, Archäol. Jahrb. I. 271, 
danach die Abbildung in Figur 74. 




Figur 74. Krater in Ruvo, Sammlung Jatta. 

Die grob gezimmerte Bühne wird von vier Pfosten getragen. Auf der Bühne 
sehen wir eine in die Kniee gesunkene Frau, die von zwei Männern gefasst und 
mit gezückten Schwertern bedroht wird. Im Hintergrunde ist eine Tanic auf- 
gehängt. 

II. Glockcnkrater H, vermutlich aus S. Agata de Goti{?). Neapel 3370, 
Ann. d. Inst. 1871 T. J, (Baumeister, Denkmäler III, S. 1752, n. 1827). 

Auf einer grob gezimmerten, von drei Pfosten getragenen Bühne steht links 
ein bekränzter Kitharode, rechts ein Preisrichter mit Lorbccrzweig, zwischen bei- 



Digitized by Google 



316 



VI. Abschnitt. 



Theatcrdarstcllungcn auf antiken Bildwerken. 



den ein Dreifuss. Neben dem Preisrichter ist im Hintergrund ein Ball oder Dis- 
kos gezeichnet. 

III. Glockenkrater r, aus Ruvo, Petersburg 1 779. Ann. d. Inst. 1 8 5 3 , T. CD. 
(Baumeister, Denkmäler III, S. 1751, n. 1826). 

Die roh gezimmerte Bühne wird von drei Pfosten getragen. Auf der Bühne 
sitzt rechts ein Mann mit riesigem Diptychon ; vor ihm steht ein zweiter mit 
einem gleichen Diptychon ; er ist in heftigem Gespräch mit einem links befind- 
lichen dritten Manne, der durch seinen Wanderstab und das hinter ihm aufge- 
stellte Tragh<>lz mit Rcisebündel als Wanderer gekennzeichnet ist. 

IV. Glockenkrater l\ unbekannten Fundorts, im Louvre Saal K, Schrank 
E, n. 18), Wieseler, Theatergeb. u. Denkm. IX, 8, Arch. Zeitung 1885, T. 5, 1. 

Die Bühne wird von drei Pfosten getragen. Auf der Bühne steht ein Mann 
im Gesprach mit seinem Sklaven, der einen Korb oder Käfig trägt. 

V. Glockenkrater im Museum zu Bari (Inventar 2795), dessen Kenntnis ich 
M. Mayer verdanke, noch unveröffentlicht. 

Die Bühne wird von vier Pfosten getragen. Auf der Bühne sehen wir einen 
Greis, der mit seinem Sklaven auf der Wanderung begriffen ist : beide sind mit 
Stöcken ausgerüstet, der Sklave trägt ein grosses Reisebündel auf dem Rücken 
und eine Schachtel (oder ein Kästchen) in der Linken. Der Greis hat sich im 
Gespräch zu seinem Begleiter zurückgewandt. Rechts hinter dem Sklaven ist 
eine Binde aufgehängt. 

VI. Glockenkrater I) der Sammlung Caputi in Ruvo, Heydemann, IX. Halli- 
sches Winckclmannsprogr. 1884, T. I, (Baumeister, Denkmäler III, S. 1753, n. 1829). 

Die roh gezimmerte Bühne wird von drei Stützen getragen, deren obere En- 
den die Form dorischer Kapitelle nachahmen. Wenn man dem Maler nicht in der 
Darstellung der Bühne eine Flüchtigkeit zutrauen will, die mit dem sonstigen 
Charakter seiner Zeichnung nicht im Einklang steht, so können diese Stützen 
der Bühne keine steinernen Säulen, sondern nur Holzpfosten sein. Auf der Bühne 
stehen Philotimides und Charis, die zusammen eine reich besetzte Schüssel hal- 
ten ; zwischen den beiden ist ein niedriger Tisch aufgestellt. Rechts hinter Cha- 
ris steht der Sklave Xanthias. Alle drei Personen sind durch Namensbeischriften 
bezeichnet. Im Hintergründe links sehen wir eine zweiflügelige halbgeöffnete Thür. 
Zwischen Philotimides und Charis hangt eine Oinochoe an der Wand. 

VII. Kclchförmiger Krater I' des Malers Assteas, aus einer Nolaner Samm- 
lung stammend, also vielleicht in Nola gefunden, Berlin 3044, Millingen, Vases 
grecs de div. coli. T. 46, Wieseler, T. IX, 15, Wiener Vorlegebl. B, T. III, I, 
Baumeister, Denkmäler III, S. 1 754, n. 1830, Schreiber, Culturhist. Bilderatlas 
T. III, 3, danach unsere Abbildung 76. 

Die fünf weiss gemalten Stützen, welche die Bühne tragen, haben die Ge- 
stalt canellirter dorischer Säulen ; rechts und links davon giebt ein schmaler 
thongrundiger Streifen die seitliche Begrenzung der Bühne an. Auf dieser steht 
eine Lade (vermutlich der Geldkasten), auf deren geschlossenem Deckel der 
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Greis XapTvc; liegt. Er wird von zwei Männern gepackt, die ihn hinunterwerfen 
wollen. Der früher als rüjxvasj; gedeutete Name des links befindlichen Mannes ist 
nach Furtwängler vermutlich E : ju,vi)?ts; zu lesen, da der erste Buchstabe eher ein 
E als ein V scheint ; sein Gehilfe heisst KuaXofi (nicht Aiäitps;). Rechts von der 
Gruppe steht noch der Sklave Kapfav (so und nicht Ki-p/a? lautet die Beischrift). 

Links sehen wir eine geöffnete doppelflügelige Thür, oberhalb des Charinos 
hangen zwei Masken und ein Kranz. Als Schauplatz der Handlung möchte man 
zunächst wohl einen Innenraum des Hauses vermuten, nämlich das Zimmer (oder 
das Atrium), in dem die Geldkiste aufbewahrt wird. Der Gedanke an einen 
Raum des Obergeschosses ist durch die kleinen Verhältnisse der Säulen ausge- 
schlossen und die Thür scheint durch ihre hohe Schwelle und das vorkragende 




Figur 75. Krmcr des Asstcas, llcrlin 3044. (Die Ueischriftcn rü[xv«o;, 
Atäatpo; und Kävya { beruhen auf falscher Lesung). 



obere Gesimse als Hausthür gekennzeichnet zu sein, so dass die Bühne als der 
l'latz vor dem Hause betrachtet werden muss. Vermutlich hatten also die bei- 
den Gesellen Eumnestos und Kosilos die Kiste bereits herausgeschleppt, als Cha- 
rinos hinzukam und sich auf die Kiste warf, um sie mit seinem Leibe zu decken. 

VIII. Glockenkrater j? aus Capua, im Britischen Museum, Catal. IV, F 189, 
Archäol. Jahrb. I, S. 295, danach Abbildung 76. 

Die Bühne wird in der Mitte von einer weiss gemalten Stütze in Gestalt 
einer dorischen Säule, rechts und links von je einem schmalen Pfosten, neben 
dem eine halbe Säule sichtbar ist (also Anten mit angelehnten Halbsäulcn), ge- 
tragen. Auf der Bühne zieht ein Greis einen jüngeren bärtigen Mann voran, der 
in der Linken einen Kranz, in der Rechten eine Laterne (?) trägt. Links steht 
eine Ente. 
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An dem dargestellten Bau bleibt manches unklar. Der Bühnenboden, über 
dessen vorderen Rand die Küsse der beiden Schauspieler überzugreifen schei- 
nen, ist mit Binden umwunden, als bestände er aus einem einzigen Balken. 
Rechts und links ist der Spielplatz von einem schmalen Pfosten, der wohl die 




Scitcnwand andeuten soll, oben von einer Guirlandc abgeschlossen, so dass das 
Bühnenhaus mehr dem Guckkastenbau eines Kaspcrltheaters als einem grossen 
Theater gleicht. 

Wenn wir auf Grund dieser Bilder eine Vorstellung von den Bühnen der 
unteritalischen Theater zu gewinnen suchen, so müssen wir uns immer gegen- 
wärtig halten, dass die Sorgfalt und das Können der Maler sehr verschieden sind, 
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und dass vielfach ein genaues Bild der Bühne gar nicht beabsichtigt sein mochte, 
da für den antiken Beschauer auch eine flüchtige Andeutung schon zum Ver- 
ständnis ausreichte. Aber so viel ist sicher, dass die Vasenmalcr bei den ver- 
schiedenen Bildern sehr verschiedene Bühnen, bald roh gefügte, bald sorgfältiger 
aufgebaute und für längeren Gebrauch bestimmte im Auge hatten. 

Diese Verschiedenheit der Bühnen prägt sich auch in der verschiedenen 
Beschaffenheit des Spielhintergrundes aus. Auf einigen Vasen findet sich keiner- 
lei Andeutung einer ßühnenhinterwand, auf anderen sehen wir im Hintergrund 
nur eine Binde oder einen « Diskos » angegeben, Gegenstände, die auf untcrita- 
lischcn Vasen zur Füllung des leeren Bildraumes nicht selten auch dort ange- 
bracht sind, wo keine Hinterwand vorausgesetzt wird. Es ist fraglich, ob wir es 
hier nur mit Flüchtigkeiten der Zeichnung zu thun haben. Mir scheint sehr wohl 
möglich, dass die Maler dieser Bilder wirklich ein freistehendes Bühnengerüst, 
das durch keine Hinterwand abgeschlossen war, darstellen wollten. Eine Trep- 
penleiter, die von rückwärts oder von der Seite her auf das Gerüst führte, 
mochte den einzigen Zugang dieser Bühne bilden, während die Bude oder der 
Karren der Thcatcrgcscllschaft sich irgendwo in der Nähe befand. Solcher Art 
mögen die ärmlichen Bühnen gewesen sein, die auf den Märkten von den her- 
umziehenden Schauspielern aufgeschlagen wurden. Dass dies auch an Orten ge- 
schah, wo man längst mit kunstvolleren Theaterbauten bekannt war, hat nichts 
Verwunderliches, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass sich zu allen Zeiten neben 
dem kunstmässig entwickelten Drama das primitive volkstümliche Dialogspiel wei- 
ter erhalten hat. 

Auf den Bildern dagegen, die eine mit grösserer Sorgfalt errichtete Bühne 
zeigen, 1 vgl. VI und VII), ist auch die Hinterwand deutlich angegeben. Von vorne- 
herein ist anzunehmen, dass dann der regelmässige Zugang durch diese Wand 
erfolgte, und dass hinter ihr der Aufenthaltsraum der Schauspieler sich befand, 
entweder in der Höhe der Bühne oder aber zu ebener Erde und durch eine 
Treppe mit der Bühne verbunden. Auf VI und VII ist eine doppclflügcligc Thür in 
der Hinterwand angegeben, die man wohl als Hausthüre anzusehen hat, so dass 
die Bühne als Strasse gilt. Da aber schwerlich alle handelnden Personen aus 
diesem einen Hause herauskommen konnten, so ist noch eine zweite Thüre im 
Hintergrunde oder ein seitlicher Zugang auf die Bühne anzunehmen, der bei den 
einfacheren Podien als freiliegende Treppe gedacht werden muss. Ob die Bühne 
der Asstcasvasc schon seitlich durch vorspringende Wände begrenzt war, wissen 
wir nicht. Auf VIII dagegen sollen die schmalen Streifen zu beiden Seiten der 
Hauptfiguren wohl als die Vorderkanten solcher, die Bühne seitlich abschliessender 
Wände angesehen werden. 

Gerne würden wir Genaueres über die Höhe dieser Bühnen erfahren. Wenn 
wir die Höhe des Buhnengerüstes nach dem Masstabe der dargestellten Personen 
beurteilen dürfen, so können die Bühnenstützen in einzelnen Fällen kaum über 
einen halben Meter hoch gewesen sein. Doch mögen die Maler wohl in diesem 
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Punkte nicht ganz die richtigen Verhältnisse eingehalten haben, da es für ihre 
Zwecke genügte, die oberen Enden der Pfosten anzugeben. Insbesondere wird man 
vielleicht für die Stützen, die als Säulen gebildet sind, geneigt sein, eine etwas 
grossere I leihe anzunehmen, als die Massverhältnisse der Zeichnung erschliessen 
hissen. Nur darf man nicht ohne Weiteres die Höhe des Kapitells oder den Durch- 
messer der Säule einer Berechnung ihrer Höhe zu Grunde legen, da diese Masse 
ebensoviel zu gross, wie die Höhe der Schäfte zu klein sein können. Überdies 
haben wir kein Recht, die Verhältnisse freistehender Steinsäulen ohne Weiteres 
auf die Bühnenstützen zu übertragen. Ks bleibt auch bei den Bühnen auf den 
Vasen VII und VIII sehr fraglich, ob wir an steinerne Säulen denken dürfen. 
Zwar sind die Säulen auf VII und die mittlere Stütze auf VIII weiss gemalt, 
aber die weisse Farbe wird auf den Vasen des Assteas ebenso wie auf den apu- 
lischen Vasen durchaus nicht immer als « Localfarbc » d. h. als naturalistisch ge- 
treue Farbe der betreffenden Gegenstände, sondern sehr häufig nur zur Unter- 
scheidung und Betonung andersfarbiger Dinge verwendet. So sind auf der unten 
unter XII besprochenen Vase Teile des auf der Bühne aufgebauten Propylaion, 
auf XIII die angelehnte Treppe und die (bronzenen) Thymiaterien weiss gemalt. 
Übrigens könnten auch in Wirklichkeit hölzerne Stützen der Buhne mit weisser 
Farbe überzogen worden sein. 

Aber selbst wenn bei der Buhne der Asstcasvasc (VII) wirklich an steinerne 
Stützen zu denken wäre, so hätten wir damit noch keinen Masstab für ihre Höhe 
gewonnen. Denn die Vermutung, dass sie 3 Meter hoch gewesen sei, ist durch 
nichts begründet als durch den Wunsch, diese Bühne zu einem Gegenstück des 
Proskenion von Epidauros zu stempeln. Abgesehen davon, dass dann Assteas 
in seiner Zeichnung die wirkliche Höhe der Säulen auf 1/3 herabgesetzt hätte, 
hat man bei dieser Gleichstellung auch übersehen, dass auf der Asstcasvasc auch 
clic anderen kennzeichnenden Merkmale des hellenistischen Proskcnion, die Pi 
nakes in den Intercolumnicn und die Thürcn, fehlen. Dagegen ist es bekannt 
genug, wie oft in dekorativer Nachahmung wirklicher Architektur Säulen in allen 
Grössenvcrhältnisscn an Basen Podien und Altaren verwendet worden sind Kleine 
jonischc Säulen in der Hohe von kaum 1 Meter finden wir z. B. an der Buhne 
der unten besprochenen Vase IX, wo die Bühnenhöhe durch die Stufenzahl der 
angelehnten Treppe gesichert ist. 

Dazu kommt, dass auch allgemeine Erwägungen über den Zweck der Bühne 
nur eine niedrige, und durchaus keine hohe Bühne erwarten lassen. Die Anlage 
einer Schauspielbühne erweist sich nämlich überall dort als Notwendigkeit, wo 
eine grössere Anzahl von Zuschauern auf ebenem Boden reihenweise hintercin- 
andersitzt. Aber in diesem Falle darf die Buhne, wie im VII. Abschnitt auf geo- 
metrischem Wege nachgewiesen ist, niemals höher als l,50 m sein, weil die Zu- 
schauer sonst die Oberfläche der Bühne und mehr oder weniger die unteren 
Teile der handelnden Personen gar nicht sehen können. Darum hat auch Vitruv 
dieses Mass als Maximum der zulässigen Buhnenhöhe für die auf ebenem Boden 
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(in der Orchestral sitzenden Zuschauer bezeichnet. Wir haben also keinen Anlass, 
die auf den Vasen dargestellten Bühnen wesentlich höher anzunehmen, als sie 
wirklich gezeichnet sind. Zu Gunsten eines durchschnittlichen Höhenmasscs von 
etwa I Meter sprechen auch die auf der dritten Gruppe von Phlyakenvasen abge- 
bildeten Bühnen mit Treppe, weil die Zahl der Treppenstufen auf keiner Vase 
grösser ist, als bei einer solchen Höhe erwartet werden durfte. 

Der Besprechung dieser dritten Gruppe von Schauspielervasen schicke ich 
wieder ein Aufzählung der zugehörigen Bilder voraus und stelle dabei zwei Va- 
sen an die Spitze, deren Zugehörigkeit zu dieser Gruppe vielleicht nicht ohne 
Weiteres zugestanden werden wird. 

IX. Glockenkrater, der sich seit Kurzem in dem Provinzial- Museum von Bari 
befindet und mir durch freundliche Mitteilungen und Skizzen von M. Mayer be- 
kannt ist. Eine zur Veröffentlichung geeignete Abbildung konnte leider nicht 
beschafft werden. 

Auf dieser Vase ist links ein Podium dargestellt, dessen Höhe nach der 
Grösse der dargestellten Personen auf etwa 1™ geschätzt werden kann. Der Bau 
wird beiderseits von je einem jonischen Säulchcn getragen, das jedenfalls aus 
Holz gefertigt zu denken ist. Dazwischen ist ein Vorhang aufgespannt, wie auf der 
Ncapeler Vase XII (s. u.). Rechts ist an das Podium eine perspektivisch gezeich- 
nete Treppenleiter von fünf(?: Stufen angelehnt. Bei richtiger Zeichnung müsstc 
man das dargestellte Stück des Podiums als seine seitliche Begrenzung auflassen; 
aber bei der ungeschickten Perspektive dieser Bilder wird man das Stück mit 
den beiden Säulchen und dem Vorhang vielmehr als die eine Hälfte der Vorder- 
wand zu betrachten haben, die auf der anderen Seite der Treppe in gleicher 
Weise sich fortsetzt. 

Auf dem Podium sitzt auf niedrigem Sitz ein alter Mann, der einen Vogel 
in der Hand hält. Ein zweiter Schauspieler, der einen Wanderstab in der Rechten 
hat, steigt die Treppe hinauf, ein dritter steht rechts unten neben der Treppe. 
Über dem zuletzt genannten hängt im Hintergrund eine Tänic, zwischen den 
beiden anderen ein Becken. Die durch diese Gegenstände angedeutete Hinter- 
wand hat man sich gewiss nicht, wie die Art der Zeichnung vermuten lassen 
könnte, senkrecht zu der Bühne, sondern parallel und hinter ihr zu denken. 

X. Glockcnkratcr aus Apulicn, A", im Britischen Museum, Catal. IV, F 151, 
Lenormant-De Witte, Elite edramographique II, T. 94. Wiesclcr, T. LX, 13 
(Baumeister, Denkmäler II, S. 820, n. 963, Schreiber, T. V, 11, danach unsere 
Abbildung Figur 77). 

Links ist in Seitenansicht die Vorderwand eines Hauses dargestellt, der eine 
Bühne vorgelegt ist. Ein weit vorspringendes Vordach deutet darauf hin, dass 
wir hier den Thorbau eines Hauses oder eines heiligen Bezirkes zu erkennen 
haben. An dem sichtbaren Stück der Podiumwand sind zwei schmale Bänder 
(Stricke oder Schmuck?) angebracht. Das Volutenende links unten gehört zu dem 
Ornament unter dem Gcfässhenkcl und hat mit der Bühne nichts zu thun. 

4« 
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Vorne führt eine vierstufige Treppenleiter, deren obere Enden frei hervorragen, 
auf das Podium. Auf der Treppe steht der Sklave Xanthias und zieht den 
inschriftlich als Chiron bezeichneten Schauspieler die Stufen hinauf. Ein dritter 
Schauspieler, der die Treppe noch nicht betreten hat —man hat vermutet, dass 




Fijfur 77. Krater im Britischen Museum, IV, F 151. 



er als die hintere Hälfte des Kentauren Chiron zu gelten habe — , schiebt hinten 
an. Rechts steht noch ein Jüngling, der, obwohl er nicht das Phlyakencostüm 
trägt, doch als Teilnehmer der Handlung anzusehen ist; mit Wahrscheinlichkeit 
hat man in ihm einen Schüler des Chiron (Achilleus?) erkannt. Oberhalb dieser 

beiden letzten Figuren werden 
hinter einer hügelartigen Boden- 
erhebung zwei sitzende Nym- 
phen sichtbar. Ob mit die- 
1 ser Terrainzeichnung ein Stück 
des wirklichen Spiclhintergrun- 
des w iedergegeben werden soll, 
indem auf der Bühne neben 
dem Hause die Höhle der 
Nymphen (vgl. das Nymphaion 
in Mcnandcrs c Dyskolos » S. 
270) oder ein Stück Landschaft 
; ( vgl. die Felsküste im « Ru- 

I'igur 78. Krater im Kritischen Miueum, IV, K 269. dens» S. 267) dargestellt war, 

oder ob der Maler die Nym- 
phen, die vielleicht die Inhaberinnen des Baues sind, nur aus künstlerischen 
Gründen in solcher Weise sichtbar werden Hess, ist kaum zu entscheiden. 

XI. Kclchförmiger Krater aus Bari, a, im Britischen Museum, Catal. IV, F 269, 
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Lenormant-De Witte, I, T. 36 (Baumeister Denkmäler III, S. 1752, n. 1828, Wic- 
scler T. IX, 14, Schreiber, T. V, 13, danach Abbildung 78. 

Die Bühne, zu der eine siebenstufige Treppe hcraufführt, wird von drei Pfo- 
sten getragen ; ein vierter Pfosten wird wohl durch die Treppe verdeckt. Die 
Bühnenvorderwand ist mit zwei Kränzen geschmückt. Auf der Bühne kämpfen 
Daidalos und Eneyalios vor Hera, die auf hohem Throne sitzt. Hinter Daidalos 
steht eine Blumenstaude. Über den Figuren hangen im Hintergrunde zwei Bukra- 
nien, ein Spiegel, eine kleine Schale (?) und ein Granatapfel (?). 

XII. Kelchförmiger Krater, früher im Privatbesitz in Missanello Provinz von 
Potcnza , jetzt im Museum von Neapel, Inv. 118 333, mit freundlicher Erlaubnis 
des Muscumsvorstandes in Abbildung 79 veröffentlicht 




Figur 79. Krater im Museum von Neapel. 



Die Bühne, auf die eine Treppe von acht Stufen hinaufführt, wird von vier 
Pfosten getragen, zwischen denen gefaltete Vorhänge befestigt sind. Auf der Bühne 
stehen drei Personen. In der Mitte übergiebt ein Jüngling einer rechts befindlichen 
jungen Frau einen in ein Tuch gehüllten Gegenstand. Da gerade seine Hände 
durch einen Bruch der Vase teilweise zerstört sind, so lässt sich nicht mehr er- 
kennen, welcher Art dieser Gegenstand war. Man denkt in Erinnerung an ein 
bekanntes Komödienmotiv zunächst an ein Wickelkind, doch scheint das Packet 
dazu zu klein zu sein. Links von den beiden steht ein Greis, der im Weggehen 
sich nach der Gruppe umwendet. 
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Hinter der Frau sehen wir das Propylaion eines Hauses oder Hofes. Das 
weit vorspringende Thürdach wird von einer jonischen Säule und einem schrä- 
gen Kopfbalkcn, der an dem Säulcnschaftc befestigt ist, gestützt. Die Säule, der 
Kopfbalkcn und die Ornamente des Gebälkes sind weiss bemalt. Oberhalb der 
Figuren hängen zwei weisse Bukranien (das eine, links über dem Greise, ist 
in der Zeichnung aus Verschen weggeblieben). Wenn der Thorvorbau im Profil 
gezeichnet ist, so darf man daraus auch hier schwerlich schliessen, dass er die 
Bühne seitwärts begrenzt, vielmehr wird man sich das Thor in der Hintergrunds- 




Figur 80. Krater au* I.entini. 



wand, die durch die Bukranien angedeutet ist, zu denken haben. Wir haben 
schon gesehen, dass die Vascnmaler solche Vordächer der Thorbauten immer 
in der Seitenansicht darzustellen pflegen, weil sie der Schwierigkeiten der Vorder- 
ansicht nicht Herr werden konnten. 

XIII. Kclchförmiger Krater aus Lentini, M, im Palazzo Publico zu Lentini, 
Monum. d. Instit. IV, T. 12. (Wicscler, T. III, 18, Baumeister, Denkmäler II, S. 
819, n. 902), Wiener Vorlcgeblättcr B, T. III 2, (Arch. Jahrb. I, S. 279, danach 
Abbildung 80). 



Digitized by Google 



325 



Die Bühne ist an ihrer Vorderwand mit hangenden Wollbinden und zwei 
weiss gemalten Thymiaterien geschmückt In ihrer Mitte befindet sich eine eben- 
falls weiss gemalte, achtstufige Leiter, die angehängt zu sein scheint, da der 
volutenförmige Abschluss an der Seite rechts sonst kaum erklart werden könnte. 

Auf der Bühne sind vier Personen anwesend. Herakles fasst mit beiden Hän- 
den eine Frau (Auge?) an, die mit bittender Gebärde neben einem Altar steht. 
An dem Altar ragen Lorbccrzweige empor, dahinter ist auf hohem Untersatz die 
kleine Statue einer Göttin aufgestellt. Links steht ein Sklave, rechts hinter Hera- 
kles ein altes Weib. Den Spiclhintcrgrund bilden vier weiss gemalte jonische Säu- 
len, zwischen ihnen sind runde Scheiben oder Schalen (Kränze?) und Täfclchen 
(Pinakes) aufgehängt Vermutlich haben wir es also hier mit der Vorhalle eines 
Tempels zu thun, doch ist der Gedanke an einen Palast nicht völlig ausgeschlos- 
sen. Eine Thür, die nicht ganz von den Schauspielern verdeckt werden konnte, ist 
wohl nur darum nicht angedeutet, weil der Maler die weiter zurück im Innern 
der Halle gelegene Thürc nicht darzustellen verstand. Wir werden sie aber bei 
einem Schmuckbau, der bis in Einzelheiten einem wirklichen Bau nachgebildet 
ist, mit Sicherheit voraussetzen dürfen. 

Gemeinsam ist allen diesen Bildern, dass die Bühne vorne mittelst einer an- 
gelehnten Treppe zugänglich ist und eine mässige Höhe hat, die sich aus den 
Grössenverhältnissen der Personen, der Anzahl der Stufen und den Verzierungen 
(vgl. die Thymiaterien auf XIII) auf etwas mehr oder weniger als i" berechnen 
lässt. Wie diese Treppe benutzt wurde, können uns, glaube ich, die Bilder der 
Vasen IX und X lehren, wenn wir sie mit Recht hiehergezogen haben ; sie zeigen 
uns, dass auch der vor der Bühne zu ebener Erde befindliche Platz noch insofern 
mit zum Spielplatz gehörte, als die Schauspieler ihn unter Umständen betreten 
mussten, um auf die Bühne zu gelangen. Die Bühne stellt den Vorplatz oder 
die Strasse vor dem Hause dar. Das ist deutlich auf X und XIII. Dass auch auf 
der Neapeler Vase XII das Propylaion vermutlich zu dem Gebäude gehört, das 
den Hintergrund abschliesst, ist schon vorher gesagt. Auf IX und XI ist die 
Hinterwand nur angedeutet. 

Durch die Thür der Hinterwand können nur jene Schauspieler unmittelbar 
auf die Bühne heraustreten, die in dem dargestellten Hause wohnen ; die anderen, 
die von aussen kommen, betreten den Platz vor der Bühne von der Seite her 
und steigen dann über die Treppe auf die Bühne hinauf. Der wesentliche Teil 
des Spieles geht auf der Bühne vor sich, doch können, wie die Giironvasc lehrt, 
allerlei kleine Scherze auch schon anf der Bühnentreppe sich abspielen. 

Die Bühnen, welche eine Treppe an der Vorderseite haben, setzen also ei- 
nen vor ihnen liegenden freien Platz mit seitlichen Zugängen voraus. Bei den 
meisten von ihnen handelt es sich aber nicht um die Orchestra und Parodoi 
eines festen Theaters, wie die Bauart der Bühnen und Treppen zeigen kann. 
Nur bei XIII (Figur 80 könnte man zweifeln, ob die Säulen im Hintergrunde 
nicht schon dem Proskenion eines festen Theaters angehören. Denken wir uns 
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eine solche Bühne mit einem nach griechischer Art gebauten Zuschauerraum ver- 
bunden, so gelangen wir zu einer dem späteren römischen Theater sehr ähnli- 
chen Bauform. Wir haben daher auch mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der 
Gedanke, die Orchestra in einen für die Zuschauer bestimmten Halbkreis und 
eine erhöhte Bühne zu zerlegen vgl. Abschnitt VIII), in Unteritalien schon in 
hellenistischer Zeit verwirklicht worden ist. 

Die Bühnen mit Vordertreppen sind, wie Stil und Fundort der betreffenden 
Vasen beweisen, in Apulien bekannt gewesen, also eben in der Landschaft, für 
die aus den S. 307 besprochenen Vasen Aufführungen Euripideischer Dramen er- 
schlossen werden können. Während bei diesen Aufführungen, wenn sie in einem 
Theater mit ansteigendem Sitzraume stattfanden, die Orchestra dem Chore vor- 
behalten bleiben musste und eine Bühne nicht nötig war, mag in denselben Thea- 
tern bei Spielen, die eines Chors ermangelten, ein Teil der Orchestra als Sitz- 
raum benützt worden sein, woraus sich die Notwendigkeit ergab, die Schau- 
spieler auf eine Bühne zu stellen. 

Wo aber der ebene Tanzplatz von Zuschauern frei blieb, da konnten auch 
l'hlyakenspiele gelegentlich ohne Bühne in der Orchestra aufgeführt werden, so 
dass also, wie wir schon vorhin sagten, auf den Phlyakenbildern der ersten 
Gruppe nicht ohne Weiteres eine Bühne hinzugedacht werden darf. Im übrigen 
sind die Spielerfordernisse, die diese Darstellungen erschliessen lassen, diesel- 
ben wie bei den Bildern der dritten Gruppe. Hier wie dort kehrt der gleiche 
Spielhintergrund wieder, eine Übereinstimmung, die sich freilich ebenso aus der 
typischen Zeichenart der Maler, wie aus der Gleichartigkeit ihrer Vorbilder er- 
klären kann. So ist z. B. der Thorvorbau auf der Vase d (Arch. Jahrb. I, 293) 
dem auf der Vase XII überaus ähnlich, indem auch hier das Vordach von einer 
Säule und einem Kopfbalken, der in einen Vogelkopf ausläuft, gestützt wird. 

Die Bühne der Phlyakenvasen ist also unmittelbar aus den Erfordernissen 
von nicht chorischen Aufführungen erwachsen, bei denen ein Teil der Zuschauer 
auf ebener Fläche reihenweise hintereinander angeordnet war, und ist in das 
griechische Theater Italiens aufgenommen worden, als ein Teil seiner Orchestra 
mit Sitzen versehen wurde. Sie ist nicht an einem bestimmten Ort oder zu 
einer bestimmten Zeit erfunden worden, da der Gedanke, auf ein Podium zu 
steigen, um sich einer grösseren Msnschenmenge sichtbar zu machen, auch im 
Altertum niemandem fremd geblieben sein kann. Ob auch auf griechischem Bo- 
den für possenhafte Aufführungen an kleinen Orten, die kein ansteigendes Thea- 
ter besassen, Spielbühnen üblich waren, wissen wir nicht, dürfen es aber als 
wahrscheinlich betrachten. Jedenfalls aber haben sie für die Geschichte des grie- 
chischen Theaters keine Bedeutung gewonnen. Dagegen ist, wie uns die Vasen 
lehren, auf unteritalischem Boden die Bühnenanlage im III. Jahrhundert vor Chr. 
sehr üblich gewesen, und es ist begreiflich, dass sie auf die Enrwickelung des 
dortigen Theaterbaues bestimmenden Einfluss ausüben musste. Sie ist von dort 
zugleich mit den verschiedenen Arten des Dramas zu den Römern übergegangen, 
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die seit der Mitte des IV. Jahrhunderts in immer engere Beziehungen zu Un- 
tet ita.licn, erst zu Campanien, dann zu Lucanicn und Tarcnt, getreten waren. 
Darum sind diese unteritalisehen Vasen auch für die Vorgeschichte des römi- 
schen Theaters von Belang, reichen sie doch zum Teil bis nahe an die Zeit 
des Plautus heran. 

Wenn in Rom im Jahre 194 vor Chr. den Senatoren ein besonderer Teil des 
Zuschauerraumes ante populi consessum zugewiesen wurde (Liv. XXXIV, 54; 
Cicero de harusp. responsu 24), so war das vermutlich derselbe auf ebener Fläche 
gelegene Raum, den die Senatoren zur Zeit Vitruvs innc hatten; es muss dann 
also schon damals eine Bühne bei den seenischen Spielen in Rom üblich ge- 
wesen sein. Da sich bei Plautus nirgends ein Hinweis darauf findet, dass die 




Figur 81. Marmorrelief im Museum zu Neapel. 



Schauspieler, die von der Seite kommen, über eine Treppe steigen mussten, so 
wird man sich seine Bühne als eine Weitercntwickclung der Bühnen auf der 
zweiten Gruppe der Phlyakcnvascn zu denken haben. Die Bilder aller oben 
besprochenen Schauspiclcrvascn darf man aber wohl heranziehen, um eine Vor- 
stellung von dem Spielhintergrund der plautinischcn Komödien zu gewinnen. So 
können wir uns z. B. die mit Säulen geschmückten %'estibtila, die Plautus erwähnt 
(S. 267 , nach Art der Thorbauten auf den Vascu d S. 313) und XII (S. 323) denken. 

Während so das Hauptinteresse dieser Vasenbilder in ihren Beziehungen zum 
italischen Theater liegt, finden wir engeren Zusammenhang mit dem griechischen 
Schauspiel auf einer Anzahl von Reliefs, an deren Spitze ein Marmorrelief im 
Museum von Neapel 6687 (Gerhard und Panofka, Neapels ant. Bildwerke n. 495) 
zu setzen ist, vgl. Ficoroni, I.e maschere seeniche T. II, Museo Borbonico IV, T. 14, 
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Wieselcr T. XI, Baumeister, Denkmäler II, S. 827, n. 911, Schreiber, Culturhistor. 
Bilderatlas T. III (danach unsere Abbildung in Figur 81 \ Schreiber, Die helle- 
nistischen Reliefbilder, T. 83. 

Wir haben hier einen Auftritt aus einem Stück der jüngeren Komödie vor uns. 
Rechts kehrt, von einer Flütenspielerin geleitet, und von einem Sklaven gestützt, 
ein Jüngling trunken von einem Gelage heim. Links sehen wir seinen erzürnten 
Vater, wie er, im Begriffe auf den leichtsinnigen Sohn einzudringen, von einem 
anderen Manne (wohl seinem Nachbar) zurückgehalten wird, vgl. Kekule, Das 
akademische Kunstmuseum zu Bonn n 448. 

Im Hintergrund ist links ein grosser Thorbau sichtbar, der sich um eine 
Stufe über dem Boden erhebt. Wie die bogenförmige Öffnung in der Mitte der 
Thür zu verstehen ist, vermag ich nicht anzugeben. Rechts ist ein Vorhang 
gespannt, hinter dem das mit kleinen Bogen verzierte Gebälk des anstossenden 
Teiles des Proskenion sichtbar wird. Dieser feste Bau war in unserem Stücke 
vermutlich deshalb durch einen Vorhang teilweise verdeckt, weil seine Formen für 
das Stück nicht passten ; an die Angabe des Pollux IV, 125 %/J.mt... irapaiuzi- 
a\un\ tqXelpfwv) wird man hier nicht erinnern dürfen. Der Schmuckbau ist im 
Einzelnen sorgfältig ausgeführt und reich verziert. Das Thor ist mit figürlichem 
Schmuck versehen, auch die Thürflügcl sind ornamentirt, sodass man an einen 
Belag von Mctallplatten denken möchte (Schreiber, Die Wiener Reliefs Gri- 
mani, 25). Die dargestellten Bauformen gestatten nicht, die Entstehungszeit des 
Reliefs genauer zu bestimmen ; seiner Arbeit nach darf es aber der hellenisti- 
schen Zeit, vielleicht noch dem III. Jahrhundert vor Chr. zugewiesen werden. 

Ein von Pirro Ligorio beschriebenes Relief einer Komödicnscene (Dessau, 
Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1883, S. 1104, n. 31) darf trotz mancher 
scheinbaren Verschiedenheiten mit dem Neapclcr Stück identificiert werden, da 
diese Verschiedenheiten aus Missverständnissen und Flüchtigkeiten der Beschrei- 
bung sich erklären. 

Von einem ähnlichen Komödicnrelicf, das allerdings erst jüngerer Zeit an- 
zugehören scheint, wird ein Bruchstück im Musco I.apidario zu Verona aufbe- 
wahrt, vgl. Dütschkc, Antike Bildwerke in Obcritalien IV, S. 203, n. 462 (Maffei, 
Museo Vcroncnse, S. CXXVI, 6, Wieselcr, T. A, 28, Schreiber, Die hellenist. 
Relief bilder, T. 85). Erhalten ist nur noch teilweise die Gruppe eines von einem 
Sklaven gestützten, trunkenen Mannes. Die Handlung geht vor einem mit Guir- 
landen geschmückten Hause vor sich ; an dem sichtbaren Thürflügcl ist ein Lö- 
wenkopf angebracht, an dem der ringförmige Griff oder Klopfer hängt ; dane- 
ben sieht man noch den unteren Teil einer Stele oder Statuenbasis. 

Ein vollständigeres Bild des Komödienhauses, als das Vcroneser Relief, bie- 
tet die Darstellung auf einer in mehreren Repliken erhaltenen dekorativen Terra- 
kottaplatte der durch Campanas Sammlung bekannten Gattung. Diese Darstellung 
ist weiteren Kreisen geläufig durch eine von Wieseler. Annali d. Instit. 1859, T. O 
(nach Campana, Opere in plastica, T. 98) veröffentlichte Platte, vgl. Baumeister, 
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Denkmäler III, S. 1755, n. 1831, Schreiber, Culturhistor. Hilderaths T. III, 4, 
danach unsere Abbildung in Figur 82. 

Diese Platte, die im Louvre, wohin sie gekommen sein soll iCataloghi Cam- 
pana n. 27 und 141), scheinbar nicht mehr vorhanden ist, war aber, wie der Ver- 
gleich mit anderen Repliken derselben Darstellung zeigt, in einigen wesentlichen 
Teilen falsch ergänzt. II. v. Rohden, der für das vom Archäologischen Institut 
herausgegebene Terrakottenwerk die dekorativen Terrakottenplatten bearbeitet, 
hat mir im Einverständnis mit der Leitung des Unternehmens das ganze in sei- 
nen Händen befindliche Material mit freundlichster Zuvorkommenheit mitgeteilt 
und auch gestattet, das Bruchstück in Figur 83 nach der im Apparat des Terra- 
kottenwerkes befindlichen Zeichnung wiederzugeben. 




Figur 81. KrliefiiUttc der Sammlung CampUM. 



Eine im Kestnermuseum zu Hannover befindliche Hatte giebt die Gesamt- 
composition am vollständigsten wieder, ist aber leider sehr Verstössen, so dass 
manche Einzelheiten unklar sind. Wir sehen dort die drei Schauspieler so grup- 
pirt, wie auf der Campanaschen Platte (Figur 82) Der Hau, der den Spiclhinter- 
grund bildet, hat in seiner aus Quadern gefügten Wand drei Thüren, deren mitt- 
lere etwas breiter ist als die seitlichen. Vor dieser festen Wand stehen sechs 
korinthische Säulen, die von viereckigen Sockeln getragen werden. In der 
Höhe der Säulenkapitcllc ist eine Guirlandc befestigt. Oberhalb des Architravs 
ist das Relief gebrochen, doch ist über der Mittclthür noch der Ansatz eines 
Giebels kenntlich. Diese Architektur ist vollständiger erhalten auf einem Bruch- 
stück des Museo Kiichcriano in Rom (Nr. 336 bei Heibig, Führer durch die 
Antikensammlungen II, S. 378), das zwar nicht aus der gleichen Form, wie 

4* 



Digitized by Google 



330 



Vt. Abschnitt. Theaterdarstellungcn auf antiken Bildwerken. 



die Kestnersche Platte stammt, aber in allen wesentlichen Zügen mit ihr über- 
einstimmt, s. Figur 83. 

Von der unteren Hälfte ist hier allerdings nur das Drittel links, von der 
oberen Hälfte aber ist noch genug erhalten, um uns die Gestalt und Anordnung 
der Thiircn und Säulen zu lehren. Wir sehen, dass die über den Thüren vor- 
gekröpften Architravstücke von Giebeln bekrönt waren, und dass auf dem Ge- 
simse der dazwischen liegenden Mauerstiicke jedesmal eine Amphora stand. Der 
oberste Teil des Reliefs ist in seinen Verzierungen von der architektonischen 
Bestimmung der Platte abhängig und kann nicht mehr als Teil des auf dem 
Relief dargestellten Baues betrachtet werden. 




Figur 83. Bruchstück einer Terrakollaplattc im Musen Kirchcrlaoo zu Kam. 

Das Bruchstück einer dritten gleichartigen Platte (erhalten ist ein Stück des 
oberen Teiles der linken Hälfte befindet sich im Britischen Museum; ein kleines 
Fragment eines vierten Fxcmplars hat v. Rohden im Magazin der Commissione 
comunale archcologica in Rom gesehen. Nach diesen Bruchstücken ist es leicht, 
die ergänzten oder in der Zeichnung hinzugefügten) Teile auf der Platte der 
Sammlung Campana (Figur 82) festzustellen; es zeigt sich, dass der ganze obere 
und wohl auch der untere Abschluss der Platte irrtümlich nach dem Vorbild der 
friesartig verwendeten Terrakottatafcln ergänzt ist. während nach dem Ausweis 
der anderen Repliken die Reliefs dieses Typus vielmehr bestimmt waren, ein- 
gesetzt zu werden und freizustehen. Wie auf der Campanaschen Platte die Giebel 
weggeblieben sind, so ist auch der Verlauf des Architravs anders wiedergegeben, 
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ferner ist die Mittelthür zu klein geraten und statt mit Löwenkopf und Ring mit 
Rosetten verziert. Die Seitenteile des Baues sind rechts und links irrtümlich als 
Quadermauern ohne Thüren gezeichnet, unter den Säulen sind die viereckigen 
Basen fortgelassen worden. Auch an der Zeichnung der Figuren ist einiges will- 
kürlich, so namentlich (wie das Kestnersche Exemplar zeigt) der lange Bart 
der Figur rechts. 

Was die Entstehungszeit dieser Reliefs betrifft, so werden die Formen, aus 
denen die erhaltenen Bruchstücke stammen, wohl nicht vor der ersten Kaiscr- 
zeit verfertigt sein. Aber wie eine Reihe anderer Platten dieser Gattung werden 
sie im Anschluss an ältere Vorbilder geschaffen worden sein. Der Gegenstand 
der Darstellung ist der jüngeren Komödie entlehnt, und man wird wohl eher 
ein griechisches Stück als eine lateinische Neubearbeitung für das Vorbild des 
Künstlers halten dürfen. Die drei Schauspieler sollen uns vermutlich den Schluss- 
auftritt eines Lustspiels vor Augen stellen. Der Anstifter des Übels hat sich 
auf den Mausaltar geflüchtet : zwischen ihm und den beiden Männern rechts 
findet eine heftige Auseinandersetzung statt. Der Platz auf dem Hausaltar ist 
in der neueren Komödie ein Licblingsaufenthalt ränkespinnender und Strafe fürch- 
tender Sklaven, vgl. Mcnander, Fgm. 748 K. : xiOsJsOuat 3' i#0a2- tsv As;'!av z'j-.lv 
xaT3/.i4<üv, Plaut. Aulul. 606 : nunc sine omni suspicione in ara hie adsidam 
saera, Ter. Heautontimor. V, 2.22: nemo acettsat, Syre. te : nee tu aram tibi nee 
precatorem pararis. Auch in Terrakotten, Marmorstatuetten und Statuen ist der 
auf dem Altare sitzende Sklave der Komödie häufig dargestellt. Den Voraus- 
Setzungen des Reliefs besonders ähnlich ist der Schlussauftritt der «Mostellaria», 
wo der Sklave Tranio sich an den Altar geflüchtet hat (1093: ego Interim 
aram hatte occupabo , um der Strafe seines greisen Herren Theuropides zu ent- 
gehen, und wo nun Callidamates, ein Freund von dessen leichtsinnigem Sohn, 
Straflosigkeit für den Sklaven erbittet. 

Ein besonderes Interesse hat für uns der den Hintergrund bildende Bau, da 
er allem Anschein nach nicht ein veränderlicher provisorischer Schmuckbau, son- 
dern ein Steinbau von typischer Geltung ist, der in den Grundzügen seiner Glie- 
derung grosse Ähnlichkeit mit dem hellenistischen Proskenion zeigt. Seine Fas- 
sade ist mit vorgestellten Säulen oder Halbsäulen geschmückt, obwohl wir als 
Spielhintcrgrund des dargestellten Auftritts zweifelsohne gewöhnliche Bürgerhäu- 
ser zu denken haben. Wie die drei Thüren zeigen, soll der Bau trotz seiner 
einheitlichen Architektur offenbar als eine Gruppe von drei verschiedenen Häu- 
sern gedacht werden, womit das Proskenion von Delos (s. 11.1 auffällig überein- 
stimmt. An das hellenistische Proskenion werden wir ferner durch die grosse 
Niedrigkeit der Säulen und Thüren erinnert, die sich schwerlich nur aus der 
Willkür des Künstlers erklären lassen, da in anderen Reliefplattcn dieser Gattung 
die Höhe der Säulenhallen doch wenigstens durch einen freien Raum über den 
Gestalten angegeben wird. Dass aber sowohl die Säulen als auch die Thüren 
unseres Bildes niedriger sind, als die wirklichen steinernen Proskenicn der gricchi- 
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sehen Theater, erklärt sich vermutlich aus dem Streben nach perspektivischer 
Darstellung. Sie sind im Verhältnis zu den Personen kleiner gemacht, weil sie 
als weiter zurückliegend bezeichnet werden sollten. 

Dieses Komödicnrelief hatte ein genaues Gegenstück in einer Terrakottaplattc 
der gleichen Gattung, von der zwei Repliken nachweisbar sind ; leider ist von 
beiden nur je ein kleines Bruchstück der mittleren Partie erhalten. Das eine, im 
Casino Pio IV zu Rom, ist im Gegensinne abgebildet bei Serroux d'Agincourt. 
Reeucil de fragments de sculpturc antique, Paris 1814, 'I*. 29, 5, das andere, im 
Museum von Gotha, deckt sich fast völlig mit dem römischen Stück. Die Mitte 
der Darstellung war hier von einer Figur eingenommen, die eine weibliche, wie 
es scheint tragische, Maske trägt. Von dem Bau, der den Hintergrund bildete, 
ist noch die mittlere Tinire sichtbar, rechts und links davon steht je eine joni- 
sche Säule. Über dem durchlaufenden Architrav sitzen kleine Giebel, die hier 
nicht über den Thoren, sondern über den schmalen Zwischengliedern der Wand 
ihre Stelle haben. Der Raum oberhalb der Mittelthiirc wird durch einen hohen 
Pries eingenommen, von dem eine auf einem Seepferd sitzende Nereide erhalten 
ist. In den Seitenteilen des Baues dürfen wir, wie auf der anderen Reliefplatte. 
Thürcn voraussetzen, doch mag es dahingestellt bleiben, ob das Gebäude auch 
hier als eine Gruppe von Bürgerhäusern oder vielmehr als Palast zu gelten hat. 

Ktwas alter als diese dekorativen Rclicfplattcn der Campanaschen Gattung 
sind die Schauspielerrelicfs, die in Teramo zu Tage getreten sind und vielleicht 
einer campanischen Werkstatt des I. Jahrhunderts vor Chr. entstammen ; sie sind 
ztierst von Dressel (Bull. d. Inst. 1SS4, 143) bekannt gemacht worden und werden 
von 1 1. v. Rohden, dem ich die Kenntnis auch dieser Stücke verdanke, in dem 
oben genannten Werke ausführlich behandelt werden. 

In vier vollständigen Repliken und einer Anzahl von Bruchstücken liegen 
uns zwei Reliefplatten vor, die offenbar ancinandcrschlosscn ; auf jeder sehen 
wir je zwei von einander verschiedene Figuren, die rechts und links von einer 
geschlossenen Thüre stehen. Von diesen vier Personen trägt zwar nur eine 
— die, wie es scheint, einen Sklaven darstellt— eine Maske, doch haben wir 
gewiss auch die übrigen als Schauspieler zu betrachten. Die Figuren sind fast 
so hoch wie das Thürgcsimsc und überragen die Thürflügel. Über der Thüre 
läuft ein Fries von Rosetten und Sticrschädeln hin, der von korinthischen Pfei- 
lern getragen wird. Daraus lasst sich freilich eine genauere Vorstellung von 
der Beschaffenheit des Spielhintergi undes, den der Schöpfer dieses Reliefs nach- 
bilden wollte, nicht gewinnen, doch liegt es wohl am nächsten, die Pilaster und 
Thüren als Andeutungen einer festen Architektur nach Art der in Abbildung 84 
dargestellten zu denken. 

Noch ist hier eines merkwürdigen Terrakottareliefs in der Sammlung Sant- 
angelo zu Neapel zu gedenken, weil mir wiederholt von archäologischen Freun- 
den die Vermutung geäussert worden ist, dass in dem Stücke eine Theaterfassade 
nachgebildet sei. Die gegen 30 CI » hohe, reich gemalte Platte, die etwa dem II. 
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oder L vorchristlichen Jahrhundert angehören mag, zeigt die Fassade eines zwei- 
geschossigen Gebäudes. Dem unteren Geschoss, in das drei Thören führen, sind 
vier jonische Säulen vorgestellt, welche die ganze Fassade in drei Teile zerle- 
gen, das obere Stockwerk ist durch vier niedrige korinthische Säulen gegliedert. 
Diese sind aber nicht genau über den unteren Säulen angeordnet, sondern mehr 
in der Mitte, so dass zwischen den äussersten Säulen rechts und links und der 
seitlichen Begränzung noch je ein länglich viereckiges rot umrahmtes Feld frei 
bleibt, wie sie, drei an Zahl, auch zwischen diesen Säulen sich finden. Darüber 
liegt in ganzer Breite der Giebel, der in der Mitte eine weibliche Büste zeigt, und 
an der Spitze sowie den F.ckcn mit runden Scheiben verziert ist. Rechts und links 
wird der Bau von schmalen, vorspringenden, mit Zinnen gekrönten Türmen abge- 
schlossen, deren Quadern durch schwarze Bemalung hervorgehoben sind. In die 
Türme führt je ein rundbogig überwölbtes, mit dunkelbraun gemalten Doppclflu- 




Kigur S4. Marmoisculptur in dem Thermen • Museum iu Rom. 



geln verschlossenes Thor. Die Thüren des Mittelbaues, ebenfalls zweiflügelig, sind 
viereckig, oben schmaler als unten, in vier Felder geteilt und hellrot bemalt. 

So gerne man zugeben mag, dass es Skcncn gegeben haben kann, die in 
ihrer allgemeinen Gliederung dem Bau des Reliefs ähnlich waren, so genügen 
doch die drei Thüren der Mittelwand und die vorspringenden Seitenbauten nicht, 
um das Gebäude zu einer Skenenwand mit ihren beiden Paraskcnicn zu stem- 
peln. Ich möchte glauben, dass in der dargestellten Architektur ein grosser 
Thorbau einer Stadtmauer zu erkennen sei, wofür es in den italischen Städten 
nicht an Analogien fehlen würde. 

Eine gesicherte Nachbildung einer Skene dagegen besitzen wir in einer 
Marmorsculptur, die seit Kurzem in das Museum der Diokletiansthermen zu Rom 
Inventar n. 247 ] gelangt ist und von L. Mariani in den Notizie dcgli Scavl 
1896 S. 68 veröffentlicht worden ist. Die vorstehende Abbildung Figur 84 ist 
nach einer Photographie verfertigt, die uns L. Mariani freundlichst zur Verfu- 
gung gestellt hat. 
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Das Stück, welches nicht als Relief im eigentlichen Sinne bezeichnet werden 
kann, ist von kastenartiger Form. Der hinter der Vorderwand weit nach rück- 
wärts ausladende Marmorblock soll den Hinterraum der Skcnc darstellen; der 
Kaum vor der Skcncnwand, der Spielplatz, ist durch die untere vortretende Lei- 
ste bezeichnet ; inwieweit er als erhöhte Buhne zu denken sei, hat der Künstler 
nicht angegeben. Das nach hinten zu abfallende Dach ist mit Flach- und Hohl- 
ziegeln überdeckt und an der Unterseite mit Casscttcn verziert. In der Mitte 
der Decke ist ein Adler in rundem Felde angebracht; ihre Vorderseite ist mit 
einer Guirlande geschmückt, die von Knaben gehalten wird. Die vorspringenden 
Seiten wände des Reliefkastens darf man als die seitlichen Abschlusswändc des 
Spielplatzes betrachten ; Thiircn sind darin nicht angegeben. 

Die scaenae frans ist aus Quadern aufgebaut und in der Mitte von einer 
grossen Nische durchbrochen, in der das Hauptthor sich befindet. Rechts und 
links davon sind der Fassade je 4 korinthische Säulen vorgestellt, die auf hohen 
Sockeln stehen, aber mir etwa die halbe Höhe des ganzen Baues haben. Sie 
tragen über ihrem Gebälk jederseits drei Giebel, einen dreieckigen in der Mitte 
und zwei halbrunde. Unterhalb des dreieckigen Giebels enthalt die Rückwand je 
eine niedrige zweiflügelige Thür. In den anderen Zwischenräumen der Säulen sind 
viereckige Nischen oder Öffnungen angebracht, die vielleicht zur Aufnahme klei- 
ner Pinakes bestimmt waren. 

Die Säulenreihen zu beiden Seiten der Hauptthür entsprechen genau den 
Saulcnfassaden auf den oben besprochenen Terrakottaplatten. Im Verhältnis zu 
der dahinter aufsteigenden scaenae frons erscheinen sie recht eigentlich als ein 
^psTx^visv und erinnern so an das hellenistische Theater, während die hohe Mit- 
tclnischc an die grossen runden Nischen römischer Skcnenfassadcn gemahnt. 
So erscheint diese Skene als eine Art Cbcrgangsglicd zwischen griechischen und 
römischen Skenen. Leider ist der Fundort des Reliefs nicht bekannt und seine 
Entstehungszeit aus dem Charakter der Arbeit und der Beschaffenheit der Or- 
namente nicht mit Sicherheit bestimmbar. Man wird geneigt sein, es eher der 
ersten Kaiscrzcit als der letzten hellenistischen Epoche zuzuweisen ; ein genaue- 
res Urteil wird vielleicht bei fortschreitender Kenntnis der hellenistischen Bau- 
formen auf Grund der dargestellten Säulenarchitcktur ermöglicht werden. 

Andere römische Reliefs, die für die in diesem Buche behandelten Theater- 
formen belanglos sind, können wir hier übergehen. Auch das Reliefbruchstück 
im Louvre, auf dem wir einen komischen Schauspieler vor einem Vorhang ste- 
hen sehen, scheint sich auf spätere römische Theaterverhältnisse zu beziehen, 
vgl. Bouillon, Mus£e des antiques III, Basreliefs, T. 24, Piranesi, Monumcns du 
Musce Napoleon IV, S. 30, Clarac, Musee de sculpture II, T, 113, 225 

Erwähnung verdient aber ein von Roulcz veröffentlichtes, mcdaillonartiges 
Thonrclief von Orange Gazette archcol. III, S. 66, T. NU, Baumeister, Denkmä- 
ler III, S, 1756, n. 1832, danach Figur 85 , das Fröhner im Philologus Supple- 
mentband V, 24) richtig erklärt hat. Im Vordergrunde stehen Hercules und Mars 
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einander gegenüber. Was sie mit einander verhandeln, lehren die jambischen 
Verse, die an den Rand geschrieben sind. Atiesse ultorem nati nie] eredas mei, 
sagt Mars, die Buchstaben TOR gehören zu einer anderen Beischrift und sind 
nach Frühner vielleicht zu ultor zu erganzen , Virtus nusqua terreri polest, 
erwidert Hercules. Im Hintergründe sehen wir ein hohes, mit Nägeln beschla- 
genes Brettergerüst, auf dem Jupiter, Minerva und Victoria sitzen. Offenbar haben 
wir hier ein Theologeion vor uns, wobei es schwer ist zu entscheiden, wie viel 
von der primitiven Beschaffenheit seines Aufbaues auf Rechnung des Vcrferti- 
gers des Reliefs, wie viel auf Rechnung der Wirklichkeit zu setzen ist. 

Andere Dcnkmälerklassen, wie die 
Urnen und Spiegel, die für das Thea- 
terspiel in Mittelitalien nicht ohne In- 
teresse sind, ebenso die Münzen und 
Theatermarken ( tesserae ), die gele- 
gentlich römische Theater oder Bau- 
teile von Theatern darstellen, dürfen 
hier, wo wir uns auf das griechische 
Theater zu beschränken haben, über- 
gangen werden. Dagegen müssen wir 
noch rasche Umschau unter den pom- 
pejanischen Wandgemälden halten, da 
diese nach ihrer künstlerischen wie 
nach ihrer gegenständlichen Seite so 
sehr von griechischer Art bestimmt 
sind, dass wir in ihnen auch Einflüsse 
des griechischen Theaters zu finden 
erwarten dürfen. 

Hinlänglich bekannt sind die pom- 
pejanischen Bilder von Auftritten der 
Komödie und Tragödie ; doch kom- 
men diese in ihrer Mehrzahl für uns 
ebensowenig in Betracht wie die Mosaikbilder von Schauspielern oder die Minia- 
turen der Tcrcnzhandschriften, da auf ihnen der Schauplatz des Spieles nicht 
naher gekennzeichnet ist. Auch das bekannte Bild, das zu beiden Seiten des 
Spielplatzes, auf dem ein Komödienauftritt vor sich geht, je einen sitzenden Greis, 
einen € Rhabduchen » zeigt, Heibig 1468 (Mus. Borbon. IV, T. 18, Baumeister, 
Denkmäler II, S. 825, n. 910), wird man kaum Air die Raumeinteilung der griechi- 
schen Skene verwerten dürfen, abgesehen davon, dass die Zeichnung des stark 
zerstörten Bildes vielleicht willkürlich ergänzt ist. Kinfluss des Theaters darf 
man in dem landschaftlichen Hintergrund erblicken, auf dem die Masken eines 
Andromeda- Dramas (wohl des Euripideischenl in dem Bilde Arch. Zeit. XXXVI, 
T. 3 (S. 15, Robert) angeordnet sind. Und ein kleines Bildchen des Ncapcler 
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VI. Abschnitt. Theaterdaritcllungen auf antiken Bildwerken. 



Museums, 9031, das im Vordergrunde einen Mann mit komischer Maske, rück- 
wärts ein Haus mit einer Art Balkon zeigt, mag uns eine Vorstellung von den 
bei Vitruv beschriebenen Häusern der scaena comica geben. Die Skene eines klei- 
nen geschlossenen Theaters, auf dessen Bühne drei Stufen hinauffuhren, — oben 
steht ein Declamator oder Dichter — auf dem Bilde Heibig 1453 (Mus. Naz. 9033), 
führt uns in die römische Kaiserzeit. 

Die K'mwirkung älterer TheatcraurTührungcn meint man in einer Reihe von 
Bildern, die Tragödicnstoffe darstellen, in der Art, wie der Hintergrund behan- 
delt ist, zu verspüren. Ich nenne beispielsweise zwei Bilder von Orestes Aufent- 
halt bei den Tauriern, das allgemein bekannte, Heibig 1333 (Museo Borbonico 
XVI, T. 17, Mon. d. Inst. VIII, T. 22), und ein leider stark zerstörtes im Hause 
des Caecilius Jucundus, bei Fresuhn, l'ompeji (Die neuesten Ausgrabungen 1874 
— 1878), T. V, D'Amelio, Pompe», Dipinti muralt scclti (Text von Cerillo) T. 
XII. Ähnlich wie hier Iphigenie in dem um mehrere Stufen erhöhten Peristyle 
des Tempels und die Gefangenen vor dessen Stufen stehend dargestellt sind, 
mag der Auftritt auch im Theater des IV. Jahrhunderts vorgeführt worden sein. 
Peristyle, Paläste, Hofanlagen, die man ohne Weiteres auf den Spielplatz des 
Theaters versetzt denken könnte, kehren mehrfach auf Bildern mythologischen 
Inhalts wieder. 

Aber auch in den landschaftlichen Bildern, in den Ansichten von Tempeln 
und anderen heiligen oder profanen Bauwerken wird man vielfach Nachahmun- 
gen der bemalten Schmuckwände des Theaters wiederzufinden geneigt sein. Mehr 
als eines dieser Bilder mutet uns ganz wie der Spiclhintergrund an, vor dem 
die Gestalten des Dramas sich bewegen sollten, oder wie eines jener kleineren 
Tafelgemäldc, mit denen wir uns die Penakten geschmückt denken müssen. Und 
wenn gelegentlich vor einer solchen Landschaft eine Säulenreihe angeordnet ist, 
so dass das Bild durch die Säulen in einzelne Felder zerschnitten wird, so wird 
man an die hellenistische Proskenienwand mit ihren Pinakes erinnert (Petersen, 
Rom. Mittheil. IX, 219). 

Es ist bezeichnend, dass bei den Römern das Landschaftsbild scaena ge- 
nannt wird ; das ist ein Zeugnis dafür, dass die Landschaftsmalerei ,in der Thea- 
tcrmalerci sich entwickelt hat (vgl. S. 29O , und gibt uns die Berechtigung, 
uns nach jenen pompejanischen Bildern eine allgemeine Vorstellung von der Art 
der landschaftlichen Schmuckwändc des späthellcnistisohen Theaters zu machen. 

Aber nicht nur in solchen Einzelbildern, sondern auch in der Gesamtanord- 
nung der architektonischen Wandgemälde glaubt man einen engeren Zusammen- 
hang mit dem Theater zu verspüren. Ein literarisches Zeugnis für diese Verknü- 
pfung bietet die viclbehandelte Darlegung des Vitruv VII, 5, 2 über römische 
Wandmalerei: postea ingressi sunt 11 1 etiam aedificiorum figuras, columnaruni et 
fastigiorum eminentes proieeturas iutitarentitr, patentibus autem locis litt exedris 
propter amplitudines parietum scaenarum frontes tragico more mit comieo seu 
satyrico designarent, ambulationes per» propter spatiti longitudinis xarietatibus 
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topiorum ornarent, und die in Anknüpfung an die phantastische Architekturma- 
lerci erzählte Geschichte von Apaturius (VII, 5» 5)- etentm etiatn 1 rallibus cum 
Apaturin Alabamieus eleganti manu finxisset scaenam in minusculo theatro, quod 
i ■/./.'/ r ~,<.r--. r, pwv apud eos vocitatur, in eaque fecisset columnas signa Centauros 

sustinentes epistylia tholorum rotunda tecta praeterea supra eam nihilomi- 

nus episcaenium, in quo tholi pronai semifastigia omnisque treti varius pictu- 
ris fuerat ornatus, itaque cum aspeclus eius scaenac propter asperitatem cblan- 
diretur omnium Visus , . , , tum Licymnius mat/iematicus prodiit et ait .... vide- 
amus item nunc, ne Apaturii scaena efficiat et hos Alabandeas aut Abderitas . . . 
qui enim vestrum domos supra tegularum tecta potest habere aut columnas seit 
fastigiorum explicationes f ... itaque Apaturius contra respondere non est ausus, sed 
sustulit scaenam et ad rationem veritatis commutatam postea correctam adprobavit. 

Kinerscits lehrt uns diese Nachricht, dass man grosse Wandflächen auch in 
Privathäusern nach dem Vorbilde der scaenac tragicae comicae satyricae ausmalte, 
andrerseits zeigt sie uns an dem Beispiel der scaena von Tralles, dass auch in 
der Theatermalerei eben solche «unwahrscheinliche», phantastische Architekturen 
dargestellt wurden, wie sie für eine grosse Gruppe pompejanischer Wandgemälde 
charakteristisch sind. Und wenn auch die Zeit «les Apaturius nicht überliefert 
ist, und sich nur im Allgemeinen vermuten lässt, dass er nicht vor dem I. Jahr- 
hundert vor Chr. gelebt hat, so gibt uns doch die von Vitruv erzählte Geschichte 
einen Beweis dafür, dass jene phantastische Architekturmalcrei schon etliche Jahr- 
zehnte vor Christi Geburt auf griechischem Boden in der Skcncnmalcrci zur Gel- 
tung gekommen war. Ob dieser Stil in der Thcatermalcrei selbst erwachsen oder 
von anderswoher in sie erst nachträglich eingedrungen ist, bleibt für unsere Zwecke 
gleichgültig. Dass in der Skenenausstattung jede neue Kunstrichtung ebenso Aus- 
druck gefunden hat, wie auf anderen Gebieten der Kunstübung, ist von vorn- 
herein selbstverständlich. Wie in hellenistischer Zeit das Incrustationsvcrfahrcn bei 
den Skcnen Eingang fand (vgl. S. 293), wie daneben auch in der Thcaterma- 
lcrei naturalistische Bestrebungen sich geltend machten (vgl. die Erzählung von 
der Skenc des Claudius Pulchcr. ITin. 35, 7, 23. oben S. 290), so ist andrerseits 
in der Zeit des Apaturius die phantasievollc Architekturmalcrei bei den Griechen 
gewiss nicht auf das Theater allein beschränkt gewesen. 

Aber eben wegen dieser Parallelität der Theatcrmalerei mit der sonstigen 
selbständigen und dekorativen Malerei ist es unmöglich, die Art und den Grad 
der Abhängigkeit der pompejanischen Wandgemälde von der Thcatermalcrei ge- 
nauer zu bestimmen. Saint Saens hat in einer kleinen Schrift, Note sur les de- 
cors de theatre dans l'antiquitc romaine (Paris 1886), den Gedanken ausgesprochen, 
dass die phantastischen Architckturmalcreicn von Pompeji, die in der Wirklich- 
keit kein Gegenstück zu haben scheinen, Dekorationsbauten nachgeahmt seien, 
die vor den Steinfassaden der römischen Skenen aufgestellt wurden. In den über- 
schlanken Säulen, den leichten Gcbälkcn, den luftig emporsteigenden Stockwer- 
ken möchte er die Holzbauten wiedererkennen, die durch Zwischenstützen an 
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der Skcncnwand und an der Decke der Bühne befestigt gewesen seien und so 
gewissermassen die Vermittlung gebildet hätten zwischen den kleinen Gestalten 
der Schauspieler und der drückenden, schweren .Steinarchitektur der Skcncnfas- 
sade, eine Vcrmittclung, wie sie schon von Pirancsi und anderen Architekten 
gefordert worden sei. Beweise für die Richtigkeit seiner Theorie sieht er in den 
kleinen Treppchen, die in den Bauten der pompejanischen Gemälde so häufig 
wiederkehren und nirgends anders als in den Skenen ihre Vorbilder gehabt ha- 
ben könnten, ebenso wie in den Nischen und Thürvorbauten, aus denen Gestal- 
ten in theatralischer Haltung heraustreten. Wenn er aber in der Erzählung von 
Apaturius eine Stütze für diese Ansicht zu finden glaubt, so trifft das doch in- 
sofern nicht zu, als nach dem Zusammenhang, in dem Vitruv jene Erzählung 
giebt, auch in der scacita des Apaturius alle jene merkwürdigen Architekturen 
nicht aus Holz aufgebaut, sondern auf glatter Fläche gemalt waren 

Während also aus Mangel an genügendem Bcweismatcrial sich nur ganz im 
Allgemeinen Gleichartigkeit der Kunstweise für die gemalten Schmuckwändc des 
Theaters und die Wandgemälde behaupten lässt, kann das Verhältnis der Wand- 
malereien zu den steinernen festen Skcnenfassaden mit etwas grösserer Sicher- 
heit bestimmt werden, da wir in römischen Theatern noch Steinfassaden kennen, 
in denen die Palastarchitektur tragico titore nachgeahmt ist. Wir werden ähn- 
liche Skcnenfassaden auch in den Theatern der reichen hellenistischen Königsstädtc 
voraussetzen dürfen, da seit dem IV. Jahrhundert Schauspielhäuser nicht mehr 
bloss zu skenischen Spielen, sondern immer häufiger auch bei anderen Gelegen- 
heiten benutzt wurden und daher eines bleibenden Passadenschmuckes bedurften. 
Dass dieser Schmuck gelegentlich sich nur auf Malerei beschränkte, lehrt die 
Geschichte des Apaturius und das Beispiel des kleinen Theaters von Pompeji, 
an dessen Skcnenvorderwand bei der Auffindung noch Malereien kenntlich wa- 
ren Mazois, Rühles de Pompei IV, S. 57). 

Prüfen wir daraufhin die Architekturen der pompejanischen Wandgemälde, 
so tritt uns eine äusserliche Beziehung zum Theater in allerhand kleinen Zutha- 
ten, in den Masken, den Vorhängen, den kleinen Treppen entgegen. Auf solche 
Beziehungen zum Theater haben auch die älteren Erklärer gelegentlich hinge- 
wiesen, so hat man z. B. in den rcichgeschmückten Thorbauten des prunkhaften 
Wandbildes im Musco nazionale n. 9731 ( Gargiulo, Musco Borbonico II, T. 83, 
Photogr. Brogi 6535) die Nachahmung einer scarna tragica erkennen wollen. 
Und Zahn versuchte, ein Gemälde der Casa dcl Labirinto (Die schönsten Orna- 
mente und Gemälde aus Pompei, II, T. 70, vgl. Mau, Geschichte der deco- 
rativen Malerei in Pompci, S. 176) als Ansicht eines Theaters zu erklären: man 
sieht hier zwischen Säulenhallen einen Vorhang, der nur ungefähr ein Drittel 
in die Höhe gezogen ist, und dahinter (auf der Bühne des Theaters?) einen 
rcichgeschmückten Rundtempel korinthischen Stils. 

Von einem umfassenderen Gesichtspunkte aus hat E. Petersen (Rom. Mitthcil. 
IX, 21 8) tlic Frage behandelt und bstont, dass die Architekturen der pompe- 
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janischen Wände nicht nur In Einzelheiten der Ausschmückung, sondern auch 
in ihrer horizontalen und vertikalen Gliederung sich in auffälliger Weise mit 
Skenenfassaden berühren. Noch weiter gehende Abhängigkeit der Gemälde von 
den Skcncn hat kürzlich O. Puchstein (Aich. Anzeiger 1896, S. 29) nachzuwei- 
sen versucht, indem er in der Dreiteilung der Wände und der Gestalt des Ober- 
geschosses, in den säulengeschmüektcn Vorbauten der Thorc, in den einspringen- 
den Nischen und den Durchblicken auf weiter zurückliegende Bauteile lauter 
Eigentümlichkeiten, die von der Skene entlehnt sind, erkennen mochte. Wir wol- 
len hier nicht die Erage aufwerfen, ob diese architektonischen Motive auf die 
Skene allein beschränkt waren und nur von ihr entlehnt sein konnten. Auch 
wenn die Abhängigkeit der Gemälde von den Skcncn wirklich so gross ist, wie 
Puchstein annimmt, so darf man doch nicht etwa glauben, dass die Wandma- 
ler bei ihren einzelnen Schöpfungen mit Bcwusstscin an die Gliederung der Skene 
anknüpften. Vielmehr ist anzunehmen, dass zu irgend einer Zeit dieses Compo- 
sitionssehema in die Wandmalerei übertragen um! dort in selbständiger freier 
Weise weiter entwickelt und umgebildet wurde. In der That sehen wir auf der 
grossen Zahl der pompejanischen Architekturbilder auch jene Motive, die sich 
deutlich mit den Bauformen der Skene berühren, in voller Auflösung begriffen 
und phantastisch umgestaltet, sodass selbst die kleinen Treppchen, die Zwi- 
schenthüren, die Vorbauten, die Durchbrechungen der Wände häufig in ganz will- 
kürlicher Weise angeordnet sind. 

Dieser grossen Mehrzahl von Bildern stehen aber einzelne wenige gegenü- 
ber, in denen wirklich die Maler auf die Theaterbauten als auf ihr unmittelba- 
res Vorbild zurückgegriffen zu haben scheinen. Dies gilt in erster Linie für eine 
von Puchstein gewürdigte Wand in der Casa dei gladiatori (Reg. VII, Ins. II, 23), 
Nicolini, Lc casc cd i monumenti di Pompei, fasc. 97, Nuovi seavi T. VI, Pho- 
togr. Mauri 823, Photogr. Sommer 11928 (vgl. Mau, Rom. Mittheil. III, 198). Hier 
ist deutlich die Bühne mit den runden und eckigen Nischen ihrer Vorderwand, 
in denen kleine Statuen aufgestellt sind, und der Boden des Podiums zu erken- 
nen. Drei Thüren, denen kleine Treppen vorgelegt sind, führen durch die Skc- 
nenvorderwand in den höher gelegenen Innenraum ; die mittlere liegt in einer 
gerundeten Nische, allen dreien sind säulengetragcne Propylaia vorgebaut. Inner- 
halb dieser Vorbauten sehen wir hier, ebenso wie auf dem Bilde der Seiten- 
wand desselben Hofes (Niccolini, fasc. 90, Nuovi seavi, T. III, Phot. Brogi 11265), 
Eigurcn von Athleten, die in Gestalt und Bewegung vermutlich nach berühmten 
Statuen oder Gemälden copirt sind, eine Art der Anordnung, die auf einer 
grossen Anzahl ähnlich gegliederter Wandgemälde wiederkehrt. Es wäre verfehlt, 
daraus auf eine bestimmte « Mode der Inscenirung » im Theater schliessen zu 
wollen ; die Künstler hatten nicht die Absicht, Theaterpersonen darzustellen, son- 
dern sie haben nach rein künstlerischen Gesichtspunkten beliebig gewählte Fi- 
guren zur Belebung der Architektur dorthin gestellt, wo sie in das Gesamtbild 
am besten sich einfugten. 
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Aus der Zahl anderer Bilder, die in diesen Zusammenhang gebracht wer- 
den konnten, mag nur noch die schöne, in Stuckarbeit verzierte Wand der Sta- 
bianer Thermen hervorgehoben werden, wo innerhalb der leichten Palastarchitek- 
tur Satyrn und Silene in den Thorbauten, kleine landschaftliche Bilder in den 
Zwischenwänden angeordnet sind, vgl. Nicolini I, Terme Stabianc T. VIII, D'Amc- 
lio, Pompei, Dipinti murali scelti (Text von E. Cerillo), T. XX, Photogr. Arno- 
dio 58. Stücke ähnlicher Wände, die wohl auch aus jenen Thermen stammen 
werden, befinden sich im Ncapclcr Museum, Compartimcnti 73 und 74, n. 9595, 
9596 und 9625 ; Photographien im Handel). Auch hier möchte Puchstein eine 
unmittelbare Nachbildung der Thcatcrskcnc erkennen. Aber ich bezweifele, dass 
wir nach der Anweisung dieser Bilder als Hintergrund der Satyrdramen einen 
körperlich aufgebauten Palast annehmen dürfen, in dem nur einzelne landschaft- 
liche Bildchen angebracht waren. Vielmehr möchte ich auch diese Bilder zu den 
vorhin besprochenen stellen, die gemalten Schmuckwänden nachgeahmt sind, 
und auch da noch die Frage offen lassen, ob der Wandmalcr die verschiedenen, 
in seiner Bildschöpfung verbundenen Kiemente wirklich schon in gleicher Weise 
in einer scaena satyrka vereinigt vorgefunden oder erst selbst in willkürlicher 
Weise verknüpft hat. 

Bei dem vorläufigen Stande unserer Kenntnisse wird man also auch die 
Architekturen jener Wandgemälde, bei denen die Abhängigkeit von Skcncnbautcn 
deutlich ist, für den Wiederaufbau der Skenen nur in soweit verwerten dürfen, 
als die erhaltenen Steinbauten eine Nachprüfung gestatten. Bei allem, was da- 
rüber hinausgeht, haben wir immer mit der phantasievollen Freiheit und Willkür 
der Maler zu rechnen. 

Aber so beschränkt danach der Gewinn erscheinen mag, der aus den pom- 
pejanischen Bildern für die Kenntnis des Skenenbaues fliesst, so wird uns durch 
sie doch mancher wertvolle Zug von der inneren Ausstattung des Spielplatzes 
im römischen Theater vermittelt. Das genauer zu verfolgen, liegt ausserhalb des 
Rahmens unseres Buches, in dem auf die pompejanischen Wandbilder nur wegen 
des Zusammenhanges der römischen und griechischen Theaterausstattung mit 
einem Worte hingewiesen werden musste. 



(E. R.) 




VII. ABSCHNITT. 
DIE BÜHNENFRAGE. 



Wir haben in den vorausgehenden Abschnitten unter verschiedenen Gesichts- 
punkten die Bühnenfrage berührt und dabei auf manche Thatsachen hingewie- 
sen, die gegen das Vorhandensein einer griechischen Bühne und für ein gemein- 
sames Spielen der Schauspieler und des Chores in der Orchcstra sprechen. Da 
aber die Meinung, dass im griechischen Theater auf einer Bühne gespielt worden 
sei, im Laufe der Jahre überaus feste Wurzeln gefasst und durch ihr Alter und 
das Gewicht ihrer Vertreter den Schein fast unbegrenzter Glaubwürdigkeit ge- 
wonnen hat, halten wir es für notwendig, noch einmal im Zusammenhang die 
Gründe zu prüfen, die für das Vorhandensein einer Bühne geltend gemacht wer- 
den, und sodann die Thatsachen zusammenzustellen, die gegen eine Bühne und 
flir das gemeinsame Spiel in der Orchcstra sprechen. 

A. Widerlegung der Gründe für eine Bühne. 

Der Ausgangspunkt und die Grundlage für die Annahme einer griechischen 
Bühne ist bekanntlich die im III. Abschnitt besprochene Stelle des Vitruv (V, 7, 
1). Danach hätten in den Theatern der Griechen die tragischen und komischen 
Schauspieler auf dem Dache des 10 — 12 Fuss hohen Proskenion, die Thymcliker^ 
dagegen in der Orchestra gespielt. Diese Angabe des römischen Architekten, die 
sich zunächst auf das griechische Theater seiner Zeit, also auf das hellenistische 
Theater mit festem Proskcnion bezieht, hat man früher allgemein und ohne jedes 
Bedenken auf das Spiel des V. Jahrhunderts übertragen. Dass dies aber nicht 
ohne Weiteres zulässig ist und jedenfalls erst eines Beweises bedarf wird jetzt 
vielfach zugegeben. Man ist sogar geneigt, dem Zeugnis des Vitruv gar keinen 
Wert mehr beizumessen für die Bestimmung von Form und Abmessungen des äl- 
teren Spielplatzes. Da wir aber der Ansicht sind, dass das hellenistische Theater 
Vitruvs sich allmählich und folgerichtig aus dem Bau des V. Jahrhunderts ent- 
wickelt hat, so wollen wir die Schlüsse, die man früher aus Vitruv für das Spiel 
der klassischen Zeit gezogen hat, nicht kurzweg ablehnen, sondern vielmehr die 
Beweislast für die Behauptung, dass Vitruvs Angabc für das V. und IV. Jahr- 
hundert unmöglich zutreffen könne, ganz auf uns nehmen. Wie dürfen uns aber, 
da Vitruvs Lehre in ihrem vollen Umfange heute nur noch von sehr Wenigen 
aufrecht erhalten wird, über diesen Punkt kurz fassen. 

Das griechische Proskcnion Vitruvs ist zunächst zu schmal und zu hoch, um 
die Darstellung chorischcr Dramen darauf möglich erscheinen zu lassen. Seine 
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VII. Abschnitt. 



I>ie lUihnenfragc. 



Breite beträgt in den erhaltenen Bauten 2,50-3,00", und dasselbe Mass ergiebt 
sich aus den Verhältnissen von Vitruvs Grundriss, bei dem die Tiefe des Pro- 
skenion nach der Grösse des Orchestradurchmessers bestimmt ist. Da für die 
Aufstellung: der im V. und IV. Jahrhundert als Spielhintergrund erforderlichen 
Bauten und Wände mindestens 1"' in Rechnung gestellt werden müsste, so bliebe 
für das Spiel nur ein Streifen von 1,50—2.00'" übrig. Das reicht selbstverständ- 
lich nicht aus für die Schauspieler und ihr Gefolge von Statisten, geschweige 
denn für ein Zusammenspiel von Schauspielern und Chor. 

Das Proskenion ist alter auch zu hoch, um die .Meinung zu erlauben, dass 
der Chor in der Orchestra, die Schauspieler oben gespielt hätten. Im IV. Ab- 
schnitt haben wir auf die zahlreichen Auftritte hingewiesen, in denen Chor und 
Schauspieler offenbar auf demselben Boden stehen; in allen diesen Fällen müss- 
ten entweder die Choreuten über die etwa zwanzigstufige Treppe hinauf oder die 
Schauspieler herabgestiegen sein. Dass dadurch die Handlung in gröbster Weise 
aufgehalten, die Illusion in lacherlicher Art zerstört worden wäre, kann man nicht 
in Abrede stellen. Überdies hat es nachgewiesener Massen an der Aussenscitc 
des Vitruvischen Proskenion keine ständige Verbindungstreppe gegeben, der ganze 
Aufbau schliesst auch die Meinung aus, dass eine provisorische Treppe angelegt 
worden sei. Wenn aber die Auffuhrung eines klassischen Dramas auf dem Vi- 
truvischen Proskenion selbst bei dem Vorhandensein einer Treppe auf fast unüber- 
windliche Schwierigkeiten gestossen wäre, so ist sie ohne eine solche Treppe 
natürlich völlig unmöglich. 

Da die Schwierigkeiten, welche aus der Höhe des Proskenion erwachsen, am 
meisten in die Augen springen, so hat man sich bemüht, sie durch die Annahme 
herabzumindern, dass der Chor nicht auf dem Orchestrabodcn selbst, sondern 
auf einem Gerüst, das etwa die halbe Höhe des Proskenion hatte, auf- 
getreten sei Wieseler, Über die Thymele des griech. Theaters, Göttingen 1847, vgl. 
A. Müller, S. 129). Aber diese Hypothese schafft in Wirklichkeit nur noch neue 
Unzulänglichkeiten, während sie die aus der Schmalheit des Proskenion entstehen- 
den Bedenken ungehoben lässt. Wenn man glaubte, sie durch Berufung auf äus- 
sere Zeugnisse stützen zu können, indem man den Ausdruck b\)\U'i.r, für den Namen 
dieses Chorgerüstes erklärte, so ist dies durchaus hinfällig. In der Geschichte 
des Wortes tvuiXifr wie sie S. 279 dargelegt wurde, ist für eine solche Bedeutung 
keine Stelle. Wenn Pollux (bjilXq als 3*!l** oder ^ufis; erklärt, so meint er damit 
einen «Altar mit Standplatz» oder eine Trittstufe, und wenn Suidas die Orchestra 
beschreibt als toxq« ix «tvfJuiv lyun %i tiaso;, so hat er die römische Bühne vor 
Augen (S. 278 . 

Dagegen lässt sich durch einfache technische Erwägungen die Unmöglich- 
keit dieser Annahme erweisen. Iis ist klar, dass die Art und Weise, wie der Boden 
in der Orchestra zugerichtet ist, den Zweck hat, ihn als Tanzboden geeignet zu 
machen, und selbstverständlich sind die Reigentänze des Chores, so gut wie die 
Volkstänze im heutigen Griechenland, auf geglättetem Erdboden, nicht aber auf 
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dem Dielenboden eines hohlen Gerüstes ausgeführt worden, auf welchem das 
Gepolter der Schritte den Gesang übertönt haben würde. Um das Zusammen- 
spiel der Schauspieler und Choreuten zu ermöglichen, wäre aber auch bei dem 
Vorhandensein eines Chorgerüstes eine Verbindungstreppe mit dem Dache des 
Proskcnion notwendig gewesen, die aber, wie wir vorhin sahen, in der Architektur 
fies Proskenion ebenso wenig vorgesehen ist, wie die Anlage eines Podiums, »las 
die untere Hälfte der Proskenienwand verdecken würde. 

Noch weniger vorteilhaft wäre aber ein solches Chorgerüst für die Zuschauer 
gewesen, da, abgesehen von dem unschönen Aussehen des grossen Bretterge- 
rüstes, der Ausblick auf das Proskenion gerade für die vornehmsten, in den 
untersten Reihen sitzenden Zuschauer dadurch stark beeinträchtigt worden wäre. 
Wenn aber die Höhe des Proskenion der einzige Grund für die Anlage einer 
Zwischenbühne war, warum hätte man nicht lieber das Proskenion entsprechend 
niedriger gemacht, den Chor aber auf dem Orchestrabodcn belassen und so auf 
bequemere Weise den gewünschten Höhenunterschied zwischen dem Standplatz 
des Chores und der Schauspieler gewonnen ? 

Diese Beweisgründe sind so einleuchtend, dass heute wohl kaum noch je- 
mand an eine solche « Zwischenbühne » glaubt. Mit ihr schwindet aber auch der 
letzte Ausweg, um die Aufführung von Dramen mit Chören auf dem hohen Pro- 
skenion des Vitruv möglich zu machen. 

Die Anhänger des Bühnenspicls haben neuerdings die Vitruv-Stclle für die äl- 
tere Zeit preisgegeben und dafür auf Grund anderer Frwägungcn eine niedrige 
Bühne als Spielplatz der klassischen Dramen angenommen, über deren Höhe und 
Gestalt sie freilich sehr verschiedener Meinung sind. 

Nachdem zuerst Haigh The Attic theatre, S. 1 58) und E. Gardner (Journal 
of I .eil. Stud. XI, 1 890, S. 294 und Kxcav. at Megalopolis, S. 99) eine niedrige 
griechische Bühne angenommen hatten, sind später Weissmann in seiner Disser- 
tation und in den Jahrbüchern für Philologie, 1895, S. 678) und Christ ebenda 
1894, S. 160 f. 1 für sie eingetreten, und neuerdings hat auch Bcthc (Prolego. 
mena, S. 204 f.) für die Zeit nach 426 eine niedrige Bühne nachzuweisen versucht. 

Bevor wir die für diese Hypothese angeführten Beweise einzeln besprechen, 
müssen wir im Allgemeinen betonen, dass keine einzige ausdrückliche Nachricht 
der alten Literatur als Stütze für eine niedrige Bühne von irgend einer Form an- 
geführt werden kann. Ks giebt nur einen einzigen alten Schriftsteller, der eine 
bestimmte Angabc über die vermeintliche griechische Bühne und ihre Höhe über- 
liefert, nämlich Vitruv. Wer dessen Angaben für eine Neuerung der jüngeren 
Zeit erklärt, der muss zu begründen suchen, weshalb jene niedrige Buhne zur 
Zeit Vitruvs IO — 12 Fuss hoch gemacht wurde. Man hat nun in der That gesagt, 
dass vom IV. Jahrhundert ab eine Verbindung zwischen dem Standplatz der 
Schauspieler und dem des Chores nicht mehr erforderlich gewesen sei, weil der 
Chor seit dem Ende des V. Jahrhunderts allmählich zurückgetreten und schliess- 
lich ganz in Fortfall gekommen sei. Aber einerseits ist diese Ansicht über den 
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Chor der jüngeren Tragödie und Komödie sehr anfechtbar { s. o. S. 258), und 
andrerseits würde das Verschwinden des Chores zwar eine Änderung in dem 
Standplatze der Schauspieler als möglich, aber durchaus nicht als wünschens- 
wert oder gar notwendig erscheinen lassen. Es ist nicht zu verstehen, warum 
nach dem Fortfall des Chores der alte gute Standplatz der Schauspieler, der 
in und neben der Orchcstra unmittelbar vor der Skene lag, verlassen und dafür 
eine ausserhalb der Orchcstra liegende, hohe und schmale, im höchsten Grade 
unbequeme und unpraktische Bühne als Spielplatz gewählt werden musste. Indem 
man den Angaben Vitruvs jede Gültigkeit für die ältere Zeit abspricht und eine 
ganz anders gestaltete ältere Bühne annimmt, hat man seinen eigenen Unter- 
suchungen das sicherste Fundament entzogen. 

Als Beweise für das Vorhandensein der niedrigen Bühne dienen zuerst die 
S. 188 eingehend besprochenen Stellen der alten Dramen, in denen einzelne 
Schauspieler oder die Chorcuten sagen, dass sie emporsteigen, oder sogar über 
den steilen Weg klagen, den sie zurückzulegen haben. Wir wollen hier nicht die 
Frage erörtern, ob die Illusion wirklich erfordert, dass die betreffenden Personen 
vor den Augen der Zuschauer eine Höhe erklimmen. Denn selbst wenn wir das 
zugeben und annehmen, dass in jenen Stücken eine teilweise Erhöhung des Spiel- 
platzes oder des Hintergrundes (z. B. bei einer Höhle oder einem Burgthore) 
vorausgesetzt und zu Zwecken der Handlung benutzt wird, darf man dann daraus 
etwa folgern, dass die Erhöhung auch dort vorhanden war, wo sie in der Hand- 
lung des Dramas nicht nur ohne Bedeutung, sondern für das Spiel sogar hinder- 
lich war? Oder ergiebt sich daraus nicht vielmehr, dass eine conventionellc Bühne 
für gewöhnlich nicht vorhanden gewesen sein kann? 

Andere innere Widersprüche ergeben sich bei der von Weissmann und Christ 
vertretenen Annahme, dass nicht nur der Platz der Schauspieler dicht vor der 
Skene, sondern auch der Platz des Chors erhöht gewesen sei. Einen wie gros- 
sen Teil der Orchcstra die Bühne in diesem Falle einnehmen soll, wird nicht 
genau angegeben. Umfasst sie nur einen kleinen Teil des Orchestrakreises, so 
ist der schöne runde Tanzplatz als solcher zerstört, und man besitzt dafür zwei, 
in verschiedener Höhe liegende, kleine Platze, die beide als Tanzplätze nicht 
mehr zu gebrauchen sind, eine überflüssige und widersinnige Einrichtung. Nimmt 
sie aber fast die ganze Orchestra ein, so ist zwar der obere Platz gross ge- 
nug, um als Tanzplatz für die Chöre jeder Art zu dienen, aber zu welchem 
Zweck ist dann der kleine untere Platz ü!>erhaupt vorhanden ? Etwa damit dort 
eine Rampe angelegt und das Ersteigen derselben durch den Chor den Zuschauern 
gezeigt werden konnte? Ausserdem sprechen gegen einen solchen erhöhten Tanz- 
platz die oben gegen das «Thymele» genannte Gerüst vorgebrachten Beweise. 

Nicht besser wird die Sache durch die kleine Änderung, mit der Bethe (Pro- 
legomena, S. 204 — 229) jüngst eine Bühne für das letzte Viertel des V. Jahr- 
hunderts empfohlen hat. Auch er denkt sich die Bühne gross genug, um in ein- 
zelnen Fällen den Chor aufzunehmen, behält aber daneben den unteren Orchestra- 
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kreis als gewöhnlichen Standplatz der Chöre bei. Obwohl beide Spielplätze 
nach seiner Meinung nur durch «wenige breite Stufen» getrennt sind, sollen die 
Chorcutcn beim Hinaufsteigen von dem einen zum anderen Platze über die Be- 
schwerde des Anstieges klagen ! Entweder die Bühne hatte eine beträchtliche 
Höhe, dann war ein freier bequemer Verkehr zwischen den Schauspielern und 
dem Chor, wie ihn noch die jüngsten der erhaltenen Dramen voraussetzen, nicht 
möglich. Oder die Bühne hatte nur «einige breit vorgelagerte Stufen», dann 
war ein Klagen über die Beschwerden des Anstieges einfach lächerlich. Hält man 
es wirklich für möglich, dass Euripides das Frsteigen einiger, den Spielplatz in 
zwei Teile zerlegender Stufen mit dem Besteigen der thebanischen Akropolis 
oder der Felshöhe von Delphi vergleichen konnte ? 

Ebensowenig wie aus jenen Stellen der Tragödien kann aus den aristopha- 
nischen Versen, in denen äva5afvetv und xata5atvf.iv mit Rücksicht auf die Bewe- 
gungen der Schauspieler gesagt wird, das Vorhandensein einer ständigen Bühne 
gefolgert werden, wie schon oben S. 1X9 dargethan worden ist. Auch darauf ist 
schon hingewiesen, dass die in den Dramen benutzten Maschinen weder einen 
Schnürboden noch eine Unterbühne erfordern, und dass daher aus diesen Ma- 
schinen nicht auf eine erhöhte Bühne geschlossen werden darf. 

Noch weniger als aus der Beschaffenheit der Dramen lässt sich aber aus an- 
derweitigen geschichtlichen Zeugnissen ein Beweisgrund für die Bühne entnehmen. 

So hat man gewissermassen einen Vorläufer der Bühne in einigen Nach- 
richten zu finden geglaubt, die von den Anfängen der Tragödie handeln. Pol- 
lux (IV, 123) berichtet: iXtb; 8' ^v Tpaist^a apy.ata, i$ r,v xpb ÖisstJs? tt; ti; äva- 
6ä; TJt; yspvj-xU äiuxptvaTS. Der Name iXti;, Wursttisch, ist gewiss einer Ko- 
mödie entlehnt, in der ein ßfj^a, ein aus Holz gezimmerter Tritt oder ein Opfer- 
tisch scherzhaft als iXsb; bezeichnet war (vgl. Hiller, Rhein. Mus. XXXIX, 329 . 
Wir ersehen aus Aristophancs (Eq. 169), dass man unter Umständen wirklich 
den Wursttisch als erhöhten Standplatz benutzen konnte. Ihrem Wesen nach 
deckt sich die Nachricht des Bollux mit einer von anderen Grammatikern über 
die Oujxi'XTj gegebenen Notiz, z. B. Etym. m. 45S, 30 : tpäs^a J,v, kf Sstüts; 
ev tsT; ävpst; ^Jsv, (i^u xa;iv Xa53-j3Tj; TpaywJiaj. 

Diese Berichte über Aufführungen aus der Zeit vor Thcspis beruhen na- 
türlich nicht auf gleichzeitiger Überlieferung, sondern sind durch Rückschlüsse 
gewonnen. Da man die Tragödie als eine Weiterentwicklung des Dithyrambos 
betrachtete, so licss man in den ältesten Tragödien den i^apyuv des Chors dort 
seinen Platz haben, wo ihn der Flötenspieler des Dithyrambenchors und der 
Einzclsangcr der musischen Agonc hatte, nämlich auf oder neben der Thymclc. 
Die als 8u[xfXr ( bezeichnete ipaseSa können wir uns entweder als einen wirklichen 
Opfertisch denken oder als ein niedriges aus Holz hergestelltes Bona. Wie sehr 
ein solcher Tritt einem niedrigen Tische gleichen konnte, mag das in Figur 86 
wiedcrgcgcbcnc Bild einer panathenäischen Vase des Bonner Museums zeigen 
(s. Bonner Studien f. R. Kckule, S. 247). Die antiken, im täglichen Leben benutz- 
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ten Tische waren immer sehr niedrig, und das Bema der Musiker überstieg nach 
dem Ausweise zahlreicher Vascnbildcr kaum je die Höhe von einem Fuss. Die 
Grammatiker haben sich also von den ältesten Tragödienaufführungen ia- 
ijiv XzSsüar,; xpx^l 1 .*;) ein Bild nach dem Muster der musischen Agonc gemacht 
und vermutlich mit Recht vorausgesetzt, dass der Einzclsänger oder Sprecher, 
wenn er sich an den Chor wandte, ein niedriges Bema bestieg. Für die Zeit 
der entwickelten Tragödie beweisen die betreffenden Zeugnisse also nichts und 
dürfen daher durchaus nicht für das Vorhandensein einer wirklichen überhöhten 
Bühne geltend gemacht werden. 

Nicht beweiskräftiger als diese Grammatikernachrichten ist die S. 303 behan- 
delte Stelle des I'laton, in welcher der Standplatz des Agathon und seiner Schau- 
spieler als ;xp'8a; bezeichnet wird. Selbst wenn der geschilderte Vorgang sich 




Figur 86. Flötenspieler um! Singer auf einem Bema. 



nicht im Odcion, sondern im Dionysos-Theater abgespielt hätte, würde er eher ge- 
gen, als für eine Bühne spreche«, denn ein solches provisorisches Gerüst konnte 
nur dann notwendig sein, wenn es eine ständige Bühne nicht gab ; in solcher 
Weise haben auch schon tlie alten Erklärer die Stelle des Piaton aufgefasst. 

Dass auch aus den Ausdrücken äsi sxijvf,; und int ffxrjvfj; die Existenz einer 
Bühne nicht erschlossen werden kann, ist S. 284 dargelegt worden. Es ergiebt 
sich aus dem dort Gesagten auch, dass die Worte des PotluX, i, |*iv sxijv»; Oss- 
xpiTÜW ßiM, II hpyi,n:px "3 y.spiS, nicht etwa, wie man immer noch lesen kann, 
heissen können : t die Bühne ist den Schauspielern zu eigen, die Orchestra dem 
Chor » ; denn sxyjvt; ist hier schon wegen des daneben genannten Logeion in sei- 
ner gewöhnlichen Bedeutung als Schauspielhaus aufzufassen. Das Spiclhaus ist 
aber wirklich den Schauspielern zu eigen, weil sie darin wohnen, von dort heraus- 
treten und in seiner unmittelbaren Nähe sich aulhalten. Im Gegensatz dazu darf 
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die Ürchestra als der übliche Ort des Chores bezeichnet werden, wobei es übri- 
gens fraglich bleibt, ob Pollux bei diesen Worten an den dramatischen Chor 
dachte, oder nicht vielmehr an den lyrischen, so dass er ffxr ( vij (üxsxpitai) und 
öpy^Ttpa '-/spb?) einander so gegenüber stellte, wie sonst <rxr,vr, (Dramatik) und 
Oj(a£Xt; (Musik im weitesten Sinne; einander entgegengesetzt werden. 

Es bleiben noch die angeblichen Zeugnisse über eine Verbindungstreppe von 
Orchestra und Bühne zu besprechen. Dass Athenaeus Mcchanicus. wenn er xXi- 
JJ.2XUV yevr, sapasAT,5w fvsi$ cv t:!; Otirpsi; itpo; Ta spsjxfjvta tjT; üiisxpita!? 

erwähnt p. 29, VVescher , nicht von einer bequemen Bühncntrcppe, sondern von 
Leitern spricht, die auf das Dach oder in das Obergeschoss des Froskenion führen, 
ist S. 293 dargethan worden Nicht anders wird aber die Stelle des Pol lux IV, 127 
zu verstehen sein : eIjj/.Oivts; 2s xata tf.v ip-/f ( aTpav fall ttjv jxr^f.v ävaiatvstxji Siä 
xXtjjiäxuv' rij? Ii xX(;j.axc; si $a9jx:! xXiiAaxTiJpij xaXsüviat. Wie so häufig hat Pollux 
auch hier eine Nachricht, die sich auf einen bestimmten Einzelfall bezieht, in die 
Form eines allgemein gültigen Satzes gekleidet. Es ist richtig, dass sie, wenn die 
Umstände es erheischen, über Leiterstufen x)uu.axT*;pit) auf das Skenengebäudc 
hinaufsteigen. Aber man darf aus der allgemeinen Formulirung nicht folgern, dass 
die Schauspieler jedesmal, so oft sie auftreten, auf die Skene hinaufsteigen müssen. 

Fälle, in denen die Schauspieler über Leitern oder Treppen in den Ober- 
stock gelangen müssen, sind in den erhaltenen Dramen zahlreich. Denn überall, 
wo die Götter in der Höhe oder menschliche Personen auf «lern Dache des Hauses 
erscheinen, müssen sie eine hinter dem Proskenion angebrachte Treppe benutzt 
haben. Aber auch der Fall, dass an die Vorderseite des Proskenion eine Leiter 
gelehnt werden musste, mag nicht selten gewesen sein, vgl. Arist. Nub. i486, 
Eurip. Bacch. 1212, Iph. Taur. 96; und dass auch in der jüngeren Komödie solche 
Leitern bei dem Besuche der Geliebten gelegentlich eine Rolle spielten, dürfen 
wir vielleicht aus den auf unteritalischen Vascnbildern dargestellten Auftritten 
der Phlyakenspielc schliesscn (vgl. S. 3 1 4). Bei der unübersichtlichen Art, mit der 
die Theaternachrichten im Onomastikon des Pollux zusammengestellt sind, mag 
übrigens auch die Möglichkeit offengehalten werden, dass Pollux an die Treppe 
der römischen Bühne dachte und so das ihm geläufige römische Bühnenspiel mit 
einer ihm in älteren Quellen vorliegenden Angabe, wonach die Schauspieler 
durch die Orchestra einträten, in Übereinstimmung zu bringen versucht hat. Dass 
bei den einfacheren Bühnen, wie sie auf den Phlyakcnvasen dargestellt sind, die 
Schauspieler beim Fehlen seitlicher Zugänge zuweilen von vorne auf Treppen die 
Bühne erstiegen, kann vielleicht Pollux bekannt gewesen sein 1 vgl. S. 325 ':. 

Eine Treppe (x*/vtu.a; wird auch in den Thcatcrinschriften von Delos (Bull, 
hell. XVIII, 163, vom Jahre 274) erwähnt, doch wissen wir nicht sicher, von welcher 
Art und wo sie angebracht war. Die Verbindung mit der i=ürrpa legt die Ver- 
mutung nahe, dass es eine innere, zu einem Balkon führende Treppe war. 

Schliesslich ist noch ein spätes literarisches Zeugnis zuweilen für das Vor- 
handensein einer Bühne in der vorrömischen Zeit geltend gemacht worden, näm- 



Digitized by Google 



34^ VII. Abschnitt- Die llühoenfragc. 



lieh die Worte des Horaz ad Pis. 278: Aesckylus .. . modicis instravit pulpita tignis. 
Selbst wenn wir von der S. 32 angedeuteten Möglichkeit abschen, dass pulpitum 
hier nicht in der gewöhnlichen Bedeutung von Bühne oder Podium gebraucht sei. 
sondern als Übersetzung von uxrjvt; das Spielhaus bedeutet, so wird doch nie- 
mand, wenn er die anderen von Horaz erzählten ätiologischen Märchen berück- 
sichtigt, diesen Versen einen geschichtlichen Wert beimessen. Wer so wie Horaz, 
und wie wir heute, eine Bühne als selbstverständlich für jedes Theaterspiel vor- 
aussetzt, der denkt natürlich, dass die stattliche Bühne der römischen Zeit all- 
mählich herangewachsen sei aus bescheideneren Bühnen der älteren Zeit, und da 
man von Thespis erzählte, dass er von einem Karren herab seine Spiele aufge- 
führt habe, so musstc wohl Aischylos der erste gewesen sein, der eine feste Stätte 
für das « Bühnenspiel » schuf. 

Neben den literarischen pflegt man noch einige Gründe technischer Art 
anzuführen, um das Vorhandensein einer erhöhten Bühne für die Schauspieler not- 
wendig oder wenigstens vorteilhaft erscheinen zu lassen. 

Erstens behauptet man, dass die auf einer Bühne auftretenden Personen 
besser gesehen werden können, als dir in der Orchestra sich aufhaltenden. Für 
das griechische Theater mit seinem aufsteigenden Sitzraumc ist dies aber nicht 
der Fall, wie wir weiter unten ausführlich beweisen werden. 

Sodann pflegt man zu sagen, der Chor würde die Schauspieler verdeckt 
und so den Augen der Zuschauer entzogen haben. Auf wie schwachen Füssen 
diese Behauptung steht, sollte jeder wissen, der nur einmal in einem ansteigenden 
Sitzraume 1. B in einem Circus) auf eine grössere Anzahl handelnder Personen 
hinabgeschaut hat. Um das in einem Bilde anschaulich zu machen, ist auf Tafel XII 
eine sehr lehrreiche Photographic wiedergegeben, die wir vor Kurzem im Theater 
von Krctria gemacht haben. Die mehr als 50 Personen, die sich in der Orchestra 
befinden, sind alle vorzüglich zu übersehen, jede einzelne Gruppe hebt sich deut- 
lich von der anderen ab, und dabei werden die Personen nicht etwa, wie man 
vielfach glaubt, in starker Verkürzung von oben gesehen, sondern man merkt 
kaum, dass der Standpunkt, von dem die Aufnahme gemacht ist, etwa IO" über 
der Orchestra liegt. Im antiken, nur sanft ansteigenden Theater sah man die in 
der Orchestra befindlichen Personen niemals in so starker Verkürzung, wie von 
sehr vielen Plätzen unserer Theater, vielmehr war der Winkel, unter dem solche 
Personen gesehen wurden, selbst für die höchsten Sitze immer noch kleiner als 
der Neigungswinkel des Sitzraumes. Ausserdem darf man nicht vergessen, dass 
die antiken Schauspieler sich durch ihre Kleidung, ihre Maske und in der Tra- 
gödie auch durch ihren Kothurn von den einfach und ziemlich gleichmässig ge- 
kleideten Choreuten deutlich abhoben. Was hatte dies alles für einen Zweck 
gehabt, wenn die Schauspieler schon räumlich von dem Chor getrennt gewesen 
wären ? Befanden sie sich aber alle auf demselben Boden, so konnten auch kleine 
Unterschiede in der Grösse, wie sie durch Kothurn und Maske erreicht wurden, 
von grosser Wirkung sein (vgl. S. 179). 
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Als weiterer Grund für die Erhöhung des Spielplatzes ist neuerdings das 
ästhetische Bedürfnis nach einem unteren Abschlüsse desselben genannt worden 
(Bcthe, S. 220). Da der Spielplatz seitlich und oben abgeschlossen gewesen sei, 
habe «das ästhetische Bedürfnis» auch < einen unteren Abschluss gebieterisch ge- 
fordert». Nun ist es zunächst nicht richtig, dass der Spielplatz üben abgeschlos- 
sen war; denn einen Schnürboden, also einen oberen Abschluss des Spielplatzes 
hat das griechische Theater niemals gehabt. Aber auch der seitliche Abschluss 
ist durchaus kein vollständiger gewesen, denn wenn auch der Platz zwischen den 
Paraskenien nicht immer ganz von den Schmuckbauten des Hintergrundes ein- 
genommen wurde, und daher zum Teil mit als Spielplatz diente, so war doch 
der Hauptspielplatz der unmittelbar vor der Skene gelegene Teil der Orchcstra, 
deren Kreislinie gerade deshalb fast in keinem Theater ( die einzige Ausnahme 
bildet das Theater von Epidauros) vor der Skene sichtbar gewesen ist. Also 
hätte höchstens der hintere Teil des Spielplatzes durch die Paraskenien einen 
seitlichen Abschluss erhalten. Daran ändert sich nichts, wenn wir für die An- 
fangsscenen einiger Dramen des V. Jahrhunderts einen Vorhang annehmen, denn 
ein solcher sollte nicht den ganzen Spielplatz abschliessen, sondern war ent- 
weder nur zwischen den Säulen des eine Vorhalle bildenden Proskenion oder zwi- 
schen den vorspringenden Paraskenien ausgespannt vgl. S. 253). Sobald er ent- 
fernt war, konnten die Schauspieler, ebenso wie es heute auf unseren Bühnen oft 
geschieht, weiter vortreten auf den eigentlichen Spielplatz. 

Aber selbst wenn der seitliche Abschluss des Platzes ein vollständigerer 
wäre, als er in Wirklichkeit gewesen ist, so war dadurch noch keineswegs ein 
unterer Abschluss bedingt. Das ästhetische Gefühl musste es unseres Erachtens 
vielmehr streng verbieten, den grossen und einheitlichen Spielplatz durch Stufen 
in zwei Teile von verschiedener Höhe zu zerlegen, in Teile, die äusserlich ge- 
schieden waren, obwohl sie innerlich ein Ganzes bildeten. 

Dass endlich die aus den erhaltenen Denkmälern abgeleiteten Beweis- 
gründe für eine erhöhte Bühne ebenso wenig stichhaltig sind, wie die aus all- 
gemeinen Erwägungen geflossenen, geht aus unseren Darlegungen im I., II. und 
VI. Abschnitt hervor. Dass der Nachweis einer griechischen Bühne im Theater 
von Mcgalopolis sich auf irrtümliche Voraussetzungen stützt, ist S. 142 gezeigt 
worden, und dass die Bühnen auf untcritalischen Vasenbildern aus den beson- 
deren Theaterverhältnissen Italiens zu erklären sind, und mit dem Theater Grie- 
chenlands und dem chorischen Drama nichts zu thun haben, ist S. 326 aus- 
einandergesetzt. 

Damit dürften die wichtigsten Beweise, die für das Vorhandensein einer 
griechischen Bühne angeführt zu werden pflegen, besprochen und widerlegt sein. 
Weder die Dramen des V. und IV. Jahrhunderts, noch die übrige alte Litera- 
tur, weder die erhaltenen Monumente, noch die Abbildungen antiker Theater, 
weder optische noch ästhetische Grunde halben zu ihren Gunsten ausgesagt. Wir 
sind daher zu dem Schlüsse berechtigt, dass ihr Vorhandensein nicht erwiesen ist. 
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B. Gründe gegen die Bühne. 



Wir brauchen uns mit diesem Ergebnisse nicht zu begnügen. Neben der 
Widerlegung der Grunde, welche man zu Gunsten einer griechischen Bühne an- 
zuführen pflegt, können wir noch zahlreiche Beweise beibringen, die mittelbar 
oder unmittelbar gegen eine Buhne entscheiden. 

Zeugen ersten Ranges gegen das Vorhandensein einer Buhne im griechi- 
schen Theater sind zunächst die alten Dramen selbst. Ihre Aussagen sind 
im IV. Abschnitt eingehend dargelegt und für die Bühnenfrage verwertet worden. 
Die Spielcrfordernisse aller erhaltenen Dramen lehren auf's Deutlichste, dass 
keine Trennung zwischen dem Chor und den Schauspielern vorhanden war, dass 
vielmehr beide auf demselben Platze spielten, nämlich auf der alten Orchestra, 
die von der Skenc, den beiden Parodoi und den Sitzen der Zuschauer umge- 
ben war. Man braucht nur irgend eines der alten Dramen durchzulesen, und 
Wird alsbald Stellen finden, welche laut gegen das Vorhandensein einer Bühne 
reden. Die Aussagen der als Zeugen aufgerufenen antiken Dramen sind in der 
That so klar und übereinstimmend, dass man sich nur darüber wundern muss, wie 
ihr Zeugnis so lange missverstanden werden konnte. 

Ähnlich steht es um die übrige literarische Überlieferung. Ausdruckliche 
Angaben darüber, dass im griechischen Theater keine Bühne vorhanden war, 
besitzen wir allerdings nicht. Wie hätten auch die älteren griechischen Schrift- 
steller dazu kommen sollen, ausdrücklich zu sagen, dass es keine besondere Schau- 
spielerbühne gäbe? Der Gedanke, dass Chor und Schauspieler durch die Hohe 
einer Bühne von einander getrennt sein könnten, ist ihnen überhaupt nicht ge- 
kommen. Erst die späteren Schriftsteller, denen römische Theater mit Bühnen 
bekannt waren, hätten auf die Veränderung hinweisen können ; und thatsächlich 
lassen sich auch einige Nachrichten beibringen, welche direkt oder indirekt sagen, 
dass es früher keine Bühne gegeben habe. So lesen wir z. B. bei Timaeus s. v- 
:xpi£a; : l«|UXt] y*P 9»8fxu t». Da tapufXq hier die römische Bühne bezeichnet 
(vgl. oben S. 280 , so ist hier ausdrücklich gesagt, dass es eine Zeit gab, in der 
noch keine Bühne vorhanden war. Mehrere späte Schriftsteller uberliefern uns 
ferner die Angabe, dass das römische Logeion früher den Namen Orchestra 
gefuhrt habe vgl. S. 277). Bisher versuchte man dies durch eine in später Zeit 
erfolgte Verwirrung der Namen zu erklären (vgl. Christ, Jahrb. Tür class. Pin- 
iol. lSya, S. 33), musste es aber als besonders auffallend anerkennen, dass Or- 
chestra als der ältere, I.ogcton als der jüngere Name bezeichnet wurde. Nach 
unserer Auffassung von der Lntwickclung des Theaters ist jene Angabc aber 
nicht nur richtig, sondern darf als Beleg dafür gelten, dass die Buhne ursprüng- 
lich thatsächlich ein Teil der Orchestra war. 

Aus anderen Nachrichten ergiebt sich sodann, dass auch die späteren Schrift- 
steller an ein getrenntes Spiel der Schauspieler und des Chores in den alten 
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Dramen gar nicht gedacht haben. So bemerkt der Scholiast zu Aesch. Prom. 28: 
Taöta Ii fajiv !ii j*K)-/av?J; aspsJsvsiijjiivai : irossv vip xäfuOiv BkftXfyegtai tw e?' 
•r|/:uj. Der Scholiast zu Soph. Ai. 866 wtisste noch nicht, wie es die heutigen 
Erklärer zu wissen meinen, dass nur Tckmcssa den Leichnam finden könne, weil 
sie sich allein auf der Bühne befinde, sondern er denkt sich Chor und Schau- 
spieler offenbar auf gleichem Hoden, wenn er sagt : si äsb -/spiö spsiastv wssip ix 
Jia^ipwv riitwv x»t' iXXrjv xat iXXijv iijjSsv, ?Kjt5i3vT£i xbv Atavia xal Ttxpcosa c; 
aXXwv, ijti; xat spüiij isiTtrp/ävii iw irTfi^aTt. Auch bei den Worten des Philo- 
kleon (Arist. Vcsp. 1 342 ) : ivä5aiv£ 3e3ps, hat zwar der Scholiast auch gedacht, 
Philokieon stehe auf einer Erhöhung, aber wenn er sagt : ist itvc; jjitTtiipou 4 
Y^pwv IfMTttC spcixaXehat ti;v iiatpa», so hat ihm offenbar die Vorstellung von 
einer Schauspielerbühnc vollkommen fern gelegen. Und ebensowenig ist der Scho- 
liast, der Soph. Oed. Col. 164 (soXXi xfXrjOs« ipstüci) erläuterte, auf den Gedan- 
ken der heutigen Gelehrten gekommen, dass mit der weiten Entfernung, die 
den Chor von den Schauspielern trennt, eine Bühne gemeint sei, wenn er sagt : 
ssXXV, iuttv V; 43b? V) iia/wpfjsyaä at t/üjhüv' S«? yäp vs»?v, ü; cti sippwOiv spss^wvsy- 
atv aitsv, p4| 2uväw,cvei isiSiJvai tü lis«, xal TaDTa eissvTwv xaiä juxpbv 4 Oiüuou; 
sp:£p-/£Tat, xal TaraTai tossep iv tc7> oj3w tjü -/wpiou. 

Können wir hiernach auch keinen antiken Schriftsteller namhaft machen» 
der ausdrücklich berichtet, dass Schauspieler und Chor auf demselben Platz ge 
spielt haben, so besitzen wir andrerseits auch keine einzige Nachricht, die gegen 
ein gemeinsames Spiel Zeugnis ablegt, denn dass auch Vitruv, obwohl er von einer 
griechischen Bühne spricht, keineswegs sagt, dass die Schauspieler oben, der Chor 
aber unten in tlcr Orchestra gespielt habe, wurde schon oben (S. 169) gesagt 
und ist auch von anderer Seite betont worden (vgl. Bethc, S. 263). Von dem dra- 
matischen Chor spricht Vitruv nicht, sondern von den Tcchnitcn der verschie- 
densten Art, wie sie in den griechischen Theatern aufzutreten pflegten. Alle 
Nachrichten der alten Schriftsteller lassen sich, wie die früheren Abschnitte ge- 
zeigt haben, mit dem gemeinsamen und auf dem gleichen Boden stattfindenden 
Spiele von Schauspielern und Choreuten ausnahmslos in Einklang bringen. 

Ist es aber überhaupt wahrscheinlich, dass im griechischen Theater ein räum- 
lich getrenntes Spiel der Schauspieler und des Chores, sei es vom Anfange oder 
vom Ende des V. Jahrhunderts an, stattgefunden habe, ohne dass in der griechi- 
schen Literatur irgend welche sicheren Angaben oder auch nur klare Andeutungen 
einer solchen wesentlichen Einrichtung zu finden sind ? Ist es ferner nicht auf- 
fallend, dass die ältere griechische Literatur kein Wort für diese vermeintliche 
Bülme hat, und dass für den Platz, an dem der Schauspieler stand und von dem 
er sprach, die Bezeichnungen ist <rx»;vf!; und äsb axr,vf t i (nicht aber etwa est Xo- 
ytfou oder äsb ks^v.oj üblich waren? 

Glücklicherweise besitzen wir aber in den erhaltenen Baudenkmälern 
sichere und deutliche Belege für das Nichtvorhandensein einer Bühne. 

Obgleich kein Theater aus der Zeit der grossen Dramatiker mehr erhalten 



Digitized by Google 



35* 



VII. Abschnitt. 



I>ic Llulinenfrage. 



ist, haben wir einerseits in dem athenischen Theater des Lykurg einen Hau, der 
aus der Zeit stammt, als noch die Dramen des V. Jahrhunderts in der alten Weise 
aufgeführt wurden (vgl. Abschnit IV, 3). Und andrerseits besitzen wir zahlreiche 
Bauwerke, welche die etwas jüngere Form des Theaters, den Hau mit festem 
Proskenion, darstellen und derjenigen Zeit angehören, auf die sich die Angaben 
Vitruvs über das griechische Theater zunächst beziehen. 

Heide Arten von Theatern sind noch so gut erhalten, dass sie uns genügende 
Anhaltspunkte liefern sowohl zur Ergänzung ihrer wichtigsten Teile, als auch zur 
Bestimmung der Art und Weise, wie in ihnen gespielt worden ist. Der Bau des 
Lykurg soll uns lehren, dass im IV. Jahrhundert weder eine hohe, noch eine nie- 
drige Bühne vorlianden war, sondern dass die ganze Anlage von Skenc, Proskc- 
nion und Orchestra in allen wesentlichen Punkten mit dem jüngsten hellenistischen 
Theater übereinstimmte. Für dieses hellenistische Theater haben wir sodann zu 
beweisen, dass die Angabe des Vitruv über das Spiel auf dem Proskenion bei den 
Theatern Griechenlands nicht gelten kann. 

Wie das athenische Theater des Lykurg gestaltet war, ist im I. Abschnitt aus- 
fuhrlich dargelegt und aus dem ergänzten Grundrisse auf Tafel IV. zu ersehen. 
Das Skcncngcbäude bestand aus einem grossen Saal mit turinartig vorspringenden 
Paraskcnicn, zwischen denen sich ein Platz von etwa 21"' Länge und 5'" Tiefe 
ausdehnte. Neben diesem Platze lag die kreisrunde Orchestra. Kann nun der 
zwischen Orchestra und Skene befindliche Platz eine Bühne getragen haben 
Zahlreiche Thatsachen zwingen uns, mit einem unbedingten Nein zu antworten. 

Zunächst ist keinerlei Fundament für die Vorderwand einer Bühne erhalten 
und auch niemals vorhanden gewesen. Wäre aber die Buhne eine ständige Ein- 
richtung des Theaters gewesen, so dürfte in dem in vorzüglicher Weise funda- 
mentirten Bau ihr steinerner Unterbau ebensowenig fehlen, wie dies jemals in 
einem römischen Bühnentheater der Fall ist. 

Sodann liegt der Boden im Innern der Skenc nur um einige Ccntimctcr höher 
als der Erdboden der Orchestra. Man hätte also nicht nur aus der Orchestra 
auf die Bühne hinaufsteigen, sondern auch von der letzteren wieder in tlie Skenc 
hinabsteigen müssen. Bei keinem steinernen Bühncntheatcr ist uns eine solche 
Einrichtung bekannt. 

Ferner würde jede niedrige Bühne, welche Höhe sie auch haben mochte, 
nicht nur die Säulen der Skene und der Paraskenien in unschöner Weise unten 
abgeschnitten und dadurch künstlerisch entstellt haben, sondern würde namentlich 
auch die Thürcn der Skenenwand, die wir nach Analogie aller anderen Theater 
annehmen müssen, so durchschnitten haben, dass sie entweder ganz unbenutzbar 
geworden wären, oder wenigstens ihre schönen Verhältnisse verloren hätten. 

Schliesslich — und das sollte allein schon entscheidend sein — kennen wir den 
Bau, der in späterer Zeit als Ersatz für den ursprünglich zwischen den Paraskc- 
nicn vorhandenen Holzbau in Stein errichtet wurde Es ist ein 4<"> hoher Säulen- 
bau, der eine Vorhalle der Skenc, eine steinerne Dekoration vor dem Schau- 
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spielhause bildete. Dass dieser, Proskenion genannte Bau auch in anderen Thea- 
tern ursprünglich aus Holz bestand und erst später in Stein gebaut wurde, haben 
wir an den Theatern von Sikyon (S. 119) und Megalopolis (S. 137) besonders 
schlagend nachweisen können. Solange das Proskenion in den verschiedenen 
Stücken von wechselnder Gestalt war, solange es bald einen Pronaos, bald die 
Vorhalle eines Wohnhauses, bald eine Burgmauer mit Thor und bald eine Grotte 
in einer Felslandschaft darstellte, war ein Platz von 5 m Tiefe nicht zu gross. Erst 
als es gewöhnlich ein Wohnhaus vorzustellen hatte, und deshalb aus Stein errich- 
tet werden konnte, war eine solche Tiefe überflüssig und ist thatsächlich nicht 
nur in Athen, sondern auch in anderen Theatern bedeutend eingeschränkt worden. 

Unter Berücksichtigung der den Platz umgebenden Säulen der Skene und 
der Paraskenien war architektonisch nur ein Einbau von der Höhe eines vollen 
Stockwerkes möglich. Und da nun ein solcher Einbau später sicher vorhanden 
gewesen ist, so spricht das entschieden für die Annahme, dass der Einbau in 
der älteren Zeit die gleiche Höhe gehabt hat. 

Ist aber dieser Einbau, der jetzt in allen ausgegrabenen griechischen Thea- 
tern in Gestalt eines mit Säulen oder Halbsäulcn geschmückten Proskenion nach- 
gewiesen ist, und den auch Vitruv für das griechische Theater vorschreibt, nicht 
doch eine Bühne? Sagt nicht Vitruv ausdrücklich, dass auf der Decke dieses Pro- 
skenion die Schauspieler aufgetreten sind ? 

Die Beantwortung dieser Frage führt uns zu dem zweiten Satze, den wir zu 
beweisen haben, nämlich zu unserer Behauptung, dass Vitruv sich irrt, wenn er 
in dem Proskenion des griechischen Theaters eine Bühne, also den gewöhnlichen 
Standplatz der Schauspieler sieht. Wir wollen zuerst nachweisen, dass das Pro- 
skenion keine Bühne sein kann, und müssen dann zu ermitteln suchen, wie der 
Irrtum Vitruvs entstanden ist. 

Es ist eine einfache, aber gewöhnlich nicht genug beachtete Thatsachc, dass 
eine Bühne für den Schauspieler oder ein erhöhter Standplatz für den Redner 
nur dann notwendig ist, wenn die Zuschauer auf einem ebenen Boden stehen oder 
sitzen. Ist der Zuschauerraum dagegen genügend ansteigend, so ist eine erhöhte 
Bühne nicht nur überflüssig, sondern in gewissen Fällen sogar störend. Auch ist 
die Meinung irrtümlich, dass eine Bühne um so besser sei, je höher sie gemacht 
werde. Einige schematische Zeichnungen Figur 87 — 92) werden jeden von der 
Richtigkeit dieser Sätze überzeugen. 

Zu ihrem besseren Verständnis schicke ich noch einige allgemeine Bemer- 
kungen voraus. Alle sechs Zeichnungen sollen links die Sitze eines Zuschauerrau- 
mes, rechts einen Schauspieler darstellen, der entweder auf dem unteren Boden 
oder auf einer niedrigen Bühne oder aber auf einer hohen Bühne steht. In den 
drei ersten Figuren ist der Zuschauerraum horizontal, in den drei anderen anstei- 
gend angenommen. Um die Zeichnungen möglichst einfach und übersichtlich zu 
machen, sind keine Zuschauer gezeichnet, sondern die oberste Kante der Stuhl- 
lehne als Augenpunkt des dort sitzenden Zuschauers genommen worden; dass 
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das Auge in Wirklichkeit nicht genau dort liegt, ist für die geometrische Beweis- 
führung gleichgültig. Die Entfernung des Schauspielers und der Bühne von der 
ersten Reihe der Zuschauer ist in den Theatern sehr verschieden und in Wirklich- 
keit fast immer grosser als in unseren Zeichnungen. Wenn ich gleichwohl die 
kleine Entfernung gewählt habe, so ist es geschehen, damit die Vorteile und 
Nachteile der einzelnen Anordnungen besser in die Augen fallen. Und es durfte 
geschehen, weil durch eine Vergrösserung der Entfernung zwischen den Zuschau- 
ern und der Bühne die Nachteile irgend einer Anordnung zwar vermindert, aber 
niemals ganz aufgehoben oder gar in Vorteile verwandelt werden können. Es 
ist daher nicht nur zulässig, sondern sogar ratsam, die Entfernung bei einem 
geometrischen Beweise möglichst klein anzunehmen. 



i 



E O C B A 

Figur 87. Horiiontaler Zuschauerraum ohne Bühne. 

Figur 87 zeigt einen horizontalen Sitzraum und einen Schauspieler, der sich 
auf demselben Boden befindet wie die Zuschauer. Die Sehliuien, die von den 
Augen der fünf Zuschauer nach der Brust des Schauspielers gezogen werden, fallen, 
wie aus der Figur hervorgeht, in eine einzige Linie zusammen. Der Zuschauer 
A ist offenbar der einzige, der den ganzen Schauspieler überblicken kann; die 
hinter ihm Sitzenden sehen nach der Zeichnung höchstens den Kopf. In Wirk- 
lichkeit werden aber B bis E, wenn sie genau hinter A sitzen, gar nichts sehen, 
weil das Auge von B etwas tiefer liegt als der oberste Punkt des Kopfes von A; 
die Sehlinie würde über den Kopf des Schauspielere hinweg gehen. Doch dür- 
fen wir diese kleinen Unterschiede unbeachtet lassen. B bis E sehen jedenfalls 
sehr wenig. 




E. o c B A 

l'igur 88. Hoittratalei Zuschauerraum mil niedriger ItUhne. 

In Figur 88 finden wir den Schauspieler auf einer 4 — 5 Fuss hohen Buhne, 
die in der Augenhöhe der Zuschauer liegt. Die Sehlinien bilden jetzt Winkel mit 
einander. Alle Zuschauer sehen daher den .Mann und zwar in voller Gestalt von 
den Füssen bis zum Kopf. Die Hühncnflächc wird von keinem Zuschauer über- 
blickt, weil sie für alle zu einer Linie zusammenschrumpft. Wäre die Bühne etwas 
tiefer als die Augenhöhe der Zuschauer, so wurde zwar letzterer Mangel wenigstens 
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für A gehoben, aber der untere Teil des Mannes würde, soweit er unterhalb der 
horizontalen Aiigenlinie liegt, nur von A, nicht aber von den Zuscbauern B bis 
K gesehen werden. Denken wir uns dagegen die Huhne hoher, so werden zwar 
die Winkel der Sehlinicn etwas grösser, aber auch jetzt wird die Bühnenflächc 
von Niemandem und der Schauspieler nicht in voller Gestalt gesehen. Letzteres 
würde nur dann der Fall sein, wenn er ganz dicht an der Vorderkante der Bühne 
stände. In Figur 89 ist eine solche höhere Bühne von 10—12 Fuss Höhe gezeichnet. 




Figur 89. Horizontaler Zuschauerraum mit hoher Ituhnc. 



Steht der Mann nur etwas vom vorderen Rande entfernt, so sind seine Füssc 
keinem der Zuschauer sichtbar. Ist die Bühne breit und steht er weit zurück, 
so verschwindet sogar fast seine ganze Figur unter der die Vorderkante der 
Bühne streifenden Selilinie des Zuschauers A und ist also für diesen unsichtbar. 
Die anderen Zuschauer werden um so besser sehen, je weiter sie entfernt sitzen ; 
die volle Gestalt des Schauspielers sieht aber Niemand von ihnen. 

Aus diesen Beobachtungen ergiebt sich, dass bei einem horizontalen Sitz- 
raum eine Bühnenhöhe von 4 — 5 Fuss, wenn sie um ein geringes unter der Au- 
genhöhe liegt, die günstigsten Sehverhältnisse liefert. Thatsächlieh haben deshalb 




A 

Figur 90. Ansteigender^ Zuschauerraum ohne Hithne. 



auch fast alle antiken Bühnen, sowohl in den römischen Theatern als auf den 
Vasenbildcrn, ungefähr diese Höhe. Das Mass hatte sich unzweifelhaft schon in 
sehr alter Zeit bei Aufführungen jeder Art als das beste herausgestellt. 

Dass bei einem ansteigenden Zuschauerraum die Sehverhältnisse ganz andere 
sind, zeigen die Figuren 90, 91 und 92, welche den drei vorhergehenden Figuren 
entsprechen. In Abbildung 90 steht der Schauspieler auf dem Boden der Orchc- 
stra, in Figur 91 auf einer niedrigen, in Figur 92 auf einer hohen Bühne. Im ersten 
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Falle sehen alle Zuschauer den Mann in seiner vollen Gestalt ; auch der Spiel- 
platz ist von allen zu überschauen. Nur dann würden sie die Füssc oder den 
unteren Teil des Schauspielers nicht übersehen können, wenn dieser ganz dicht 
an den vorderen Zuschauer heranträte. In den meisten griechischen Theatern ist 
dieser Fall aber durch den Wassercanal oder den Umgang um die Orchcstra 
ausgeschlossen. Steht der Schauspieler dagegen auf einer Bühne, so müssen wir 
unterscheiden zwischen denjenigen Zuschauern, welche unter, und denen, welche 




Figur 91. Ansteigender Zuschauerraum mit niedriger Bühne. 

über der horizontalen Linie der Bühnenfläche sitzen. Die letzteren, also in Figur 91 
die Personen C — E, werden den Schauspieler in voller Gestalt und ebenso gut 
sehen wie die Zuschauer A— E in Figur 90. Denn wenn wir uns die Bühnenfläche 
in Abbildung 91 bis an den Sitz C verlängert und die beiden Sitze A und B ent- 
fernt denken, so haben wir ein bühnenloses Theater wie in Figur 90 vor uns. 

Die beiden Zuschauer A und B in Figur 91 werden beide die ganze Ge- 
stalt des Schauspielers sehen. Da aber für A die Bühnenfläche zu einer Linie 
zusammenschrumpft, ist er nicht im Stande die Tiefe der Bühne und die Ent- 
fernung des Schauspielers von der Vorderkante der Bühne zu erkennen. Er ver- 




Kigur 92. Ansteigender Zuschauerraum mit hoher Buhne. 



mag also bei zwei Schauspielern nicht zu beurteilen, ob sie nebeneinander oder 
schräg hintereinander stehen. Ausserdem sieht er jetzt den Unterkörper des 
Schauspielers besser als den Oberkörper, während in Figur 90 das Umgekehrte 
— offenbar das Bessere — der Fall war. Durch die Erhebung des Schauspielers 
auf eine niedrige Bühne ist also keinerlei Vorteil erreicht; im Gegenteil, die in 
der untersten Reihe sitzenden Zuschauer sehen nicht ganz so gut wie in dem 
bühnenlosen Theater. 



Digitized by Google 



357 



Diese Nachteile vermindern sich, wenn die Bühnenhöhe etwas geringer ist als 
die Augenhöhe des Zuschauers A, weil dann auch dieser den Boden der Bühne 
überschauen kann. Die Nachteile werden dagegen grösser, sobald die Bühne seine 
Augenhöhe übersteigt, d. h. sobald sie höher wird als 4 — 5 Fuss oder rund 
1,00 — 1,50'". In Figur 92 ist eine solche Bühne von 10 — 12 Fuss Höhe gezeich- 
net. Hier werden wieder diejenigen Personen, welche höher sitzen als die obere 
Bühnenfläche, den Schauspieler ebenso gut sehen wie in einem bühncnloscn Thea- 
ter, dessen Orchestrabodcn in der Höhe der Bühne liegt. In unserer Zeichnung 
ist das nur für E und die höher Sitzenden der Fall. Die Zuschauer A, B und C 
aber, deren Augen tiefer liegen als die Bühnenfläche, werden den Schauspieler 
wieder nur dann ganz überblicken, wenn dieser dicht an die Vorderkante der 
Bühne herantritt. Steht er dagegen etwas weiter zurück, was bei einer solchen 
Bühnenhöhe wegen der Gefahr des Hcruntcrfallcns immer der Fall sein wird, 
so werden zwar zunächst nur seine Füssc von A, B und C nicht gesehen wer- 
den, der unsichtbare Teil wird aber zunehmen, je weiter der Schauspieler zurück- 
tritt, bis zuletzt, wie unsere Figur zeigt, fast der ganze Mann unter der Schli- 
nic von A liegt und daher für diesen unsichtbar wird. Augenscheinlich wächst 
also der Nachteil mit der Höhe und Tiefe der Bühne. In den Theatern selbst 
sind, wie schon oben angedeutet wurde, die Seh Verhältnisse allerdings etwas gün- 
stiger, weil der Abstand zwischen A und der Bühne grösser ist, aber auch im 
Theater wird kein Zuschauer der untersten Reihen den Schauspieler ganz sehen. 
Unzweifelhaft ist daher der letztere besser zu sehen, wenn er in der Orchestra, 
als wenn er auf einer 10 — 12 Fuss hohen Bühne steht. 

Die Lehre, die wir aus den Figuren 90 — 92 zu ziehen haben, ist augen- 
scheinlich die, dass alle Zuschauer eines ansteigenden Sitzraumes, wenn wir die 
grössere oder geringere Entfernung von dem Schauspieler unberücksichtigt las- 
sen, den auf dem Orchestraboden stehenden Schauspieler gleich gut sehen kön- 
nen. Stellt man den Schauspieler auf eine Bühne von 4 — 5 Fuss Höhe, so 
ist damit für die oberen Zuschauer kein Vorteil, für die zu unterst Sitzenden 
ein kleiner Nachteil verbunden. Macht man die Bühne noch höher, so wächst 
dieser Nachteil mit der grösseren Höhe, weil alle unterhalb der Bühne Sitzen- 
den von dem oben stehenden Schauspieler nur denjenigen Teil zu sehen ver- 
mögen, der oberhalb der von ihrem Auge durch die Vorderkante der Bühne 
gezogenen Linie liegt. 

Es steht also mathematisch fest, dass in einem horizontalen Sitzraum der 
Schauspieler oder Redner am besten gesehen wird, wenn er auf einer Bühne 
sich befindet, die etwas unter der Augenhöhe der Zuschauer liegt, dass dage- 
gen in einem ansteigenden Theater die geeignetste Stelle für den Schauspieler 
der Boden der Orchestra ist. 

Man wende hiergegen nicht ein, dass unser Beweis nur lür einen einzigen 
Schauspieler gelte und dass es bei mehreren, auf demselben Boden auftretenden 
Personen doch vorteilhafter sei, eine oder zwei von ihnen durch einen höhe- 
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ren Standplatz aus dem I laufen der anderen hervorzuheben. Gew iss konnte das 
zuweilen wünschenswert sein und wir zweifeln auch nicht, dasa oft einer der 
Schauspieler auf die Stufe des Altars oder des Spielhauses oder auf einen be- 
sonderen Tritt gestiegen ist, aber das hat nichts zu tliun mit der Frage, ob 
für alle Schauspieler eine gemeinsame Huhne vorhanden war oder nicht vgl. 
S. 180). Durch eine solche Huhne waten nur die Schauspieler zusammen von 
den Chorcuten getrennt worden, eine Trennung, gegen die alle Dramen aufs 
Entschiedenste Zeugnis ablegen. Die einzelnen Schauspieler hoben sich, wenn 
sie in der Orchestra standen, genügend von einander ab, weil ihr Standplatz von 
jedem Zuschauer von oben herab überblickt werden konnte. Dass dies aber bei 
einer hohen Huhne unmöglich war, lehren unsere geometrischen Figuren. Sollte 
ein in der Orchestra stehender Schauspieler noch besonders aus seiner Umge- 
bung herausgehoben werden, so konnte das in sehr wirkungsvoller Weise durch 
Erhebung auf eine einzelne Stufe geschehen. 

Dieser theoretische Beweis gegen die Buhne im griechischen Theater wird 
bestätigt durch die Geschichte der Bühnenanlagcn. Als noch keine ansteigenden 
Theaterraume bestanden, und Schauspieler auf den Strassen und Märkten ihre 
Künste vorführten, mussten sie auf einer Erhöhung (einer Karre, einem Tisch 
oder einer Bühne) stehen, um gesehen zu werden. In Italien, wo die ansteigen- 
den griechischen Theaterräume erst spät Eingang fanden, hat sich daher das 
Bühnenspiel entwickelt und war, wie die Abbildungen der Vasen beweisen, in 
hellenistischer Zeit allgemein verbreitet. In Griechenland dagegen hatte die Mit- 
wirkung des Chores und das dadurch hedingte Bedürfnis nach einem grossen, 
gut übersehbaren Tanz- und Spielplätze notwendigerweise zur Anlage ansteigen- 
der Sitzräumc, zuerst aus Holz und dann aus Stein, gefuhrt. Hier wäre die Er- 
richtung einer Bühne ein Fehler gewesen. Und ^tatsächlich ist auch in der 
vorrömischen Zeit in griechischen Theatern, soweit sie uns bis jetzt bekannt ge- 
worden sind, niemals eine Bühne gebaut worden. 

Als nun in Italien die griechischen Theater nachgeahmt wurden, gab man 
die einheimische Bühne nicht auf, sondern schuf die Form des römischen Thea- 
ters, indem man den griechischen Spielplatz, die Orchestra, in zwei Teile von 
verschiedener Höhe zerlegte vgl. Abschnitt VIII). Diese Lösung empfahl sich 
namentlich deshalb, weil dadurch eine Benutzung der einen, damals überflüssigen 
Hälfte der griechischen Orchestra, sei es als Sitzraum, sei es als Arena für 
Gladiatorenkämpfe und ähnliche Aufführungen, ermöglicht wurde. Selbstverständ- 
lich dachte auch damals Niemand daran, die Bühne hoher zu machen als die 
Augenhöhe der untersten Sitzreihe. Theater dieser Art wurden dann in römi- 
scher Zeit auch in Griechenland und Kleinasien vielfach erbaut, aber daneben 
blieben die buhnenlosen Theater in grosser Zahl bestehen. 

Wie in keinem griechischen oder römischen Theater eine Buhne erbaut 
wurde, deren Fussboden höher gelegen hätte als die Augenhöhe der untersten 
Zuschauer, so hat man auch weder Im Mittelalter noch in der Neuzeit jemals 
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in einem Theater eine Bühne von der unpraktischen, ja widersinnigen Form er- 
richtet, wie man sie den alten Griechen zuschreibt. Wenn irgendwo, wie z. B. 
in einigen Theatern Klcinasiens, einmal eine Bühne höher ist als 1,50'", so sind 
auch immer die untersten Sitze entsprechend hoher angeordnet. 

Aber ein Einwand bleibt noch zu widerlegen. Steht nicht in unseren Kir- 
chen und stand nicht auch auf den Rostra des römischen Forums der Redner 
häufig auf einem Podium, das oft noch höher ist als zehn Fuss ? Gewiss. Aber 
hier handelt es sich nicht um einen Schauspieler, dessen ganze Gestalt gesehen 
werden soll, und nicht um das Zusammenspiel mehrerer Personen, sondern um 
einen Redner, dessen Oberkörper allein sichtbar zu sein braucht. Fr darf ausser- 
dem an die Vorderkante des Podiums herantreten, weil er durch eine Brüstungs- 
wand gegen das Hinabfallen geschützt ist. Bei einer Schauspielerbühne eine solche 
Schutzwand anzubringen, wird aber Niemand als Auskunftsmittel empfehlen wollen. 

Vom optisch -geometrischen Standpunkte müssen wir daher die Angabe Vi- 
truvs, dass die Schauspieler im griechischen Theater oben auf dem Proskenion 
gespielt hätten, mindestens für unbegreiflich und sehr bedenklich erklären. Dazu 
treten nun andere Erwägungen, welche nicht nur unsere Bedenken bestätigen, 
sondern uns schliesslich berechtigen, Vitruvs Aussagen geradezu für einen Irrtum 
zu erklären. 

Zunächst entspricht der architektonische Autbaii des Proskenion durchaus 
nicht den Anforderungen, die man an die Vorderwand eines Podiums zu stellen 
berechtigt ist. Die Vorderwände der erhaltenen römischen Bühnen sind niemals 
mit Säulen geschmückt, sondern sind glatte Wände mit Treppen, Nischen und 
zuweilen auch Reliefs. In einigen Theatern Klcinasiens haben sie mitunter eine 
grössere Höhe und auch eine oder mehrere Thüren als Zugänge zu der davor 
befindlichen Arena, aber auch hier sind die Wände als vollkommen geschlossene 
Unterbauten gebildet. Die griechischen Proskcnicn ahmen dagegen eine Hallen- 
architektur nach, ja sie sind, wenn die Pinakcs aus den Intcreolumnicn heraus- 
genommen waren, wirklich Säulenhallen gewesen. Im Theater von Dclos fanden 
wir das Proskenion sogar um alle Seiten tlcr Skcnc als Säulengang herumlau- 
fend. Konnte man aber dem Podium, dessen Fussboden eine Strasse oder einen 
freien Platz darstellen sollte, eine Gestalt geben, durch welche die Illusion stärker 
beeinträchtigt worden wäre als durch eine solche Haller Allerdings finden wir auf 
einzelnen unteritalischen Vasenbildern (vgl oben S. 317 Figur 75- jO) eine Säulen- 
reihe als Vorderwand der Bühne, aber es handelt sich dort nicht um eine Säulen- 
halle, sondern um ein aus hölzernen Pfosten gebildetes Podium, bei dem die Pfo- 
sten als kleine Säulchen ausgebildet sind. Überhaupt war es kein glücklicher 
Gedanke, die auf alle Fälle die Illusion störende Vorderwand der Bühne archi- 
tektonisch reich auszustatten. Auch die Ausschmückung der Vorderwand mit einem 
Figurenfriese (wie z. B. in Athen) kann nicht als eine glückliche Lösung bezeichnet 
werden, weil es unschön ist, die Schauspieler über den Köpfen der Relieffigu- 
ren zu sehen. 
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Auf jeden Fall war das Spiel natürlicher und wirkungsvoller, wenn der Stand- 
platz der Schauspieler der Boden der Orchestra war, wenn er nicht durch eine 
Wand von dem Erdboden getrennt war. Nur wenn die Handlung sich auf dem 
Erdboden selbst abspielte, war die Illusion eine vollkommene ; man glaubte die 
Handlung des Stückes als Wirklichkeit vor sich zu sehen. In jedem Buhnentheater 
war die Illusion durch die Vorderwand der Bühne gestört oder sogar vernichtet, 
wenn eine Strasse oder ein Tempel oder eine Felslandschaft über dem Dache 
einer Säulenhalle gezeigt worden wäre. Dass eine Säulenhalle dagegen einen vor- 
züglichen Hintergrund für das in der Orchestra stattfindende Spiel abgab, braucht 
nicht bewiesen zu werden. 

Sodann hat das Proskenion aber auch eine zu geringe Tiefe, um als Spiel- 
platz für ein Stück geeignet zu sein, das eine etwas reichere skenische Ausstat- 
tung oder eine grössere Anzahl von Personen erforderte. Dass es z. B. für die 
Stücke der jüngeren Komödie, welche Plautus nachgeahmt hat, nicht ausreichen 
könnte, haben wir S. 275 bemerkt. Auch für solche Possen, wie sie nach dem 
Zeugnis der Vascnbilder in Untcritalicn aufgeführt wurden (vgl. S. 312), hätte 
sich das Podium mehr als einmal als zu schmal erweisen müssen. Stücke wie die 
Mimen des Hcrondas hätte man wohl auf diesem schmalen Platze darstellen kön- 
nen, da es leicht sein mochte, auf dem Proskenion einen geschlossenen Raum 
herzustellen, aber diese Stücke sind schwerlich je in einem grossen Theater auf- 
geführt worden, und man hat gewiss bei der Anlage eines solchen Theaterbaues 
auf sie keine Rücksicht genommen. Es wird schwer, sich eine Vorstellung von 
den Stücken zu machen, welche die « tragici » und « comici » Vitruvs auf dem 
Proskeniondache darstellen konnten. Und man wird daher gerne zugeben, dass 
alle Stücke sich auf einer breiteren und niedrigeren Bühne oder auf dem Boden 
der Orchestra besser hätten aufführen lassen. Man bemüht sich vergebens, auch 
nur irgend einen Vorteil ausfindig zu machen, den das Spiel oben auf dem Pro- 
skenion den Darstellern oder den Zuschauern hätte bieten können. 

Aber ist es denn überhaupt möglich, auf einem 2—3111 breiten und 3 — 4"> 
hohen Podium zu spielen ? Wir glauben, selbst diese allgemeine Frage entschieden 
verneinen zu müssen. Zu keiner Zeit, weder im Altertum noch in der Gegenwart, 
hat man die Schauspieler auf eine solche Bühne zu stellen gewagt. Ein Schau- 
spieler, der sich ganz seinem Spiel hingeben soll, darf nicht auf einer Bühne 
auftreten, die ihn stets an die Gefahr denken lässt, bei einem Fehltritt mehrere 
Meter tief hinunterzufallen. Er kann es um so weniger, wenn ihm durch die Maske 
der freie Umblick beschränkt ist. Man stelle sich doch nur einmal auf einen 
modernen Balkon, der noch nicht mit einem Geländer oder einer Brüstungsmaucr 
versehen ist, und beurteile dann selbst, ob man dort mit einer Maske Theater 
spielen möchte! Es nützt auch nichts, wenn zur Entgegnung an die Götter er- 
innert wird, die auf ihrem hohen Theologeion auftreten, oder an diejenigen Schau- 
spieler, die auf dem Dache ihres Hauses erscheinen ; denn jene stehen dort oben 
ruhig, um ihren Götterspruch zu fällen, und diese werden sich, eben weil sie aul 
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einem wirklichen Dache stehen, sehr hüten, dem Rande zu nahe zu kommen; die 
Zuschauer werden das bei ihnen wohl verstehen und sich auch nicht beklagen, 
dass sie solche Schauspieler nicht in ganzer Höhe sehen können. 

Je mehr wir uns diese einfache Sachlage klar machen, um so schwerer ver- 
standlich wird es uns, wie man nicht nur lange Jahre hindurch glauben konnte, 
dass alle griechischen Tragödien und Komödien auf einer solchen Bühne aufgeführt 
worden seien, sondern auch jetzt noch behauptet, dass der Verzicht auf den alten 
Spielplatz und die Herstellung des unpraktischen und unschönen Podiums von 
3 — 4'" Höhe einen Fortschritt in dem Theaterbau bedeute! 

Ganz hinfällig ist auch ein Einwand, der jüngst von Bethe erhoben worden 
ist (Frolegomena S. 260). Er meint, dass die Buhne in Wirklichkeit nicht so 
schmal gewesen sein könne, wie die Bauten lehren und Vitruv angebe, und 
vermutet, dass das Podium nach hinten tiefer gewesen sei, indem zu dem Dache 
des Proskenion noch ein Teil von dem Obergeschoss der Skene als Erweite- 
rung des Spielplatzes hinzugekommen sei. Aber abgesehen davon, dass die erhal- 
tenen Bauten (z. B. das Theater von Oropos, in dem sich diese Hinterwand 
noch reconstruiren lässt) einer solchen Annahme ilirekt widersprechen, brauchen 
wir nur an unseren obigen geometrischen Beweis zu erinnern (vgl S. 357), der 
aufs Klarste zeigt, dass jede Erbreitcrung der Bühne die Schvcrhältnisse nur 
noch ungünstiger gestaltet. Die in der untersten Reihe sitzenden Zuschauer wür- 
den von Auftritten, die sich weiter zurück auf einem offenen Platze oder in einer 
Vorhalle abgespielt hätten, sehr wenig gesehen haben. Früher suchte man den 
Zweiflern die Sehmalhcit des Spielplatzes mundgerecht zu machen einerseits durch 
den Hinweis atif ein allgemeines griechisches Schönhcitsgcsctz, welches im Drama 
eine Rcliefwirkung fordere — man machte aus der Not eine Tugend—, und an- 
drerseits durch die Betonung der Thatsachc, dass die Schauspieler bei einer 
grösseren Tiefe nicht genügend gesehen werden könnten. Bethe dagegen giebt 
zu, dass ein der geringen Tiefe des Proskenions eine bedenkliche Schwierigkeit 
liegt» (Frolegomena S. 260), und nimmt für die hohe Bühne nun auch eine 
grosse Tiefe an ! 

Wir besitzen allerdings in dem Theater von Megalopolis (s. o. S. 138) ein 
etwa 3,50™ hohes Proskenion von über 7"' Tiefe, also von Verhältnissen, wie sie 
sonst nicht vorkommen. Aber auch die englischen Gelehrten, welche dieses Thea- 
ter ausgegraben haben, erkennen an (Excav. at Megalopolis, S. 87), dass die auf 
einer solchen Buhne befindlichen Schauspieler nicht von allen Zuschauern gut 
gesehen werden könnten, und glauben deshalb eine Verschmälerung der Buhne 
durch eine vorgestellte Dekorationswand annehmen zu müssen. Für uns ist die 
grosse Breite aber gerade in Megalopolis leicht verständlich ; sie erklärt sich 
aus dem Wunsche, die ricsengrossc Orchestra. die doppelt so gross war als die 
athenische, für die klein gewordene «Grosse Stadt» möglichst einzuschränken. 

Ferner spricht gegen die Verwendung des Proskenion als Bühne auch die 
grosse Entfernung, welche es in mehreren Theatern von dem Mittelpunkte der 
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Orchestra und von den Zuschauern hat. Im III. Abschnitt wurde darauf hinge- 
wiesen (S. 171), dass die griechischen Zuschauerräume augenscheinlich berechnet 
sind für ein Spiel, welches hauptsachlich in der vor der Skene befindlichen 
Hälfte des Orchestrakrciscs stattfand. Man darf danach die Forderung aufstellen, 
dass der Spielplatz der Schauspieler entweder in diesem Teile der Orchestra 
liegen oder ihm wenigtens benachbart sein müsse. In dem Theater von Athen 
liegt nun aber das feste Proskenion nicht in der Orchestra, auch nicht dicht 
neben ihr, sondern noch 3 ra von seiner Peripherie entfernt. Im Piräus ist der 
entsprechende Abstand etwa 2,50™ gross. Wie ist das zu erklären ? Unter der 
Voraussetzung, dass das Proskenion eine Bühne sei, wird man sich vergeblich 
nach einer annehmbaren Erklärung umsehen, während es bei unserer Ansicht, 
dass das Proskenion den Hintergrund des Spiels bildete, sehr wohl verständlich 
ist. Solange das Proskenion aus Holz oder Zeug in verschiedener Gestalt auf- 
geschlagen wurde, musstc zwischen der Skene und der Orchestra reichlich Platz 
vorhanden sein für die mannigfachen Formen, welche der Vorbau anzunehmen 
hatte. Man spielte damals in dem anstossenden Teile der Orchestra und in dem 
zwischen der Orchestra und der Dekoration, also 4*1 ax*;v«;; gelegenen Räume. 
Daran änderte sich nichts, als der letztere Raum nach Errichtung des steinernen 
Proskenion dauernd die Tiefe von 3" erhielt. Der Spielplatz blieb an derselben 
Stelle, wo er seit Errichtung der ersten Skene gewesen war. 

Sodann dürfen wir nicht unterlassen, in diesem Zusammenhange auch auf 
die Bedeutung des Wortes icpoox^visv (vgl. oben S. 290) hinzuweisen. Dass der 
3 — 4™ hohe Säulenbau wirklich T.p3axi,nsv hiess, ist durch Inschriften und Schrift- 
stellernachrichten über jeden Zweifel erhaben. Da nun sprachlich festgestellt wer- 
den kann, dass spjj^visv bei den Griechen den hallenartigen Vorbau der Skene 
oder die als Hintergrund des Spieles dienende Dekoration bedeutet, so dürfen 
wir auch in dem Namen Tipijx^visv eine wertvolle Bestätigung für unsere Ansicht 
sehen, dass der säulcngcschmücktc Vorbau nicht die gewöhnliche Bühne des 
griechischen Theaters gewesen sein kann. 

Einen sehr wichtigen und, wie uns scheint, ausschlaggebenden Beweis gegen 
die Benutzung des Proskenion als Bühne liefert uns die Entwickclungsgcschichtc 
des Theaters, wie wir sie in den früheren Abschnitten schon gelegentlich ange- 
deutet, im VIII. Abschnitte aber im Zusammenhang darlegen werden. 

Vitruv und nach ihm alle, die über das antike Theater geschrieben haben, 
stellen das griechische und das römische Theatergebäude als zwei verschiedene Ty- 
pen dar, die in wesentlichen Punkten von einander abweichen und sich unabhängig 
von einander entwickelt haben. Keiner von ihnen hat erkannt, dass das römi- 
sche Theater sich mit allen seinen Besonderheiten aus dem griechischen Thea- 
ter folgerichtig dadurch entwickelt hat, dass die alte kreisrunde Orchestra in 
zwei Teile, eine hochgelegene Bühne und eine tiefer liegende, halbkreisförmige 
Konistra zerlegt worden ist. Es konnte das auch nicht erkannt werden, solange 
man das griechisch? Proikenion und die rö nische Bühne für die einander ent- 
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sprechenden Bauteile hielt. In Wirklichkeit entspricht die römische Bühne dem 
einen Teil der griechischen Orchcstra, und die römische Säulenstcllung vor der 
Skcnenwand dem griechischen Proskenion. Wie nun im römischen Theater die 
Schauspieler nicht oben Uber den Säulen des Proskenion auftraten, wenn sie 
nicht als Götter auf dem Theologeion zu erscheinen hatten, so kann auch im 
griechischen Theater die Decke des Proskenion nicht der gewöhnliche Stand- 
platz der Schauspieler gewesen sein ; sie war vielmehr das Dach des den Hin- 
tergrund bildenden Hauses oder auch das Thcologcion. 

Krst wenn das nahe Verhältnis des römischen zum griechischen Theater er- 
kannt ist, stellt sich die Geschichte des antiken Theaters von den ältesten Zeiten 
bis zur römischen Kpochc als einheitliche und folgerichtige Entwickelung heraus, 
in der keinerlei willkürliche und unbegreifliche Sprünge vorkommen. 

Wie die Orchcstra in der ältesten Zeit der Spielplatz des Chors und der 
ersten Schauspieler war, so blieb sie es auch, als neben ihr die Skcnc als Hin- 
tergrund des Spiels errichtet wurde. Der Chor benutzte zu seinen Tänzen den 
ganzen Kreis der Orchcstra, die Schauspieler dagegen namentlich den Teil die- 
ses Platzes und seiner Umgebung, der unmittelbar vor der Skcnc lag. Daran än- 
derte sich später nichts, weder als im IV. Jahrhundert die hölzerne Skene durch 
ein steinernes Gebäude mit beweglichem Proskenion ersetzt wurde, noch als in 
hellenistischer Zeit an Stelle des hölzernen Proskenion ein steinerner Säulenbau 
mit Pinakes trat, noch endlich als zur Zeit der Römer die eine Hälfte der run- 
den Orchestra, die nach dein Fortfall des Chores überflüssig geworden war, zu 
andrer Verwendung umgebaut wurde. Die Schauspieler blieben zu allen Zeiten 
in derselben Entfernung von den Zuschauern, nämlich in der vor der Skene be- 
findlichen Hälfte der Orchestra, und auch gewöhnlich in derselben Höhe, nämlich 
in der Bodenhöhe der alten Orchestra. 

Diesem Bilde stelle man nun das andere gegenüber, wie es bisher fast all- 
gemein von der Entwickelung des antiken Theaters entworfen wurde und man 
wird sofort seine grossen Mängel, ja seine Unzulässigkeit erkennen. Darnach 
standen die Schauspieler zuerst neben dem Chore inmitten des Orchestrakrci- 
ses, und wurden vom Anfang oder Ende des V. Jahrhunderts ab auf eine neben 
dem Kreise errichtete, erhöhte Bühne verwiesen. Diese soll dann im Laufe der 
Jahrhunderte immer höher und schmaler geworden sein und sich sogar von der 
Orchestra entfernt haben (vgl. das Theater in Athen), bis sie zur Zeit Vitruvs 
3,00 — 3,50m hoch und nur 2,50 — 3 m breit war. Die Römer erst würden das Un- 
praktische dieser Einrichtung erkannt und tieshalb die Schauspieler wieder auf 
eine niedrige und den Zuschauern näher liegende Bühne gesetzt haben. Damit 
kamen die Schauspieler endlich wieder ungefähr an dieselbe Stelle tles Theaters, 
wo sie im V. Jahrhundert gewesen waren ! 

Das römische Bühnenspiel, das Spiel auf dem hohen Proskenion und das 
ältere Spiel auf einer niedrigen Bühne sind also nicht drei Stufen einer einheit- 
lichen Entwickelung, und es ist daher verfehlt, wenn das römische Bühnenspiel 
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als Beweis für Vitruvs Angabe, und Vitruvs Bühnenspiel als Stütze für die An- 
nahme eines Buhnenspiels in älterer Zeit angeführt wird. Vielmehr weist gerade 
die Stelle, welche die Bühne im römischen Theater einnimmt, aufs Deutlichste 
darauf hin, dass das griechische Proskenion keine Bühne gewesen sein kann. 

So schliesst sich mit dem der Entwicklungsgeschichte des Theaters entnom- 
menen Argumente der Ring der Beweise gegen die Auffassung des IVoskenion 
als Bühne und berechtigt uns zu dem zwingenden Schlüsse, d;iss das Proskenion 
des hellenistischen Theaters keine Buhne für die Schauspieler, sondern der Hin- 
tergrund für ihr in der Orchcstra stattfindendes Spiel gewesen ist. 

Vitruv muss sich also irren, wenn er angiebt, dass die tragischen und komi- 
schen Schauspieler auf dem Proskenion aufgetreten seien. Dürfen wir aber einen 
solchen Irrtum annehmen und wie kann er entstanden sein ? 

Man erklärt es vielfach von vornherein für unmöglich, dass sich Vitruv in 
einem so wichtigen Punkte geirrt haben könne. Warum aber ein römischer Bau- 
meister bei der Erklärung eines griechischen Baues nicht auch einmal einen Irr- 
tum begehen konnte, ist nicht einzusehen. Gewiss hatte Vitruv, als er sein Buch 
schrieb, die Pläne und Beschreibungen griechischer Theater vor sich, denn seine 
Angaben über die Gestalt, die Abmessungen und selbst die Namen der einzel- 
nen Bauteile sind vollkommen richtig; aber in diesen Schriften brauchte nicht 
ausdrücklich gesagt zu sein, wo die Schauspieler zu stehen pflegten. Wenn unsere 
Darlegungen richtig sind, so konnte ein griechischer Architekt überhaupt nicht 
auf den Gedanken kommen, dass jemals irgend einer das Dach des Proskenion 
für den gewöhnlichen Standplatz der Schauspieler halten könne. Ganz anders 
aber lag die Sache für einen römischen Architekten ; bei ihm konnte ein sol- 
cher Irrtum durch die Thatsache, dass in den römischen Theatern auf einer 
Bühne gespielt wurde, utid die Bühne ihm als wesentlicher Teil des Theaters 
erscheinen musste, immerhin hervorgerufen werden. 

In Italien und namentlich im alten Rom war man seit Alters daran gewöhnt, 
die Schauspieler auf einer Bühne auftreten zu sehen, weil die Zuschauer auf ebenem 
Boden zu sitzen oder zu stehen pflegten, und weil kein Chor vorhanden war. Wie 
eine solche Bühne ursprünglich gestaltet war, ist aus den im VI. Abschnitt bespro- 
chenen Vasenbildern mit Darstellungen italischer Possen bekannt, und wie sie 
später aussah, kann man in jedem römischen Theater sehen. Vitruv, der viel- 
leicht nie einer skenischen Aufführung in einem griechischen Theater beigewohnt 
hatte, fand in den Planen der griechischen Theater vor der Skene, also ungefähr 
an der Stelle, wo im römischen Theater der hintere Teil der Buhne lag, einen 
Vorbau, der zwar höher und schmaler war als das römische Logeion, aber im- 
merhin die äussere Gestalt einer Bühne hatte. Vielleicht fand er sogar vgl. 
oben S. 303) für den Vorbau den Namen Xsysijv, da er ihn ausdrücklich als die 
griechische Bezeichnung für das Pulpitum nennt. Wenn er nun annahm, dass 
auf diesem Vorbau, ebenso wie auf der römischen Bühne die Schauspieler auf- 
getreten seien, so lässt sich das wenigstens entschuldigen. Ausserdem pflegten 
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in manchen Tragödien und Komödien in der That einige Schauspieler dort oben 
aufzutreten, entweder um als Deus ex machina die Entscheidung zu bringen, 
oder weil das Drama ein Spielen auf dem Dache verlangte. Aber davon spricht 
Vitruv offenbar nicht, vielmehr halt er das Pulpitum für den gewöhnlichen Stand- 
platz aller Schauspieler. 

Ob es in Italien wirklich einmal vorgekommen ist, dass in einem nach grie- 
chischer Weise gebauten Theater die Schauspieler in verkehrter Weise oben auf 
dem Froskcnion anstatt vor ihm aufgetreten sind, wissen wir nicht, halten es 
aber für sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls dünkt es uns eine billigere Annahme, 
dass Vitruv sich geirrt habe, als dass die Römer in der Verwendung des Pro- 
skenion einen solchen MissgrifT begangen haben sollen. Den Irrtum des römi- 
schen Baumeisters werden wir dann der Verwechselung der beulen Podien und 
vielleicht dem doppelten Vorkommen des Namens I.ogcion (für das Thcologcion 
des griechischen und für die Bühne des römischen Theaters) zuschreiben. 

Auch auf eine andere Möglichkeit der Erklärung des Irrtums muss noch hin- 
gewiesen werden : Vitruv kann den Ausdruck seiner griechischen Quelle iiti oxrjv*|; 
falsch verstanden haben. Die diesem Ausdruck entsprechende lateinische Wen- 
dung findet sich gerade an der in Betracht kommenden Stelle (s. S. 159, § 3) 
zweimal, nämlich bei der Besprechung des römischen wie auch des griechischen 
Theaters. Vitruv versteht unter ein scaena» beim römischen Theater tauf der 
Bühne», d. h. in dem Räume, der inmitten der Dekorationswändc liegt (vgl. 
S. 289). Ebenso hat er offenbar auch im griechischen Theater den Ausdruck ver- 
standen und auf die vor der Skenenwand befindliche schmale Bühne, die Decke 
des Proskenion, bezogen. Aber in seiner griechischen Quelle war der Ausdruck 
4*1 axijvi!; in anderem Sinne gebraucht. Wenn dort gesagt war, dass die tra- 
gischen und komischen Schauspieler tat oxr.vf,; standen, und er übersetzte das 
mit «in scaena», so musstc er glauben, dass sie «auf der Bühne» spielten, während 
der griechische Ausdruck in Wirklichkeit sagte, dass sie «vor» oder «bei dem 
Spielhause » aufzutreten pflegten. 

Es lassen sich noch andere Möglichkeiten ausdenken, wie die irrtümliche 
Angabe in den Text des Vitruv gekommen ist. Wir begnügen uns damit, auf 
diejenigen Lösungen hingewiesen zu haben, die uns bei der Arbeitsweise des 
gelehrten Architekten am nächsten zu liegen scheinen. Wie man aber auch über 
die Vitruvstellc denken mag, an den Thatsachen, dass das Proskenion des helle- 
nistischen Theaters nicht aus einer älteren Bühne hervorgewachsen ist, dass es 
ferner nicht die Bestimmung gehabt hat, als dramatische Bühne zu dienen, und 
dass es endlich auch nicht als Vorläufer der römischen Bühne betrachtet werden 
kann, ändert das nichts. Dass wir diese drei Sätze als erwiesene Thatsachen 
ansehen dürfen, wird uns die genauere Betrachtung der Entwicklungsgeschichte 
des Theaters im nächsten Abschnitte lehren 

lW. D.) 
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VIII. ABSCHNITT. 



DIE ENTWICKELUNGSGESCHICHTE 
DES GRIECHISCHEN THEATERS. 

Nachdem wir in eleu früheren Abschnitten die verschiedenen Entwicke- 
lungsstufcn des athenischen Theaters kennen gelernt und auch eine grössere An- 
zahl anderer Theater, welche einige seiner Bauepochen in wünschenswerter Weise 
aufklären, kurz besprochen haben, nachdem ferner die literarischen und sonsti- 
gen Zeugnisse über das griechische Theater eingehend behandelt sind, dürfen 
wir zum Schluss den Versuch unternehmen, ein allgemeines Bild der Entwicke- 
lungsgeschichte des griechischen Theaters zu entwerfen. Wir wollen dabei fiinl 
verschiedene Perioden unterscheiden, die den wichtigsten Entwickelungsstufen des 
Theaters entsprechen. 

i. Die älteste Periode. 

Schon in sehr früher Zeit, soweit überhaupt unsere historischen Nachrichten 
zurückreichen, sind in Griechenland geordnete Chorgesänge und Tänze an den 
Pesten der Götter und namentlich an denen des Dionysos aufgeführt worden. 
Solche Dichtungen, von Chören gesungen und meist im Tanzschritt vorgetragen, 
haben die Grundlage gebildet, aus denen das antike Drama hervorgegangen ist. 

Während eine auserlesene und eingeübte Schaar in dem heiligen Bezirk des 
Dionysos oder auf einem geeigneten Platze in seiner Nähe sang und tanzte, 
nahmen die übrigen Mitglieder der Kestgcmeinde als andächtige Zuhörer und 
Zuschauer Teil. Für diese Feste musste demnach zunächst ein Platz vorhanden 
sein, auf dem eine Anzahl von Personen sich tanzend bewegen und Andere zu- 
schauen konnten. Ein runder Tanzplatz, eine Orchestra, war mithin für 
die dithyrambisch -dramatischen Spiele der ältesten Zeit das erste Erfordernis. 
Solcher Orchestren fanden wir in Athen schon vor dem V. Jahrhundert zwei: 
die eine lag in dem Bezirke des Dionysos Eleuthercus, die andere an der Agora, 
nicht weit von dem Heiligtum des älteren Dionysos. Jene war vermutlich erst 
im VI. Jahrhundert angelegt, diese stammte dagegen aus viel älterer Zeit und hatte 
wahrscheinlich früher auch an anderen Festen als Platz für Agone gedient. 

In älterer Zeit mag der Tanzplatz selbst auch für die Zuschauer genügenden 
Raum geboten haben, denn ursprünglich war es wohl die Festgemeinde selbst, 
welche die Tänze und Gesänge aufführte. Als aber die Zahl der Zuschauer wuchs, 
als das Fest glänzender und angesehener und die Chöre kunstvoller wurden, trat 
an die Veranstalter der Feste die Notwendigkeit heran, einen besonderen Zu- 
schauerraum um den Tanzplatz herum herzustellen. Ein die Orchestra umgeben- 
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des Thcatron war also das zweite Erfordernis für die dionysischen Auffüh- 
rungen. Wann der erste derartige Bau in Athen oder anderswo errichtet wurde, 
ist uns nicht bekannt ; auch können wir seine Gestalt und Einrichtung nicht im 
Einzelnen angeben. Nur einige allgemeine Grundzüge lassen sich bestimmen. 

Da wir wissen, dass die athenischen Orchestren auf Terrassen am Arcopag 
und an der Akropolis lagen müssen wir annehmen, dass schon der älteste Zu- 
schauerraum die Orchcstra nicht auf allen Seiten umgab, sondern nur auf den 
zum Berge gerichteten Seiten angelegt war. Die Abhänge des Areopag und der 
Akropolis boten schon von Natur vielen Personen gute Plätze, von denen die 
Orchestren bequem zu übersehen waren. Wahrscheinlich ist sogar die Stelle für 
den im VI. Jahrhundert gegründeten Bezirk des Eleuthereus mit Rücksicht auf 
die Anlage eines guten Zuschauerraumes gewählt worden. Während ursprünglich 
wohl nur für die Priester und Behörden eine Reihe von Sitzen um den Tanz- 
platz herum hergerichtet worden war, hat sich in Folge der längeren Dauer der 
Aufführungen auch für die übrigen Zuschauer das Bedürfnis nach Sitzen heraus- 
gestellt. Alle diese Sitze konnten naturgemäss nicht anders als im Bogen um 
die runde Orchestra angeordnet werden. Nach der Seite des Bergabhanges Hess 
sich das ohne Schwierigkeiten ausführen, nach der entgegengesetzten Seite war 
es aber nur unter Herstellung hoher Gerüste möglich. Zwischen diesen beiden 
Seiten genügten niedrige Gerüste oder geringe Erdanschiittungcn, um Sitzbänkc 
aus Holz aufzuschlagen. So kam es, dass man schon vor Errichtung der Skene 
nur an drei Seiten der Orchestra einen Zuschauerraum anlegte, die vierte Seite 
aber frei Hess. 

Zugänge zum Festplatze waren seit ältester Zeit zwei vorhanden, nämlich 
Rampen, die von beiden Seiten auf die terrassenförmige Orchestra hinaufführten. 
Sic lagen nach Herstellung des Zuschauerraumes zwischen diesem und dem freien 
Teile der Orchestra. 

In der Mitte des Tanzplatzes befand sich in der Regel ein Altar des Dio- 
nysos, denn die Aufführungen waren ein Teil des Gottesdienstes. An diesem 
Altar wurde vor dem Beginn der Agonc geopfert. Auf seinen Stufen haben wir 
uns seit ältester Zeit den Flötenspieler zu denken, welcher die Reigentänze mit 
seiner Musik begleitete. 

Dieser Zustand blieb unverändert, als im VI. Jahrhundert durch Einführung 
der Wechselreden zwischen dem Chor und dem ersten Schauspieler aus den 
Reigentänzen und Chören sich die ersten Anfänge einer dramatischen Handlung 
entwickelten. Der Schauspieler trat in diesem Falle gewiss in die Mitte des 
Kreises und stellte sich, um von dem Chor geschieden zu sein und doch bequem 
mit ihm reden zu können, auf eine der Stufen oder auf den Tritt des Altars 
(vgl. S. 178). 

Welche Gestalt dieser Altar hatte, suchten wir S. 34 ff. zu bestimmen. Ge- 
wöhnlich bestand er aus zwei Teilen, dem eigentlichen Altar oder Opfertisch, 
und dem niedrigen Standplatz des Priesters, auf dem auch das Opfertier ge- 
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schlachtet wurde. Der untere Platz hiess hei grossen Altären Prothysis, hei anderen 
wahrscheinlich Thymele oder Bema. Zuweilen war das Bema auch von dem 
Altare getrennt. Wie nun der Priester beim Opfern auf dein Tritt des Altars 
stand, und wie der Redner in der Volksversammlung auf der obersten der drei 
Stufen des Felsaltars mitten in dem grossen Theatron der Pnyx auftrat, so hat 
auch der Vorsänger und der erste Schauspieler auf den Stufen des Altars oder 
auf dem besonderen Tritt inmitten des Chors und der Festversammlung gestanden. 
Ein niedriges Bema und nicht etwa ein hohes Podium war es also, auf dem der 
erste Schauspieler stand. Der geringe Höhenunterschied zwischen dem Boden 
der Orchestra und diesem Tritt reichte vollkommen aus, um den Sprecher heraus- 
zuheben aus dem Kreise der Choreuten und ihn allen Zuschauern besonders 
sichtbar zu machen. Den Unterschied zu vergrössern, wäre nicht nur überflüssig, 
sondern geradezu zweckwidrig gewesen. 

Der Altar der Orchestra hatte nicht bei allen Aufführungen und Spielen 
dieselbe Bedeutung. Während er ursprünglich der örtliche und geistige Mittel- 
punkt der Festfeier war. verlor er diese grosse Bedeutung im Laufe der Zeiten. 
Schon bei den dramatischen Chören des VI. Jahrhunderts, die zum Teil den 
Charakter von Cultgcsängcn verloren hatten, war er als Mittelpunkt der Auffüh- 
rung nicht mehr unbedingt notwendig. Aber daraus folgt noch nicht, dass er 
bei diesen Aufführungen entfernt oder nicht aufgestellt wurde. Vielmehr lässt 
er sich auch In den folgenden Jahrhunderten noch nachweisen und selbst in den 
römischen Theatern scheint er nicht gefehlt zu haben. 

Am Schlüsse der ersten Entwickelungsperiode, nämlich am Ende des VI. Jahr- 
hunderts, bietet uns hiernach das Theater folgendes allgemeine Bild : In der 
Mitte eines kreisrunden am Bergabhange gelegenen Tanzplatzes steht ein Altar 
des Gottes. Zwei rampenartige Wege fuhren zu dem Platze hinauf. Um ihn 
herum sind, soweit es das Terrain gestattet. Sitze aus Holz für die Vorsitzenden 
Priester und Beamten aufgestellt. Hinter ihnen befinden sich die anderen Zu- 
schauer, teils sitzend, teils stehend. Inmitten der Festgemeinde auf dem runden 
Tanzplatz fuhrt der Chor seine Tanze und (iesänge auf, begleitet von der Musik 
des Flötenspielers, der an dem in der Mitte der Orchestra befindlichen Altäre 
Aufstellung genommen hat. Auf dem Tritt desselben Altars steht vielfach auch der 
Sprecher oder Schauspieler, der die Pausen des Tanzes mit seinen Reden ausfüllt. 

Wer jemals in der Gegenwart in einem griechischen Dorfe den festlichen 
Tänzen der Bauern zugeschaut hat, der hat ein Bild gesehen, das nicht sehr 
verschieden sein wird von dem Treiben im ältesten griechischen Theater. Auch 
jetzt finden diese nationalen Tanze namentlich an den religiösen Festen statt. 
Die besten Tänzer und 'Tanzerinnen des Dorfes werden nicht müde, ihre Rei- 
gentänze unter Gesang und einfacher Musikl>cgleitung auszuführen. Zwar erhebt 
sich kein Altar mehr auf dem 'Tanzplatze, aber die Musikanten stehen noch jetzt 
in seiner Mitte und bilden ein Centrum. um das sich die Tanzenden im Kreise 
bewegen. Die meisten Zuschauer stehen rings herum , für die bevorzugten unter 
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ihnen werden Stühle herbeigeschafft und in der ersten Reihe aufgestellt. Ein- 
zelne Zuschauer finden auch auf höher gelegenen Stellen, auf den Terrassen 
der Häuser, auf Felsen und selbst auf Bäumen einen geeigneten Sitzplatz. 

2. Das Theater des V. Jahrhunderts. 

In dem Jahrhundert, in welchem sich das Drama von geringen Anfängen zu 
einer Höhe entwickelte, die man als seine Blütezeit bezeichnen darf, hat auch 
das Theatergebäude naturgemäss eine grosse Entwickelung durchgemacht. Wie 
das Drama damals die Gestalt annahm, welche es durch das ganze Altertum 
im Wesentlichen behalten hat, so hat auch das Theatergebäude gerade in die- 
ser Periode eine Form erhalten, die für alle späteren Zeiten die Grundlage ge- 
blieben ist. 

Je reicher sich die Aufführungen im Laufe des V. Jahrhunderts gestalteten 
und je grösser die Zahl der Zuschauer wurde, um so mehr musste man auf die 
Herstellung eines guten und grossen Zuschauerraumes bedacht sein. An 
Stelle der einfachen Holzgerüste, die man um die Orchestra aufgeschlagen hatte, 
wurden deshalb aus Stein und Erde regelmässigere und bessere Zuschauerräume 
hergestellt. Die Sitze selbst blieben noch aus Holz. Soweit unsere Kenntnis der 
Theater reicht, scheint es im V. Jahrhundert in keiner griechischen Stadt ein 
Theater mit steinernen Sitzen gegeben zu haben. 

Die Orchestra selbst blieb in ihrer Gestalt fast unverändert. Sic bildete 
auch im V. Jahrhundert einen vollen Kreis mit einem Altar in der Mitte. Die 
Einführung des zweiten Schauspielers gab keinen Anlass, den Spielplatz von Grund 
aus zu verändern. Denn erstens ist es für das Spiel und auch für die Zuschauer 
ziemlich einerlei, ob ein Schauspieler mit dem Chore spricht, oder ob zwei 
Schauspieler teils unter sich, teils mit dem Chore Wechselreden halten. In bei- 
den Fällen muss sich der Sprechende zuweilen hierhin, zuweilen dorthin wenden, 
weil der Chor, vermutlich in zwei Halbchöre geteilt, zu beiden Seiten der Thy- 
mele stand. Sodann ist es aber ein verhängnisvoller Irrtum, der selbst auf unser 
heutiges Theaterwesen noch ungünstig einwirkt, wenn man meint, dass es schöner 
und besser sei, die sprechenden und handelnden Schauspieler nur von einer Seite 
zu sehen, als sie von allen Seiten beschauen zu können. Das Bühnenspiel, so- 
wohl im Altertum wie in der Gegenwart, gleicht einein Gemälde; man sieht die 
Spielenden in einem Rahmen wie die Personen eines Bildes oder Reliefs. Das 
Spiel in der Orchestra, bei dem die handelnden Personen zwar auch vor einem 
Hintergründe, aber doch auf einem grösseren Platze von drei Seiten gesehen wer- 
den, wird mehr den Eindruck einer wirklichen Handlung hervorrufen und somit 
die Illusion vermehren. Das Orchcstiaspicl ist vollkommener als das Bühnen- 
spiel. Bei diesem werden zwei mit einander sprechende Schauspieler, um bes- 
ser gehört zu werden, sich während ihrer Reden oft zum Publicum hin wenden, 
anstatt sich gegenseitig anzusehen. Beim Spiel in der Orchestra lag dagegen 
kein Grund vor, von der natürlichen Art des Gespräches abzuweichen. Dass auch 
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das Zusammenspiel zwischen den beiden Schauspielern und dem Chore keine 
Veranlassung bot, die Art des Spiels von Grund aus zu ändern und die Schau- 
spieler von dem Chore getrennt auf eine Bühne zu heben, ist oben S. 179 und 
192 dargelegt worden. 

Hat demnach die Einführung des zweiten Schauspielers keine Änderung des 
Spielplatzes hervorgerufen, so ist von einer anderen, wirklich eingreifenden und 
folgenschweren Neuerung zu berichten, welche von Aischylos in der ersten Hälfte 
des V. Jahrhunderts eingeführt wurde. Sie bestand in der Errichtung einer Skc- 
ne, eines Spielzeltes, welches neben der Orchestra aufgeschlagen wurde, und 
hat, so unscheinbar sie auf den ersten Blick auch sein mag, einen sehr gros- 
sen Einfluss auf die Gestaltung des Spielplatzes und auf die Entwickclung des 
Thcaterspiels überhaupt gehabt. 

Auch nach Einführung des zweiten Schauspielers war die Handlung der 
Dramen eine beschränkte geblieben. Die Schauspieler konnten zwar unter sich 
und mit dem Chore sprechen, sie vermochten auch aus der Orchestra abzutre- 
ten und wieder zu erscheinen, aber die Handlung war gebunden und konnte 
sich nicht frei entwickeln. Der Ort der Handlung war gewöhnlich ein heiliger 
Bezirk vor der Stadt. Wenn die abtretenden Personen in die ferne und nicht 
sichtbare Stadt gehen mussten, so entstanden stets längere Pausen, ehe sie wie- 
der erscheinen konnten, Pausen, die man durch Chorgesänge ausfüllen musstc. 
Die wichtige Neuerung, welche Aischylos einführte, bestand nun darin, dass er 
durch einen provisorischen Bau, den er neben der Orchestra errichten liess, 
diese aus dem Platz im heiligen Bezirk in irgend einen anderen Ort verwan- 
delte. Dieser nur für das eine Stück aus Holz und Zeug errichtete Bau hiess 
nach griechischem Sprachgebrauch «Skene», also Zelt oder Haus. 

fn den « Schutzflehenden » des Aischylos ist der Ort der Handlung noch 
ein heiliger Bezirk mit einem grossen Altare und in den « Sieben vor Theben » 
ein freier Platz mit Götterbildern, ohne dass irgend ein künstlicher Hintergrund 
als Abschluss des Spielplatzes vorhanden wäre. In anderen, jüngeren Dramen ist 
dagegen durch Errichtung einer Skene, die z. B. einen Königspalast oder ein 
Zelt darstellt, der alte Tanzplatz des heiligen Bezirks in einen Vorplatz vor 
dem Königspalaste oder vor dem Kriegszelte verwandelt (s. S. 195 . 

Diese Neuerung ist gewiss nicht plötzlich und mit einem Schlage erfunden 
und durchgeführt worden, sondern wir werden eine allmähliche Entwickelung 
anzunehmen haben. Zuerst wurde der Altar in der Mitte der Orchestra für das 
Spiel benutzt, dann wurde vielleicht ein grösserer Altarbau oder ein Grabmo- 
nument ausserhalb des Tanzplatzcs an seiner vierten freien Seite errichtet ; darauf 
ging man dazu über, diesen Altarbau durch ein wirkliches Zelt zu ersetzen und 
schliesslich wurde sogar ein grosses, mit Säulen geschmücktes Haus als Königs- 
palast neben dem Kreise aufgebaut. 

Das Material, aus dem die Skene hergestellt wurde, bestand in hölzernen 
Pfosten, deren Zwischenräume mit Brettern, Leinwand, Teppichen und Fellen 
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geschlossen wurden. Über die Grosse der ältesten Skcncn und ihre Beschaffen- 
heit im Einzelnen sind wir nicht unterrichtet. Mit Sicherheit darf man aber aus- 
sprechen, dass die Skenc ursprünglich keine einfache Dckorations- oder Schmuck- 
wand war, sondern, wie das Wort oxt^t, uns lehrt, ein wirkliches körperliches Haus. 

Die Räume, in denen sich früher die auftretenden Personen umgekleidet 
hatten, sind vermutlich bald mit dem neuen Spielzelte verbunden worden. Sie 
hatten vorher nicht unmittelbar neben der Ürchestra und auch nicht im Ge- 
sichtsfelde der Zuschauer gelegen, denn es wäre lächerlich gewesen, wenn z. B. 
in den t Schutzflchcndcn » des Aischylos der König Pclasgos mit Wagen und 
Gefolge aus einem den Zuschauern sichtbaren Zelte herausgekommen wäre und 
dabei behauptet hätte, er käme aus der entfernten Stadt Argos. Nachdem aber 
durch Errichtung der Skene ein Abschluss des Spielplatzes erreicht war, konnten 
die Personen durch einen Seiteneingang die Skene verlassen, ungesehen zur Paro- 
dos gelangen und dann vor den Augen der Zuschauer die ürchestra betreten. 

Vielleicht in Verbindung hiermit erfolgte eine weitere Veränderung, die wir 
vermutungsweise um die Mitte des V. Jahrhunderts ansetzen können. Während 
ursprünglich die Skene nicht nur am Ende des Ecstes, sondern auch zuweilen 
nach jeder Aufführung fortgenommen oder verändert wurde, ging man bald dazu 
über, den Bau selbst stehen zu lassen und nur seine Vorderwand den aufzuführen- 
den Stücken entsprechend zu verändern oder mit andern Worten, man errichtete 
vor der Skene ein Proskenion (s. S. 202 . Dabei blieb die Skene vorläufig noch 
aus Holz und wurde vermutlich am Ende des Eestcs abgebrochen. 

Zur Durchführung dieser Veränderung werden vermutlich mehrere Umstände 
gewirkt haben. Zunächst verlangten die Theatermaschinen, welche im V. Jahrhun- 
dert angewandt wurden, ein etwas festeres Haus, als es das ursprüngliche Spiel- 
zelt war. Sodann wird sich bei den Aufführungen sehr bald gezeigt haben, 
dass es für die Akustik des Theaters von sehr grossem Vorteil war, wenn die 
Ürchestra aut ihrer ganzen freien Seite von einem Bau völlig abgeschlossen wurde. 
Und ein Gebäude, welches von der einen bis zur anderen Parodos reichte und 
daher etwa den Durchmesser der ürchestra zur Länge hatte, konnte nicht in 
so kurzer Zeit abgebrochen werden, während seine Vorderwand durch eine De- 
koration viel leichter zu verändern war. Zum seitlichen Abschluss dieser beweg- 
lichen Schmuckwand waren feste Seitenbauten sehr erwünscht, da sonst auch die 
beiden Seitenwände der Skene eine Dekoration hätten erhalten müssen. So ent- 
standen die Paraskenien, zwischen denen das Proskenion angebracht wurde. 

Durch die Erfindnng und Einführung der Skene war die Handlung der Dra- 
men mit einem Schlage von den Fesseln befreit, welche ihre freie Entwickc- 
lung bis dahin gehemmt hatten. Der Ort der Handlung brauchte nicht mehr 
der Altarplatz des heiligen Bezirks zu sein, sondern jeder beliebige Ort durfte 
gewählt werden, wenn er nur durch die Skene charakterisirt werden konnte. 
Der abtretende Schauspieler brauchte nicht mehr lange auszubleiben, um schein- 
bar in die fern liegende Stadt zu gehen, sondern er trat in das Spielzeit hinein 
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und konnte nach wenigen Augenblicken wieder von dort zurückkehren. Da fer- 
ner der eine Schauspieler aus der Skcne, der andere von aussen durch die 
Parodos in die Orchcstra eintrat, war eine Abwechselung möglich und es war 
durch die Verschiedenheit der Zugänge schon angedeutet, dass der eine aus 
der Stadt oder der Fremde, der andere aber aus dem Palast oder was sonst 
die Skene darstellen mochte, kam. Endlich war jetzt auch die Möglichkeit ge- 
geben, Teile der Handlung, welche sich nicht vor den Augen der Zuschauer 
abspielen sollten, wie z. B. Ermordungen, in das Inncrc des Zeltes zu verlegen, 
und sie so doch den Zuschauern nahe zu rücken. Diese zahlreichen Vorteile, 
welche die neben der Orchcstra errichtete Skcne bot, haben ihre schnelle Ein- 
führung in fast allen Dramen und Theatern und ihre dauernde Erhaltung zur 
natürlichen Folge gehabt. 

Über die Gestalt und Ausstattung der Skene im V. Jahrhundert sind 
wir teils durch die alten Dramen, teils durch die aus etwas jüngerer Zeit stam- 
menden Bauwerke unterrichtet. Was sie lehren, ist in den früheren Abschnitten 
dargelegt. Anfangs war die Skcne ein einfacher viereckiger Bau von einem ein- 
zigen Stockwerk. Als es die aufzuführenden Dramen verlangten, wurden weitere 
Häuser oder auch ein zweites Stockwerk hinzugefügt. Wie eine aus einem Haupt- 
bau und zwei Nebengebäuden bestehende Skene mit dem davor liegenden run- 
den Tanzplatze etwa aussehen mochte, zeigt Figur 93. Als Umgang zwischen 
Orchcstra und Zuschauerraum ist die in dem Theater von Eretria vorhandene 
Form gewählt worden, bei welcher der Platz vor der Skene nicht wie in Epi- 
dauros durch einen Steinkreis zerschnitten wird. In der Mitte der Orchestra ist 
ein viereckiger Altar angenommen. 

Als später die Skene fester gebaut und eine besondere Schmuckwand (Pro- 
skenion) davor aufgestellt wurde, befand sich diese in einem solchen Abstände 
von der Skene, dass die Schauspieler sich bequem zwischen beiden bewegen 
konnten. Dies war notwendig, damit die ThüröfTnungen des Proskenion unab- 
hängig von denen der Skcne angelegt werden konnten. Auf dem Dach des 
Proskenion traten nun diejenigen Personen auf, welche früher auf dem Dache 
der einfachen Skcne erschienen waren. Ober ihm schwebend erschienen nament- 
lich die Götter, welche mit der Flugmaschine oder zu Fuss aus dem oberen 
Stockwerk der Skene herauskamen. 

Da der seitliche Abschluss des Proskenion, wenn dieses z. B. eine Stadt- 
mauer mit einem" Thore oder eine Felslandschaft darstellte, schwer herzustellen 
war, wurden an beiden Enden der Skcne zwei vorspringende Flügelbauten er- 
richtetlfcvelche feste Stützpunkte für den Abschluss der Proskenien boten. Für 
das H§K$' Jahrhundert sind diese Seitenbauten oder Paraskenien in Athen und 
trrSqjesichert, dürfen mit grosser Wahrscheinlichkeit aber auch schon für die 



zweite Hälfte des fünften Jahrhunderts angenommen werden, wie die Dramen 
dieser Zeit lehren (vgl. S. 255). 

Der Anschluss der viereckigen Skene an die runde Orchcstra mochte zuerst 
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einige Schwierigkeiten bieten, namentlich wenn die Orchestra, wie z. B. in Athen, 
eine Terrasse mit hoher Stützmauer war. Sic Hessen sich aber leicht heben 
durch die Erweiterung des vor der Skcnc gelegenen Kreisabschnittes zu einem 
Viereck. Dabei konnte, wie im Theater von Epidauros, der ganze Kreis durch 
eine Steinschwelle hervorgehoben bleiben, oder der vor der Skcne liegende Halb- 
kreis kam in Fortfall, wie z B. in Athen und Eretria (vgl. Figur 93 . 

Der Fussboden im Inneren des Spielzeltes lag in der Höhe des Orchestra - 
bodens. Da aber der feste Erdboden an dieser Stelle, wenigstens in Athen, 
viel tiefer lag als die Orchestra, so musste entweder ein Untergeschoss cinge- 




Kigur 93- Dreiteilige Skene mit Vorhalle. 



richtet oder der Boden bis zur Höhe der Orchestra mit Erde aufgehöht wer- 
den. Vor der Erbauung des steinernen Skcncngcbäudcs hat man wahrscheinlich 
die erstcre, später sicher die zweite Lösung gewählt. Für die Skene in dem 
Prometheus des Aischylos, die einen grossen Felsblock darstellte, war dieser 
Höhenunterschied sehr vorteilhaft, weil der ganze Felsblock mitsamt dem Pro- 
metheus in die Tiefe in das Untergeschoss) stürzen und so den Augen der Zu- 
schauer entzogen werden konnte. 

Solange nur ein Schauspieler vorhanden war, hatte er gewöhnlich auf der 
Thymele in Mitten der Orchestra gestanden. Als nach Einführung des zweiten 
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Schauspielers die dargestellte Handlung lebhafter wurde, wird öfter der Fall ein- 
getreten sein, dass einer von ihnen nicht auf den Tritt stieg. Wenn er z. B 
als Bote eine Meldung zu machen hatte, blieb er auf dem Boden der Orchestra 
zwischen der Parodos und dem Altäre stehen, um nach erfolgter Meldung sofort 
wieder abzutreten. Je lebhafter tlic dargestellte Handlung wurde, um so öfter 
werden tlic Schauspieler in der Orchestra geblieben und nicht mehr auf die 
Thymclc getreten sein. Dies wurde zur Regel, als die Skene erfunden war, und 
die Schauspieler nunmehr oft in die Skene hineingingen und wieder aus ihr 
heraustraten. Damals gewöhnten sie sich daran, in der Nähe der Skenenthür 
zu bleiben und vor dem Hause (izl oxTjvi];) zu spielen. So wurde der Raum 
zwischen der Skene, den beiden Farodoi und der Thymele der gewöhnliche 
Standplatz der Schauspieler und ist es auch immer geblieben. 

Trotz Einführung eines und mehrerer Schauspieler und trotz Errichtung der 
Skene veränderte der Chor seine Stellung nicht. Für seine Tänze stand ihm noch 
der ganze Orchestrakrcis zur Verfügung. Bei den Wechselnden mit den Schau- 
spielern wird er geschlossen oder in zwei und mehrere Gruppen geteilt, an denje- 
nigen Stellen der Orchestra gestanden haben, welche die Handlung des Dramas, 
an der er teilnahm, als die natürlichste erscheinen liess. Dass er dabei die Schau- 
spieler für die Zuschauer nicht verdeckte, haben wir im VII. Abschnitt gezeigt. 
Hierzu trug wahrscheinlich noch die Gestalt der Skene insofern bei, als diese 
zuweilen eine mit Stufen versehene Vorhalle eines Tempels und Hauses, oder ein 
etwas höher gelegenes Thor darstellte, sodass der Schauspieler selbst für die in 
der untersten Reihe sitzenden Zuschauer über den Köpfen der Choreuten sichtbar 
war. In der aus dem IV. Jahrhundert stammenden Vorhalle des Thersilion in 
Megalopolis fanden wir eine solche ursprünglich zweistufige, später fünfstufige 
steinerne Skene, auf deren Stufen die Schauspieler zuweilen stehen konnten. 

Ausdrücklich mag schliesslich betont werden, dass für die Epoche des V. Jahr- 
hunderts auch nicht der geringste Anhaltspunkt zur Ergänzung einer ständigen 
erhöhten Bühne vor der Skene vorhanden ist. 

Das Bild, welches uns das griechische Theater am Schlüsse seiner zweiten 
Entwickelungsperiode Ende des V. und Anfang des IV. Jahrhunderts) bietet, lässt 
sich hiernach in folgender Weise skizziren : 

Eine kreisrunde Orchestra, ein einfacher, mit einem Erdfussboden versehener 
Tanzplatz, bildet die Mitte des Theaters. In ihrem Centrum steht gewöhnlich der 
Altar. Mehr als die Hälfte der Orchestra ist von einem grossen Zuschauerraum 
umgeben, der zwar hölzerne Sitze hat, aber durch Erdanschüttungen und grosse 
Stützmauern hergestellt ist. An der freien Seite der Orchestra liegt die Skene, 
ein aus Holz aufgeführtes Gebäude, welches den Ort der Handlung bezeichnet 
und als Hintergrund für das Spiel dient. Zuweilen hat es eine, zuweilen auch 
mehrere Thürcn. Ist es ein festes Gebäude, so hat es vielfach rechts und links 
Vorsprünge Paraskenicn), zwischen denen eine bewegliche Schmuckwand (Pro- 
skenion) aufgeschlagen wird. Zwischen dem Zuschauerraum und der Skene be- 
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finden sich zwei seitliche Zugänge zur Orchestra, die Parodoi, durch welche die 
Zuschauer das Theater betreten. Durch dieselben Zugänge pflegen auch der Chor 
und diejenigen Schauspieler, welche aus der Stadt oder aus der Ferne kommen, 
die Orchestra zu betreten. Während des Spieles bleibt der Chor in der Orche- 
stra. Die Schauspieler halten sich fast ausschliesslich in derjenigen Hälfte der 
Orchestra auf, welche als Rechteck unmittelbar vor der Skcne liegt. Auf irgend 
ein Gerüst steigen sie nicht, sondern befinden sich, wenn sie nicht den Tritt des 
Altares oder etwaige Stufen der Skenc betreten, zusammen mit den Choreuten auf 
dem Boden der Orchestra. Nur wenn die Handlung des Dramas es verlangt, er- 
scheint in Ausnahmefällen ein Schauspieler oder auch mehrere auf dem Dache der 
Skene oder des Proskenion, entweder als Person, die sich auf dem Dache ihres 
Hauses befindet, oder als Gott auf dem Theologeion. Während in der ältesten 
Zeit Orchestra, Altar und Zuschauerraum die wichtigsten Teile des Theaters waren, 
dürfen wir in der zweiten Periode Orchestra, Skene und Zuschauerraum als 
solche bezeichnen. 

3. Das Theater des IV. Jahrhunderts. 

Auf der dritten Stufe seiner Entwickelung wird das griechische Theater aus 
einem einfachen Bau mit hölzernen Sitzen und hölzerner Skene zu einem gross- 
artigen Gcbiude mit steinernen Sitzen und einem stattlichen Spiclhause. Seine 
allgemeine Einrichtung und die Art, wie in ihm gespielt wurde, änderte sich nur 
in unwesentlichen Punkten. 

Der Zuschauerraum. Die im fünften Jahrhundert auftretenden Bestrebun- 
gen, den Zuschauerraum fester zu gestalten und die Zahl der Sitze zu vermehren, 
wurden im IV. Jahrhundert weiter geführt und endeten in der Erbauung gross- 
artiger 'ITicaterräume mit Sitzreihen, deren Ruinen in vielen griechischen Städten 
erhalten sind und noch heute unsere Bewunderung hervorrufen. Mächtige Stütz- 
mauern mussten errichtet werden, um die hohen Erdmassen zusammen zu halten 
und Sitzreihen zu tragen, welche vielen Tausenden von Zuschauern Plätze bieten 
sollten. In welcher Stadt zuerst ein solcher, ganz aus Stein bestehender Zu- 
schauerraum erbaut wurde, ist unbekannt. In Athen wurde er im IV. Jahrhundert 
errichtet und unter Lykurg vollendet. Andere Städte mögen darin Athen zuvor- 
gekommen sein ; doch ist bis jetzt noch kein älteres Steintheater mit Sicherheit 
nachgewiesen. Der grösste Sitzraum wurde in Mcgalopolis erbaut ; er konnte 
20000 Zuschauer aufnehmen. 

Die Grundrisse der Zuschauerräume sind sehr verschieden, nähern sich aber 
alle der Gestalt eines halben Ringes. Eine gute Zusammenstellung der verschie- 
denen Sitzräume findet sich bei Wicsclcr (Theatergebäude, Tafel I, II und A) und 
Strack (Theatergebäude, Tafel IV — VIII). Mit Hülfe der neu ausgegrabenen Thea- 
ter Hessen sich diese Sammlungen etwas vervollständigen, ohne dass jedoch 
etwas Wesentliches dabei herauskäme. 

Die Orchestra. Der Teil des Theaters, der sich im Laufe der griechischen 



Digitized by Google 



376 



VIII. Abschnitt. 
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und hellenistischen Periode am wenigsten verändert hat, ist die Orchestra. Sie 
blieb bis zur Zeit der Römer, was sie schon im VI. Jahrhundert gewesen war : 
ein kreisrunder Tanzplatz mit einem einfachen Fussboden aus Erde. Zugleich mit 
der Errichtung der steinernen Zuschauerräume wurde die Orchestra in allen Thea- 
tern mit einem steinernen Wasscrcanal umgeben, der zuweilen bis zu einem Meter 
tief und dann mit einzelnen Brückensteinen überdeckt war (z. B. in Athen und 
Piräus), zuweilen aber nur eine Tiefe von wenigen Centimctcrn hatte und dann 
zugleich als Umgang für die Zuschauer diente (z. B. in Epidauros und Erctria). 

Da» in der Mitte der Orchestra auch in dieser Epoche noch ein Altar stand, 
dürfen wir vermuten, weil im Theater von Epidauros ein rundes Fundament und 
im athenischen Theater sogar noch aus römischer Zeit die Standspur eines runden 
Altars erhalten ist. Wenn in anderen Theatern keine Altarreste gefunden sind, 
so mag dies entweder dadurch erklärt werden, dass der Altar aus Holz bestand, 
oder dadurch, dass der ursprünglich vorhandene Altar später vielfach als über- 
flüssig entfernt wurde. Auch die grosse Zerstörung, welche viele Theater erlitten 
haben, kann möglicher Weise die Schuld daran tragen. 

Das Skenengebäude. Waren wir bei der Besprechung der Skene des V. 
Jahrhunderts in Ermangelung erhaltener Skenengebäude auf die literarische Überlie- 
ferung und auf Rückschlüsse aus den Gebäuden der jüngeren Perioden angewie- 
sen, so befinden wir uns für das IV. Jahrhundert in der glücklichen Lage, unse- 
rer Untersuchung mehrere erhaltene Skenengebäude zu Grunde legen zu können. 
Es sind in erster Linie die steinernen Skenen der Theater von Athen, Epidau- 
ros, Mcgalopolis und Eretria, die hier in Betracht kommen, weil sie zum gros- 
sen Teile im IV. Jahrhundert entstanden sind. Allerdings bestanden die Skenen 
dieser Zeit nicht ganz aus Stein, denn nur derjenige Teil, welcher schon früher 
als festerer Bau aufgeführt worden war, wurde in Stein erbaut. Die vor der 
Skene und zwischen den Paraskenicn befindliche Schmuckwand musstc auch im 
IV. Jahrhundert noch aus Holz und Zeug hergestellt werden, weil sie in den 
einzelnen Dramen verschiedene Gebäude darstellen sollte. Wie früher, so war 
auch im IV. Jahrhundert bald ein Königspalast, bald ein Wohnhaus, bald ein 
Tempel, bald eine Grotte, bald irgend eine andere Anlage als Hintergrund für 
das Spiel erforderlich. Diese verschiedenen Dekorationen mussten durch beweg- 
liche Proskcnien von ganz verschiedener Form gebildet werden. 

In welchem Theater und zu welcher Zeit die erste steinerne Skene errich- 
tet wurde, ist nicht bekannt. Vielleicht war das von Lykurg erbaute Spielhaus 
das älteste seiner Art. Es ist aber auch möglich, dass ausserhalb Athens, z. B. 
in Erctria, schon früher eine Skene aus Stein bestand, aber leider ist unsere 
Kenntnis der Baugeschichtc der ausserhalb Athens vorhandenen Theater noch 
zu gering, um darüber mit Sicherheit entscheiden zu können. 

Der Grundriss der steinernen Skenen hat sich naturgemäss nach demjenigen 
der älteren hölzernen Bauten gerichtet. Diese hatten sich an verschiedenen Orten 
unabhängig von einander entwickelt und zeigten nicht uberall dieselbe Grundform. 
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In Folge dessen erhielten auch die steinernen Skcncn abweichende Grundrisse. 
Bei dem einen Theater besteht sie aus einem grossen Saal (z. B. in Athen und 
Epidauros), bei einem anderen aus mehreren neben einander liegenden Zimmern 
(z.B. in Magnesia ; bei dem einen ist sie von vorspringenden Paraskcnicn ein- 
geschlossen (z. B. im alteren Bau von Eretria), bei einem anderen fehlen die- 
selben (z. B. in Assos). Die Höhe der steinernen Skenen wird, wenn wir nach 
der athenischen urteilen dürfen, nur ein Stockwerk betragen haben. War ein obe- 
res Stockwerk oder sogar ein drittes in einem Drama notwendig, so musstc es aus 
Holz ausgeführt werden. Die Herstellung dieses oberen Teiles aus Stein scheint 
erst zugleich mit der Errichtung eines steinernen Proskenion erfolgt zu sein. 

Die beweglichen Proskenien, mochten sie nun aus Holzpfosten mit Pinakes 
oder aus grossen, nur gemalten Schmuckwänden bestehen, konnten erst dann 
durch eine feste Steinwand ersetzt werden, als die dargestellten Stücke sich 
meist vor einem oder mehreren Wohnhäusern abspielten, als eine Veränderung 
des Hintergrundes nur seltener notwendig war. Dieser Zeitpunkt trat erst ein, 
als man aufhörte, die älteren Dramen aufzuführen, also am Ende der hellenisti- 
schen oder- in frührömischer Zeit. 

Die festen Proskenien, wie wir sie in vielen griechischen Theaterruinen und 
auch in dem griechischen Theater Vitruvs finden, können uns in ihrer allgemei- 
nen Form als Anhalt dienen, um die beweglichen Schmuckwände des IV. Jahr- 
hunderts zu ergänzen, im Einzelnen jedoch nur, soweit ein Wohnhaus oder Palast 
dargestellt war. Alle anderen Dekorationen dieser älteren Zeit, z. B. ein Tem- 
pel oder ein Burgthor, werden zwar an derselben Stelle, aber in anderen Abmes- 
sungen und mit veränderten Kunstformen ausgeführt worden sein. 

Das Theater wurde damals an mehreren Orten — für Athen sind wir darü- 
ber genauer unterrichtet — auch in nicht dekorirtem Zustande, also ohne Pro- 
skenion benutzt, und zwar in erster Linie zur Volksversammlung. Das steinerne 
Skenengebäudc durfte daher eines dauernden architektonischen Schmuckes nicht 
ganz entbehren. Dass ein solcher in der That in Athen vorhanden war, dass 
Skene und Paraskcnicn mit Säulen ausgestattet waren, ist im ersten Abschnitte 
beschrieben. Paraskcnicn mit je einer sechssiiuligcn Vorderwand traten beider- 
seits bis nahe an den Zuschauerraum heran und zwischen ihnen lag die wahr- 
scheinlich mit gleichen Säulen versehene Vorderwand des Skene. Letztere lag 
so weit von der Peripherie des Orchestrakreises entfernt, dass zwischen beiden 
nicht nur eine vorhangartige Decorationswand, sondern grössere Proskenien in 
Gestalt von Vorhallen oder Bauwerken aufgeschlagen werden konnten. 

Die Vorderwand der Skene hatte wahrscheinlich meist drei Thüren, da- 
mit ein dreiteiliges Proskenion vor ihr aufgeführt werden konnte. Für Athen ist 
dies aus den Ruinen selbst nicht zu erschlicssen. Da aber in anderen Theatern 
(z. B. in Eretria und Magnesia der zwischen den Paraskenien liegende Teil der 
Skene aus drei Räumen besteht, und demnach sicher drei Thüren besass, und 
da ferner die spätere literarische Überlieferung stets von drei Thüren redet, 

4« 
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dürfen wir die Dreizahl der Thüren als die vorherrschende Einrichtung des 
IV. Jahrhunderts betrachten. Ganz unabhängig davon war die Zahl der Thüren 
in dem davor befindlichen beweglichen Proskenion. Wenn eine Burg- oder Stadt- 
mauer mit ihrem Thore dargestellt war, gab es vermutlich nur eine Thüröffhung; 
wenn eine Tempelvorhalle aufgebaut war, wird auch nur eine Thür sichtbar gewesen 
sein ; bei anderen Dekorationen waren dagegen zwei, drei oder auch wohl noch 
mehr Thüren vorhanden. Dass im scheinbaren Gegensatz hierzu die späteren 
festen Proskenien meist nur eine Thür haben, hat wohl einen doppelten Grund; 
zunächst sollte vielfach nur ein einziges Wohnhaus dargestellt sein, bei dem eine 
einzige Thür ausreichte, sodann lag aber stets die Möglichkeit vor, durch Weg- 
lassung einiger zwischen den Säulen befindlicher Pinakes beliebig viele Thüren 
herzustellen. 

In dem festen Skencngcbäude in Athen waren die Zwischenräume der Säu- 
len an der Vorderwand der Skene wahrscheinlich mit festen Wänden geschlos- 
sen, während sie an den Paraskenien in anderer Weise ausgefüllt oder vielleicht 
zum Teil wenigstens offen gelassen waren. In den Paraskenien haben wir uns 
vermutlich die Periakten zu denken, über deren Gestalt nur Vermutungen aus- 
gesprochen werden können. Denn die Ruinen des IV. Jahrhunderts liefern kei- 
nerlei Spuren dieser Maschinen ; erst in dem wohl aus jüngerer Zeit stammenden 
festen Proskenion von Epidauros sind Anzeichen vorhanden, die vielleicht auf 
die Existenz von Periakten hinweisen (s. S. 126). 

Die Höhe der Skene in Athen betrug fast 4"' (mindestens 3,70"' , entsprach 
also der Höhe eines gewöhnlichen privaten oder auch öffentlichen Gebäudes. 
Manche öffentliche Bauten und die meisten Tempel waren allerdings höher. 
Dass aber in älterer Zeit auch Bauwerke dieser Art vielfach das Mass von 4«» 
nicht überstiegen, haben uns die neueren Ausgrabungen zur Genüge gelehrt. 
Auf diese Thatsache werden wir weiter unten bei Besprechung des festen Pro- 
skenion zurückkommen. Hier ist nur hervorzuheben, dass das untere Stockwerk 
der athenischen Skene etwas höher ist als die jüngeren festen Proskcnien der 
anderen Theater. 

Das obere Stockwerk der Skene bestand in Athen im IV. Jahrhundert aus 
Holz (vgl. S. 61 . Ob es in anderen Theatern aus Stein errichtet war, ist unbe- 
kannt. Auch über seine Gestalt sind wir nicht unterrichtet. Vermutlich hatte 
es in den einzelnen Dramen verschiedene Grösse und Gestalt, in einigen mochte 
es auch ganz fehlen. Jedenfalls war in diesem Episcaenium, wie es Vitruv VII, 
5, 5 nennt, die Maschine angebracht, durch welche schwebende Personen gezeigt 
wurden. Für die Aufführungen, bei denen das untere Stockwerk eine Dekora- 
tion erhalten hatte, musste natürlich auch das obere entsprechend dekorirt wer- 
den. So war ausser dem unteren Proskenion auch eine obere Schmuckwand 
notwendig, wie sie durch Inschriften vergl. oben S. 148, Bull. hell. 1894, 164) für 
das Theater in Delos erwiesen ist. 

Ein näheres Eingehen auf die Art und Weise, wie im Theater des IV. Jahr- 
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hu Ildertl gespielt wurde, dürfen wir bis zur Besprechung des Theaters der näch- 
sten Periode verschieben, weil bei dem geringen Unterschiede der beiden Theater 
die Art des Spieles unmöglich verschieden gewesen sein kann. Ausserdem ist 
die Spiel weise des IV. Jahrhunderts schon oben S. 272 im Anschlüsse an die 
Besprechung der Dramen erörtert worden. Nur das Kine dürfen wir hier zu be- 
tonen nicht unterlassen, dass ein enger Zusammenhang bestellt zwischen dem 
Theater des IV. und demjenigen des V. Jahrhunderts. Der einzige Unterschied 
zwischen beiden zeigt sich darin, dass die Skene bei dem jüngeren Theater aus 
Stein, bei dem älteren aus Holz bestand. An eine Umwälzung oder auch nur 
eine Veränderung des Spielplatzes und der Spielart zwischen dem V. und IV. Jahr- 
hundert ist daher nicht zu denken, um so weniger, als auch das Drama von der 
Zeit des Kuripides bis zu der des Lykurg keine wesentliche Änderung erfahren hat. 

Da wir sahen, dass im Theater des V. Jahrhunderts die Schauspieler zugleich 
mit dem Chore in der Orchcstra auftraten und die Skene mit ihrem Proskenion 
den Hintergrund ihres Spieles bildete, sind wir verpflichtet, dieselbe Art des 
Spiels auch für das IV. Jahrhundert anzunehmen. In dem lykurgischen Theater 
traten demnach Chor und Schauspieler in der einen vollen Kreis bildenden Orche- 
stra auf. Der Hintergrund ihres Spieles war aus Holz zwischen den weit vorsprin- 
genden, säulcngeschmücktcn Paraskenien erbaut und verdeckte die feste Vorder- 
wand der Skene. Als Zugänge zu dem Spielplatze dienten wie in dem älteren 
Theater die beiden Parodoi, welche zwischen dem Zuschauerräume und den Para- 
skenien in der Höhe der Orchestra lagen. 

4. Das hellenistische Theater. 

Das Theater des IV. Jahrhunderts mit seiner kreisrunden Orchcstra, seinem 
steinernen Skenengebäude und seinem beweglichen Proskenion hat in allen Städ- 
ten der griechischen Welt eine lange Zeit hindurch bestanden, ohne wesentliche 
Änderungen zu erfahren. Je mehr aber das Drama in dieser Zeit zum Familicn- 
drama wurde, das sich gewöhnlich vor dem Wohnhause abspielte, um so ge- 
ringer brauchten die Veränderungen zu sein, die für die verschiedenen Stücke 
an dem Proskenion vorzunehmen waren. Dieselbe Dekoration, welche ein ge- 
wöhnliches Haus darstellte, konnte für viele Stücke unverändert bleiben. Dadurch 
wurde der Gedanke nahe gelegt, das Proskenion aus besserem Material als festen 
Bau zu errichten. 

Wann und in welchem Theater das erste Proskenion atis Stein errichtet wurde, 
ist noch unbekannt. Man hat vermutet, dass das Theater in Kpidauros das äl- 
teste derartige Proskcnion besitze, das noch aus dem IV. Jahrhundert stamme. 
Aber einerseits ist nicht sicher, ob das Theater des Polyklet überhaupt schon vor 
300 vor Chr. erbaut ist, und andrerseits darf es als wahrscheinlich bezeichnet 
werden, dass das steinerne Proskcnion einem noch jüngeren Umbau des Theaters 
angehört (s. S. 132 . Trotzdem ist es nicht unmöglich, dass in Kpidauros im III. 
oder II. Jahrhundert zum ersten Male eine steinerne Schmuckwand vor der Skene 
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errichtet worden ist. Alle anderen Proskenien aus Stein, deren Erbauungszeit cini- 
germassen bekannt ist, gehören dem II. und I. Jahrhundert an. 

Die Gestalt der steinernen Proskenien ist bei der Beschreibung des atheni- 
schen und einiger anderer Theater in allen ihren Einzelheiten geschildert worden. 
Die vor der Skcnc errichtete Wand bestand aus steinernen Säulen oder Halb- 
säulcn, deren Zwischenräume mit Pinakes hölzernen Tafclgcmäldcn) geschlossen 
werden konnten. Gewöhnlich findet sich nur eine Thür in der Mitte der Wand, 
doch weisen einige Spuren (besonders in Delos) darauf hin, dass daneben, wenn 
die Handlung des Dramas es erforderte, noch zwei weitere Thürcn durch Ent- 
fernung zweier Pinakes hergestellt werden konnten (s. u.). Der Abstand der Säu- 
lenwand von der Vordermauer der Skene ist so gross, dass zwischen beiden 
reichlich Platz zum Hinausnehmen der Pinakes vorhanden war und sich auch die 
Schauspieler dort frei bewegen konnten. 

Die Paraskenien, welche früher zum seitlichen Abschluss der hölzernen 
Proskenien gedient hatten, und zu diesem Zwecke fast unentbehrlich waren, durften 
in Eortfall kommen, als die Proskenien aus einer steinernen Säulenhalle bestanden. 
Wenn dies trotzdem nicht überall der Fall war, wenn die Paraskenien in manchen 
Theatern z. B. in Athen, Piräus und Epidauros ) auch später noch vorhanden 
waren, so wird das geschehen sein, weil man sich an die seitlich vorspringenden 
Flügelbauten so sehr gewöhnt hatte, dass ihr Fehlen sich als ein fühlbarer Mangel 
geltend gemacht haben würde. Sie mochten ausserdem in mehreren Theatern zur 
Aufnahme von Periakten gedient haben, wie oben S. 1 26 dargelegt wurde, und 
konnten zu demselben Zweck beim steinernen Proskenion beibehalten werden. 
Schliesslich waren sie auch in alter Weise als Abschluss von beweglichen Schmuck- 
wänden zu benutzen, wenn ausnahmsweise noch einmal ein anderer Hintergrund 
vor der Säulenhalle hergestellt werden sollte. 

Weshalb hatte man eine Säulenhalle als Schmuckwand gewählt und was 
sollte sie darstellen? 

Wir nahmen vorher als selbstverständlich an, dass das steinerne Proskenion 
ein Wohnhaus darstellen solle, ohne uns die Frage vorzulegen, ob das Wohnhaus 
jener Zeit auch wirklich die Gestalt einer solchen Säulenhalle hatte (vgl. S. 273). 
Im Inneren der hellenistischen Häuser gab es allerdings stets Höfe, die mit Säu- 
lenhallen umgeben waren, die sog. Peristyle, und auch im Äusseren waren bis- 
weilen Vorhallen mit Säulen vorhanden. Aber sicherlich waren die meisten Häu- 
ser aussen nicht mit Säulen ausgestattet. Wenn trotzdem die Schmuckwand des 
Theaters immer mit Säulen oder Halbsäulen versehen ist, so lassen sich dafür 
mehrere Gründe anführen : 

Zunächst bestanden die älteren hölzernen Skenen und Proskenien aus ein- 
zelnen Holzpfosten, deren Zwischenräume mit bemalter Leinewand oder mit 
Teppichen oder in anderer Weise ausgefüllt waren. Dafür sind die Theater von 
Megalopolis und Sikyon gute Beispiele (s. S. 137 und 119). Hatte man sich 
aber einmal Jahrhunderte hindurch an eine solche Teilung der Wand durch Pfo- 
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sten oder Säulen gewöhnt, so behielt man sie naturgemäss auch bei, als die Wand 
in Stein ausgeführt wurde. 

Sodann besass das athenische Theater des IV. Jahrhunderts im undekorir- 
ten Zustande wahrscheinlich eine Säulcnstcllung an der Vorder wand der Skene 
und sicher an den Paraskcnicn. Bei den im Theater stattfindenden Volksversamm- 
lungen sahen die Athener also das Skcncnhaus mit Säulen geschmückt. Wurde 
ein Drama aufgeführt und zwischen den Paraskcnicn irgend ein Proskenion auf- 
geschlagen, so waren die Säulen der Skene zwar oft verdeckt, die der Paraske- 
nien aber blieben wohl stets sichtbar. Wenn nun später das Proskenion in Stein 
ausgeführt werden sollte, was lag da näher, als es ebenso wie die Paraskcnicn 
und die Skene als Säulcnstellung auszubilden ? Dass auch in Mcgalopolis eine 
grosse Säulenhalle den gewöhnlichen Hintergrund bildete, mag hier nicht uner- 
wähnt bleiben. 

Ferner bot eine Stützenstellung den grossen Vorteil, dass durch einen 
Wechsel der die Intercolumnien ausfüllenden, bemalten Pinakes verschiedenartige 
Schmuckwändc hergestellt werden konnten, ohne dass die ganze Wand mit einer 
Dekoration verdeckt wurde. Durch Gemälde mit Figuren oder Gartenanlagcn 
oder Gebäude konnte man dem Hintergründe einen sehr verschiedenen Charakter 
geben. Zwischen den Säulen der Paraskcnicn hatte man schon im IV. Jahrhundert 
und vielleicht in noch früherer Zeit solche bemalte Pinakes gehabt. Dadurch war 
es nahe gelegt, diese Art der Dekoration auch beim Proskenion anzuwenden. 

Ausserdem ist beachtenswert, dass auf dem in Figur 82 (S. 329) abgebil- 
deten Terrakotta- Relief eine ganz ähnliche Säulendekoration, wie sie die helle- 
nistischen Proskcnicn zeigen, an dem ein Wohnhaus darstellenden Hintergrunde 
vorhanden ist. Schliesslich darf auch nicht vergessen werden, dass die Skenen 
und Proskcnicn zwar ursprünglich denjenigen Bauwerken, welche sie darstellen 
sollten, wirklich ähnlich waren, aber allmählich zu einer typischen Schmuckwand 
wurden, welche den einfachen Wohnhäusern nur noch wenig glich und vielfach 
mit einem Luxus ausgeführt war, der bei den Fassaden der gewöhnlichen Wohn- 
häuser nicht üblich war. 

Die einfache Säulenwand der hellenistischen festen Proskenien dürfen wir 
aber noch als Darstellung eines oder mehrerer Häuser auflassen, deren Formen 
und Masse sie ungefähr wiedergab. Wie bei dem vorher erwähnten Terrakotta- 
Relief bisher Niemand daran gezweifelt hat, dass die hinter dem Schauspieler 
befindliche Wand mit ihren Halbsäulcn ein Haus vorstellen solle, so werden die 
Theaterbesucher auch im Altertum in der Säulenwand des Proskenion ohne Wei- 
teres ein Wohnhaus gesehen haben. 

Ist aber die Höhe des Proskenion von durchschnittlich 3,00 — 3,50"» 
nicht zu niedrig für ein griechisches Wohnhaus? Gewiss hat es in der hellenisti- 
schen Zeit viele höhere Wohnhäuser gegeben, aber die Abmessungen des Pro- 
skenion sind in früherer Zeit bestimmt worden, als die Häuser durchschnittlich 
nicht höher waren. Sodann kommt noch ein anderer Umstand für den Höhen- 



Digitized by Google 



3«2 



VIII. Abschnitt. Die ICntwicWelungsgeschichte des griechischen Theaters. 



unterschied in Betracht. Die skenische Nachahmung eines Bauwerkes, z. B. eines 
Tempels, einer Säulenhalle oder eines Burgthores, hat man niemals in den vol- 
len Abmessungen der Wirklichkeit ausgeführt, sondern schon aus Sparsamkcits- 
rücksichten soweit verkleinert, als es möglich war. Auch in den heutigen Thea- 
tern wird eine Kirche oder eine Burg, namentlich wenn ihr Äusseres dargestellt 
werden soll, stets in sehr verkleinertem Masstabe ausgeführt. So hat man auch 
im Altertum dem Tempel, welcher den Hintergrund des Spieles bilden solltd 
niemals die Hohe des Parthenon oder auch nur des Erechtheion gegeben, son- 
dern vermutlich ein Höhenmass von etwa 5™ gewählt, wie es bei den kleinen 
Tempeln üblich war. Dem entsprechend durfte ein Wohnhaus höchstens 3 — 4m 
hoch gemacht werden. 

Besonders lehrreich sind in dieser Beziehung endlich die Darstellungen von 
Theatergebäuden auf Vasen und anderen Bildwerken (vgl. Abschnitt VI). Die 
dargestellten Häuser sind gewöhnlich nur wenig höher als die Personen und die 
Thürcn auffallend niedrig. Vergleichen wir damit die wirklichen Abmessungen 
der bisher bekannten griechischen Proskcnicn, so stellt sich heraus, dass sogar 
in dem kleinen Theater von Oropos mit seinem niedrigen Proskenion die Thür- 
höhe noch 2" beträgt, in allen anderen Theatern aber grösser ist. Selbst in die 
niedrigste Thür von 2"» Höhe kann ein mit Kothurn und Maske versehener 
Schauspieler noch bequem hineingehen. 

Gegenüber dem beweglichen Proskenion des IV. Jahrhunderts bezeichnet die 
feste Schmuckwand der hellenistischen Zeit eine Vereinfachung, eine Einschrän- 
kung der skenischen Ausstattung, denn wo es der Inhalt der Dramen nur eben 
zuliess, blieb die Wand fast unverändert. Nur in den Fallen, wo ausnahmsweise 
ein Tempel oder eine Höhle oder ein Stadtthor den Schauplatz der Handlung 
bildete, musstc das ganze Proskenion oder wenigstens ein Teil mit einer beweg- 
lichen Dekoration verdeckt werden (vgl. S. 274). 

Besteht somit über die Gestalt und die Abmessungen der Skcnc und des 
Proskenion des hellenistischen Theaters kaum eine Verschiedenheit der Ansichten, 
und kann auch darüber, dass diese Säulenwand ein Wohnhaus darstellen konnte, 
kaum ein Zweifel aufkommen, so ist dagegen die Art und Weise, wie im Alter- 
tum in einem solchen Theater gespielt wurde, strittig. 

Wer die Entwicklung des Theaters von der ältesten Zeit bis zu der hel- 
lenistischen Epoche aufmerksam verfolgt und sich dabei überzeugt hat, dass ge- 
waltsame Änderungen in der ununterbrochenen Weiterentwickelung von Drama 
und Theater nicht vorkommen, dass vielmehr das hellenistische Theater von 
demjenigen des IV. und V. Jahrhunderts nur in unwesentlichen Einzelheiten ab- 
weicht, für den kann es nicht zweifelhaft sein, dass auch im hellenistischen Thea- 
ter Schauspieler und Chor noch an derselben Stelle spielten, wo sie früher ge- 
standen und sich bewegt haben, nämlich in und neben der kreisrunden Orchc- 
stra und vor dem den Hintergrund bildenden Proskenion. 

Allerdings ist in hellenistischer Zeit wahrscheinlich eine Änderung in dem 
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Aufbau des Dramas eingetreten. Denn während im FV. und wahrscheinlich auch 
im III. Jahrhundert noch öfter Dramen mit Chören aufgeführt wurden, scheinen 
die letzteren im II. Jahrhundert meist abgekommen zu sein (vgl. S. 262 . Genau 
sind wir über den Zeitpunkt nicht unterrichtet. Der Fortfall des Chores hätte 
eine Veränderung des Theaters zur Folge haben können, weil die Orchestra nun 
bei dramatischen Auffuhrungen nicht mehr einen vollen Kreis zu bilden brauchte. 
Davon ist aber in dieser Epoche noch nichts zu sehen. Vielmehr bleibt die 
Orchestra in Griechenland in der ganzen hellenistischen Zeit als voller Kreis 
unverändert bestehen. Der Fortfall des Chores hat also zunächst gar keine Ver- 
änderung des Theaters hervorgerufen. 

Trotzdem sollen nach der herrschenden Ansicht die Schauspieler in dem 
hellenistischen Theater nicht in der Orchestra, sondern regelmässig oben auf dem 
Dache des Proskenion gespielt haben! Diese mit der Entwickclungsgeschichte 
des Theaters ganz unvereinbare Lehre gründet sich fast auschlicsslich auf die 
Angabc Vitruvs über das Spiel im griechischen Theater (V, 7, 2). Dass an die- 
ser Stelle aber ein auf verschiedene Weise erklärbarer Irrtum vorliegt, ist im 
Vit Abschnitt nachzuweisen versucht worden. Wir dürfen vielmehr trotz der 
Angabc Vitruvs über die Art des Spiels daran festhalten, dass die Schauspieler 
in dem hellenistischen Theater stets vor dem Proskenion in der Orchestra auf- 
traten. Bei ihrem Erscheinen benutzten sie entweder die Thür des Proskenion 
oder, wenn sie aus der Ferne kamen, eine der beiden Parodoi und traten auch 
meist auf demselben Wege wieder ab. Nur in Einzelfällen erschienen sie aut 
dem Dache des Proskenion, wenn sie im oberen Stockwerk oder auf dem Dache 
ihres Hauses auftreten mussten. Auf demselben Dache oder über ihm schwebend 
(vgl. die Vorrichtung im Theater von Oropos, S. 108) erschienen auch die Götter 
als «dei ex machina>. 

Einen wesentlichen Unterschied zwischen dem altgriechischen und dem hel- 
lenistischen Theater giebt es also weder in Bezug auf die Grundrissform, noch 
hinsichtlich der Art des Auftretens der Schauspieler. Die alte Einrichtung des 
runden Tanzplatzes mit dem neben ihm liegenden Spiclhause war beibehalten ; 
nur waren an Stelle der vergänglichen Holzbauten feste Steingebäude getreten. 

Wie ein solches Theater aussehen mochte, sucht das in Figur 94 (S. 3N4) 
mitgeteilte perspektivische Bild zu veranschaulichen. Man sieht die durch eine 
einfache Linie angedeutete kreisrunde Orchestra und in ihrer Mitte einen vierecki- 
gen Altar. Das Skenengebaudc ist nach dem Vorbilde des delischcn Theaters 
gezeichnet ; Paraskenien fehlen und das Proskenion geht als Säulenhalle rings 
um die Skcne herum (vgl. den Grundriss Figur 59 auf S. 145). Von der letzte- 
ren sieht man auf dem Bilde nur den Oberstock. Durch einfache Thorbauten 
ist das Proskenion mit dem Zuschauerraum verbunden. 

Die Zahl der Halbsäulcn des Proskenion und die Anordnung seiner ver- 
schiedenartig gestalteten Intercolumnien haben wir ebenfalls nach dem Theater 
von Delos bestimmt. Man erkennt drei dunkel gezeichnete Thüren und neben 
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der mittleren Thiire beiderseits je zwei, neben jeder Nebenthür beiderseits je einen 
weissen Pinax. Dadurch sind drei verschiedene Häuser angedeutet, ein grosses 
mittleres von fünf Axweiten und zwei Nebenhäuser von je drei Axen. Eine 
Trennung dieser Häuser ist dadurch bewirkt, dass zu beiden Seiten des Haupt- 
hauses je ein anders gestaltetes Intercolumnium angeordnet ist, das in unserem 
Bilde durch wagerechte Fugen als feste Wand gekennzeichnet ist. Wir hatten 
bei Beschreibung des delischen Theaters (s. S. 146) angenommen, dass in diesen 
beiden Intercolumnien, die nach den erhaltenen Standspuren schmalen Rillen) 
einen anderen Verschluss wie die übrigen gehabt haben müssen, vielleicht Nc- 




Figur 94. Skene mit^ Testen! I'roskenion. 



benthüren angebracht gewesen wären und hatten demnach in Figur 59 dort offene 
Intercolumnien gezeichnet. Eine nochmalige Untersuchung der Ruinen hat uns 
aber überzeugt, dass diese Annahme unhaltbar ist, und dass vielmehr feste 
dauernde Wände hier gewesen sein müssen. In den schmalen Zwischenräumen 
zwischen den Ecksäulcn des Proskenion und den Pfeilern der Seitenthore (Pa- 
rodoi) kehren nämlich jene schmalen Rinnen wieder. Und da nun an diesen Stellen 
unmöglich Thüren, sondern sicher festere Wände waren, so werden auch jene 
beiden Intercolumnien dauernd mit einer anderen Art von Wänden geschlossen 
gewesen sein. War so das Proskenion durch die zwei festen Pinakcs in drei 
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Teile geteilt, einen Mittelbau von fünf, und zwei Seitenbauten von je drei Axwei- 
ten, so durfte man erwarten, dass in der Mitte der Nebenbauten ebenso je eine 
Thür gewesen sei, wie in dem Mittelbau. Und thatsächlich sind in Dclos Spu- 
ren erhalten, welche auf das Vorhandensein einer l>csondcren Thürschwelle ge- 
rade in diesem Intcrcolumnium hinweisen. 

Die hierdurch festgestellte Dreiteilung des Proskenion ist in unserem Bilde 
nur unvollkommen angedeutet. Sic würde schon mehr in die Augen fallen, wenn 
statt der weissen Intcrcolumnien bemalte Pinakcs gezeichnet wären; noch besser 
würde sie aber sichtbar sein, wenn auch das Gebälk zwischen den Häusern 
durch einen Teppich oder kleinen Vorhang verdeckt wäre, wie es z. B. aul 
dem Marmorrelief aus Neapel (S. 327 Figur 811 geschehen ist. 

Obwohl die Dreiteilung an anderen Theatern noch nicht bemerkt ist, sind 
wir doch durch eine bisher nicht genügend beachtete Thatsachc zu der Annahme 
berechtigt, dass sie sich nicht auf Dclos beschränkte. Diese Thatsachc ist die 
Übereinstimmung der Säulenzahl an den Proskenicn vieler Theater. Die Drei- 
teilung, wie sie in Delos vorhanden ist, verlangt 13 Intercolumnien und gerade 
diese Zahl finden wir z. B. im Piräus (S. 98), in Eretrla (S. 112), in Epidauros 
(S. 122I und in Assos iS. 149). Wenn in Athen [S. 80) zwei Intcrcolumnien 
mehr vorhanden sind, so erklärt sich das leicht durch die Anordnung je eines 
weiteren festen Pinax an den beiden Huden des Proskenion. 

In unserer Skizze (Figur 94) ist der Augenpunkt für die Perspektive absicht- 
lich in grosser Höhe des Zuschauerraumes angenommen, damit man das Dach 
des Proskenion als Podium sehen kann. Die in den oberen Reihen sitzenden 
Zuschauer sahen also das Skencngebäude etwa so, wie es in unserem Bilde er- 
scheint ; die Zuschauer der unteren Reihen konnten dagegen weder den Boden 
des Podiums, noch den unteren Teil der auf das Podium führenden Thür sehen 
Dass die letztere in ihren Abmessungen durch die erhaltenen Baurcstc des deli- 
schen Theaters nicht gesichert ist, mag ausdrücklich gesagt werden. Nach dem 
Vorbilde des Theaters von Oropos (S. 108) glaubten wir die Thüröffnung aber 
nicht weglassen zu dürfen. 

5. Das römische Theater. 

Nach der landläufigen Ansicht besteht ein grosser Unterschied zwischen 
dem griechischen und dem römischen Theater. In diesem hat der Grundriss 
des Zuschauerraumes die Gestalt eines Halbkreises, in jenem ist er über den 
Halbkreis hinaus erweitert ; in diesem ist die Bühne niedrig und breit, in jenem 
soll sie hoch und schmal sein ; hier hat sie die bedeutende Länge von zwei 
Durchmessern des Grundkreises, dort ist das Proskenion, die vermeintliche Bühne, 
nur etwa einen Durchmesser lang; hier führen bequeme Treppen von der Or- 
chestra auf die Bühne, dort ist keine direkte Verbindung zwischen dem Proske- 
nion und der Orchestra vorhanden ; hier ist endlich die untere Parodos über- 
wölbt und im Winkel unter den Sitzen hindurch geführt, dort ist sie offen und 
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verläuft in gerader Linie. Für diese vielen und grossen Verschiedenheiten, deren 
Zahl sich noch vermehren lässt, weiss man keine triftigen Gründe anzugeben. 
Man ist zwar überzeugt, dass die Römer nicht nur das Theaterspiel, sondern 
auch das Theatergebäude von den Griechen übernommen haben, aber warum 
sie den Zuschauerraum und die Bühne so vollständig umgestaltet haben, ver- 
mag man nicht anzugeben. Man stellt immer noch, wie schon Vitruv, zwei Thea- 
tertypen auf, die ganz verschieden und fast unabhängig von einander sein sollen, 
und bemerkt nicht, dass das römische Theater mit allen seinen Verschieden- 
heiten mit Notwendigkeit aus dem griechischen entstehen musste, als nach dem 
Fortfall des Chores die Orchestra in zwei Teile zerlegt wurde. 

Es war nicht möglich, den engen Zusammenhang der beiden Theater zu 
erkennen solange man sich von dem griechischen Theater ein ganz falsches 
Bild machte, solange man der Ansicht war, dass die römische Bühne sich aus 
dem griechischen Proskenion entwickelt habe. Erst wenn man sich überzeugt 
hat, dass das griechische Proskcnion in der Säulenwand des römischen Thea- 
ters erhalten, und dass die römische Bühne ein Teil der griechischen Orchestra 
ist, stellen sich die Abweichungen der beiden Theater als naturgemässe Weiter- 
bildungen des griechischen Theaters heraus. In der Erkenntnis dieses Zusam- 
menhanges liegt zugleich, wie wir im VII. Abschnitt andeuteten, der beste und 
schon allein entscheidende Beweis für die Unrichtigkeit der alten Thcaterlehrc. 

Die Gestalt des römischen Theaters haben wir im ersten Abschnitte bei 
der Besprechung des römischen Umbaues des Dionysos -Theaters teilw eise ken- 
nen gelernt. In reinerer Form sehen wir sie am Merodes -Theater in Athen und 
an der grossen Zahl erhaltener römischer Theater in Italien, Kleinasien und den 
anderen römischen Provinzen. Auch Vitruv (V, 6, 3) giebt eine -genaue Beschrei- 
bung seines Grundrisses und seines Aufbaues. Damit wir bei der folgenden 
Besprechung den Grundriss eines römischen Theaters vor Augen haben, ist ne- 
benstehend in Figur 95 der Grundriss des Theaters von Aspendos abgebildet. 
Einen anderen römischen Grundriss findet man noch weiter unten in der rechten 
Hälfte von Figur 99, der nach den Theatern von Athen (Hcrodes) und Pompeji 
gezeichnet ist. Ein dritter Grundriss ist der S. 87 in Figur 32 abgebildete Plan 
des athenischen Dionysos -Theaters nach seinem Umbau unter Kaiser Nero. Der 
Plan von Aspendos, welcher rechts die untere, links die obere Einrichtung der 
Seitenbauten des Theaters zeigt, ist besonders lehrreich, weil das Proskenion sich 
klar von der Skene und ihrer Vorderwand abhebt und für ein griechisches Pro- 
skenion gehalten werden könnte. Dass der Orchestrakreis in diesem Theater, wenn 
er ausgezeichnet wird, gerade vor dem Proskenion vorbei geht, ist aus dem Grund- 
riss zu erkennen. Die Bühne hat in Aspendos eine verhältnismässig geringe Tiefe. 

Trotz grösserer Verschiedenheit im Einzelnen stimmen fast alle römischen 
Theater in den wesentlichen Punkten übercin, vor Allem haben sie alle eine 
geräumige Bühne, welche etwa das Doppelte des Orchestradurchmessers zur 
Länge und rund ein Drittel desselben Durchmessers zur Breite hat. Ihre Höhe 



Digitized by Google 



5- Um römische Theater. 



387 



betrügt stets 1,00 — 1,50"*. Dass auf ihr nicht nur die Schauspieler, sondern auch 
andere Künstler auftraten, berichtet Vitruv und unterliegt keinem Zweifel. 
Wie ist diese Bühne entstanden? 

Nach der gewöhnlichen Meinung hat sie sich aus dem hohen und schmalen 
griechischen Proskenion dadurch entwickelt, dass dieses niedriger, breiter und 
länger gemacht und den Zuschauern etwas naher geruckt wurde. Diese Ablei- 
tung ist aber vollkommen unrichtig; sie bildet den wundesten Punkt der alten 
Lehre. Das römische Logeion entstand vielmehr, wie an dem Theater in Athen 
und einigen anderen Bauten schon gezeigt wurde, nicht durch Erniedrigung 




Higttr 95- Grundriss de-. Theater* von Aspendo«. 

eines hohen Logeion, sondern es ist noch der eine Teil der alten griechischen 
Orchcstra, deren anderer Teil tiefer gelegt wurde. Der Schauspieler, welcher sich 
auf dem römischen Logeion befindet, steht daher noch in derselben Entfernung 
n von den Zuschauern, in derselben Höhe und vor derselben Säulenwand wie frü- 
her, als er im griechischen Theater in der kreisrunden Orchcstra vor dem Pro- 
skenion spielte. Diese Thatsachc ergiebt sich aus einem Vergleich der Theater- 
ruinen und wird auch von der literarischen Überlieferung ausdrücklich bestätigt. 

Je mehr in der hellenistischen Zeit der Chor zunicktrat, um so weniger wurde 
der ganze Tanzplatz der Orchestra bei den dramatischen Aufführungen benutzt. 
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Für die Schauspieler genügte der unmittelbar vor der Skene und dem Proskc 
nion liegende Teil des Kreises, welcher nach Erbauung der Skene, wie wir sa- 
hen, zu einem Viereck erweitert worden war. Auch der Chor der Tragödie, 
der nicht mehr tanzte, sondern nur sang, zog sich auf den Platz vor dem Pro- 
skenion zurück. So war der zwischen der Thymele und dem Zuschauerräume 
gelegene Teil des Kreises für die dramatischen Aufführungen vollständig über- 
flüssig geworden und konnte in anderer Weise verwendet werden. Dies ist in 

doppelter Weise geschehen. In 
mehreren Theatern Klcinasiens 
und in Athen wurde er zu einer 
Arena oder Konistra für Gladia- 
torenspiele und andere Kämpfe 
umgebaut und erhielt als sol- 
cher eine ringsumlaufende hohe 
Schranke, so dass die Zuschauer 




Figur 96. 



Querschnitt eines Theaters mit tiefer 
gelegter Konistra, 



nicht durch die Kämpfenden gefährdet waren. In anderen Theatern, und zwar 
namentlich in denen Italiens, wurde er, wie auch Vitruv V, 6, 2 angiebt, zur 
Aufstellung von Sitzen für Senatoren und andere bevorzugte Personen benutzt. 

Die Umänderungen, welche zu dem ersteren Zweck erforderlich waren, Hes- 
sen sich in dreifacher Weise ausfuhren: 1. Entweder konnte der ganze vom 
Zuschauerraum selbst eingefasste Teil der Orchcstra so vertieft werden, dass er 
rings von einer etwa 1 ' hohen Futtermauer umgeben war (s. Figur 96); dies 
scheint z. B. in dem Theater von Aspendos (vergl. J. Dürrn, Baukunst der Grie- 
chen S. 327) der Fall gewesen zu sein. Die unterste Sitzreihe und die andere 
vor der Skene liegende I lälfte der Orchcstra veränderten dabei ihre Höhe und 
ihre Gestalt nicht. Auch die Proskcnionsäulcn und die Skene brauchten in kei- 
ner Weise umgestaltet zu werden. Dagegen musste der Boden der Arena so- 
wohl mit der untersten Sitzreihe, als auch mit dem vor der Skene gebliebenen 
Teile der Orchestra durch Treppen verbunden werden. Für die Zuschauer wurden 

ferner besondere Zugangswege 
von der alten Parodos in die 
Arena hinuntergeführt und zwar 
dadurch, dass man an den Flü- 
geln des Zuschauerraumes Stücke 
abschnitt und dort überwölbte 
Gänge anlegte. 2. Oder die un- 
teren vier bis fünf Sitzreihen wur- 
den abgeschnitten und dadurch ausser einer Vergrösserung der Orchestra der- 
selbe Höhenunterschied zwischen dem Boden der letzteren und der neuen unter- 
sten Sitzreihe erreicht (s. Figur 97). Der Standplatz der Schauspieler, wie wir 
den einen Teil der Orchestra nennen wollen, konnte nun entweder unverändert 
als Teil der runden Orchestra bleiben, wie es z. B. im Theater von Aezani (vgl 




r 



Figur 97. 



Querschnitt eine- Theaters mit erhöhter 
und Fortfall Her unteren Sitze. 
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J. Dürrn, Baukunst der Griechen S. 315) der Fall gewesen zu sein scheint, oder 
er konnte bis zur Höhe der nunmehr zur untersten Sitzreihe gewordenen Stufe 
gehoben werden; dies ist in dem Theater von Pergamon geschehen (vgl. oben 
S. 153). Im letzteren Falle mussten für den erhöhten Spielplatz neue obere seit- 
liehe Zugänge und ein neues höher gelegenes Proskenion geschaffen werden. 
3. Oder der zur Konistra umzuschaffende Teil der Orchcstra wurde mit einer 
etwa 1,00 — 1,50"' hohen Schranke umgeben, wie sie im Theater von Athen vor- 
kommt s. Figur 98). Der andere Teil der Orchcstra, der Spielplatz der Schau- 
spieler, wurde zugleich bis zur Oberkante der Schranke gehoben. 

Die drei in den Figuren 96 — 98 abgebildeten Querschnitte sollen diese drei 
verschiedenen Wege, auf welchen man bei der Teilung der Orchcstra eine 
vertiefte Konistra und ein erhöhtes Logeion erzielen konnte veranschaulichen. 
Trotz ihrer Verschiedenheit war 
das Ziel dasselbe. Man erhielt 
eine von einer hohen Schranke 
eingefasste Arena, in welcher die 
Gladiatorenkämpfe und andere 
Vorstellungen ohne Gefahr für 
die Zuschauer abgehalten werden 9 *' Q»«™*» 1 « ein » Theaters mit erhöhter 

1 . . „ , Al . Bühne und Schranke fiir die Konistra. 

konnten, und eine Bühne für dra- 
matische und andre Aufführungen, die l.OO — 1,50"> über der Konistra lag. Obwohl 
in mehreren Theatern der Spielplatz der Schauspieler wirklich gehoben wurde, 
braucht man theoretisch nicht von einer Veränderung seiner Höhenlage zu spre- 
chen, weil die unterste Sitzreihe auch entsprechend verlegt wurde. Der Spiel- 
platz lag also noch immer in der Höhe der untersten Sitzreihe und am Fusse 
der Proskenionsäulen ; er war für die Zuschauer unverändert geblieben. Im Dio- 
nysos-Theater in Athen war durch den Umbau der Spielplatz thatsächlich höher 
gelegt als die untersten Sitze, weil die bis zur Oberkante der Schranke reichen- 
den unteren Sitzreihen nicht wie in Pergamon und Assos fortgeschnitten wurden. 

Für die Teilung der alten Orchcstra in eine höhere Bühne und eine tiefere 
Konistra waren in Italien andere Gründe als in Kleinasien massgebend. Wie wir 
bei Besprechung des hellenistischen Theaters schon darlegten, pflegten in Ita- 
lien seit Alters die Schauspieler auf einer erhöhten Bühne aufzutreten vgl. Ab- 
schnitt VI). Als dort nun griechische Theater erbaut wurden, wird man die 
Vorteile des griechischen mit denen des italischen Theaters zu vereinigen gesucht 
haben. Dies geschah am einfachsten dadurch, dass der eine Teil der Orchestra, 
welcher überflüssig geworden war, tiefer gelegt, und so dem anderen, dessen 
Höhenlage unverändert blieb, die Gestalt einer erhöhten Bühne gegeben wurde. 
Zugleich wurde dadurch noch der grosse Vorteil erreicht, dass in dem tiefer 
gelegenen Teile Sitze für die Senatoren und andere hohe Beamte und Priester 
angebracht werden konnten. Dies wäre ohne Tieferlegung nicht möglich gewe- 
sen, weil bei der Anordnung mehrerer Sitzreihen in der Höhe des Spielplatzes 
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der in der vorderen Reihe Sitzende allen hinter ihm befindlichen Zuschauern 
den Blick auf die Schauspieler genommen hätte. Wurden die Sitzreihen dage- 
gen entweder alle auf dem vertieften Boden oder ansteigend zwischen ihm und 
der früheren untersten Sitzreihe angeordnet, so konnten die Zuschauer von die- 
sen neuen Sitzen die scheinbar auf einer erhöhten Bühne, in Wirklichkeit aber 
in der alten Orchcstrahälftc befindlichen Schauspieler glcichmässig gut sehen. 
Zwei Beispiele für diese Anordnung bieten die beiden Theater von Pompeji (vgl. 
Overbeck -Mau, Pompeji, S. 157 und 172). Die unterste der gewöhnlichen Sitzrei- 
hen liegt dort mit dem Boden der Bühne ungefähr in einer Höhe, die vermutlich 
die Höhe der alten Orchcstra ist ; in der Konistra sind Sitzreihen angebracht, 
welche sich deutlich von den oberen scheiden und augenscheinlich für bevor- 
zugte Zuschauer bestimmt waren. Ob diese Einrichtung von Anfang an vorhan- 
den war, oder ob sie erst durch thatsächlichc Tiefcrlegung des einen Teiles der 
alten Orchcstra entstanden ist, kann hier, als für unsere Untersuchung weniger 
wichtig, unentschieden bleiben. 

Nachdem man die alte Orchestra in zwei Teile von verschiedener Höhen- 
lage zerlegt hatte, erhielten diese besondere Namen. Der höher liegende Teil, 
welcher unverändert am Fussc der Proskenion -Säulen lag und nach wie vor den 
Schauspielern als Spielplatz diente, wurde Logeion, Pulpitum und Bcma genannt, 
der tiefer liegende Teil, welcher im Verhältnis zu dem Spielplatz und der unter- 
sten Sitzreihe seine Höhenlage verändert hatte, Konistra, Hemikyklion und Sigma. 
Aber trotz der neuen Namen ist jede der beide Hälften zuweilen noch als Or- 
chestra bezeichnet worden (vgl. oben S. 277). 

In Griechenland selbst sind nur wenige Theater in der neuen Weise, die 
wir kurz die römische nennen dürfen, umgebaut worden. Neben dem Dionysos- 
Theater von Athen ist nur das noch nicht ganz ausgegrabene Theater von Argos 
zu nennen. In Kleinasien dagegen, in Sicilien und in Italien scheinen fast alle 
griechischen Theater eine vertiefte Konistra oder ein erhöhtes Logeion bekom- 
men zu haben. Bei der Errichtung ganz neuer Theater wurde scheinbar überall, 
auch in Griechenland selbst, nur die neue römische Bauweise angewendet. Eine 
kleine Veränderung nahm man dabei noch vor, indem man die Sitzreihen als 
gewöhnliche Bänke bis zum Fussboden der Konistra hinabführte. Diese Theater 
waren daher weder nach kleinasiatischer Art zu Gladiatorenspielen zu benutzen, 
noch hatten sie die in Pompeji unter der Logeionhöhe angebrachten, besonders 
gestalteten Sitzreihen. Dafür konnten aber auf dem horizontalen Boden der Ko- 
nistra noch Sessel für bevorzugte Personen aufgestellt werden, und nach den 
Worten Vitruvs V, 6, 2) scheint dies auch wirklich geschehen zu sein, falls sich 
seine Angabe nicht auf ansteigende Sitzreihen wie in Pompeji bezieht. 

Die Zerlegung der alten Orchcstra in eine erhöhte Bühne und eine vertiefte 
Konistra hatte einige andere Änderungen des Theaters zur Folge, durch wel- 
che das römische Theater seine charakteristische Gestalt erhielt. Sic bestanden 
vor Allem in der Anlage eines neuen Zuganges zur vertieften Orchestrahälfte, 
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und in der hierdurch herbeigeführten Verkleinerung des Zuschauerraumes, der 
von jetzt ab in seinem unteren Teile nur noch einen Halbkreis umfasstc. 

Wenn die Zuschauer nach der Zerlegung der Orchestra das Theater noch 
auf dem alten Wege betreten hätten, so wären sie durch die alte Parodos, wel- 
che jetzt zur Seitenthür der Bühne geworden war, zuerst auf die Bühne gelangt 
und hätten dann auf Treppen zur unteren Konistra hinunter und weiter auf an- 
deren Treppen wieder zu den Sitzreihen hinaufsteigen müssen. Um diesen Weg 
zu vereinfachen, legte man unter den Flügeln des Zuschauerraumes überwölbte 
Zugänge an, auf denen die Zuschauer, ohne die Bühne zu betreten, in die Ko- 
nistra und so zu ihren Sitzen gelangen konnten. Hierdurch kam der den Halb- 
kreis übersteigende Teil des Zuschauerraumes in Fortfall und es blieb nur noch 
ein voller Halbkreis übrig. Der winkelförmige Grundriss des neuen Zuganges, 
seine Überwölbung, sein meist sehr grosses Gefälle, das gewöhnlich durch eine 
Treppe ausgeglichen ist, und endlich auch der Umstand, dass oben über ihm 
die Sitzreihen zuweilen nach alter Weise über den Halbkreis hinaus weiterge- 
führt sind, dürfen als sichere Beweise dafür angeführt werden, dass diese Zu- 
gänge nichts mit den alten Parodoi zu thun haben, sondern eine Neuerung des 
römischen Theaters sind. 

Im Hintergründe der Bühne hätten nun das Proskenion, die Skene und die 
Paraskcnicn in alter Weise bestehen bleiben können, denn die Zerlegung der 
Orchestra machte keine Veränderung des Hintergrundes oder der Seitenbauten 
der Skene notwendig. Und in der That finden wir beim römischen Skcncngcbäudc 
ebenso wie beim griechischen einen Schauspiclersaal, dessen Vorderwand (scae- 
nac frons) nach dem Zuschauerraum hin mit Säulen und Gcbälkcn ausgestattet 
ist. Die Säulen sind gewöhnlich keine angesetzten Halbsäulcn, sondern stehen frei 
vor der Wand, zuweilen in solchem Abstände von ihr, dass man zwischen beiden 
hindurch gehen kann. In einigen Theatern (z. B. im Hcrodcs -Theater von Athen) 
war die Säulcnstellung auch, ebenso wie in den hellenistischen Theatern Grie- 
chenlands, nur ein einziges Stockwerk hoch und trug ein durchgehendes Po- 
dium, das genau dem Dache des steinernen griechischen Proskenion entspricht. 

Diese Säulcnstellung des römischen Theaters ist nichts ande- 
res als das griechische Proskenion. Nur kleine, leicht zu erklärende Ab- 
weichungen sind zwischen ihnen zu beobachten. Erstens ist die Anzahl der Stock- 
werke und die Höhe der Säulen durchgehends vergrössert ; zweitens sind statt 
der bemalten Pinakcs freistehende Statuen zwischen den Säulen angebracht; drit- 
tens ist das römische Proskenion länger als sein Vorgänger. 

Die erste Veränderung, die Vermehrung von Zahl und Höhe der Säulen, 
lässt sich auf einen doppelten Grund zurückfuhren. Einmal hatte schon die alt- 
griechische tragische Skene oder ihr Proskenion oft mehrere Stockwerke gehabt. 
In den reichen Städten Kleinasiens und Ägyptens werden auch die jüngeren 
steinernen Proskenicn nicht so einfach und niedrig gewesen sein, wie die uns 
bekannten Anlagen des eigentlichen, damals ärmeren Griechenlands; vielmehr 
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werden hier Schmuckwändc von mehreren Säulenreihen übereinander und in 
prunkvoller Ausstattung ausgeführt worden sein. Solche luxuriöse Proskenien, 
die mit Statuen, Gemälden, Metall- und Glasverkleidungen ausgestattet waren, 
sind schon im Anfange des I. Jahrhunderts vor Chr. in den grossen provisori- 
schen Theatern Roms nachgeahmt worden und werden dann auch bald in den 
steinernen Bauten daselbst Aufnahme gefunden haben. Sodann hat auch die Be- 
dachung der Theater die dauernde Vermehrung der Säulenreihen der Proskenien 
zur Folge gehabt. Um nämlich ein hölzernes Dach oder auch nur ein solches 
aus Segeltuch über dem Theater anlegen zu können, musstc das Skenengebäude 
bis zur Höhe des oberen Randes des Zuschauerraumes hinaufgeführt werden. 
Man erhielt so eine hohe Vorderwand der Skene, die naturgemäss mit mehreren 
Säulenreihen über einander verkleidet wurde. Bei der grossen Höhe der Wand 
lag es auch nahe, die Säulen selbst grösser zu machen oder wenigstens auf be- 
sondere Postamente zu setzen ; beides ist thatsächlich erfolgt. 

Die zweite Veränderung, die Ersetzung der bemalten Pinakcs durch freiste- 
hende Statuen, war ein naturgemässer Schritt der Thcatcrentwickclung. Die be- 
malten Holztafcln waren noch ein Überbleibsel der alten beweglichen Schmuck- 
wändc und hätten schon bei der Ersetzung der hölzernen Stützen durch Stein- 
säulcn in Fortfall kommen können. In dem Theater von Epidauros sind that- 
sächlich die beiden bemalten Pinakes an den Paraskcnicn später durch zwei Sta- 
tuen ersetzt worden (vgl. oben S. 127). Nachdem der Raum zwischen Proske- 
nion und Skene durch Fortfall der Pinakcs seinen äusseren Abschluss verloren 
hatte, war er für die Schauspieler nicht mehr zu benutzen. Er konnte deshalb 
verkleinert werden und ist thatsächlich auch immer mehr eingeschränkt worden. 
Dass er nicht sofort ganz aufgehoben wurde, dass die Säulen, wie es z. B. im 
Herodes - Theater der Fall ist, noch immer in einem grossen Abstände von der 
Skenenwand aufgestellt wurden, darf als neues Zeugnis für das zähe Festhalten 
der Baukunst an alten Formen und Verhältnissen angeführt werden. 

Die Überdachung des ganzen Theaters hatte noch eine andere Neuerung, 
jene dritte Veränderung zur Folge. Das Skenengebäude musste nicht nur bis zur 
Höhe des Zuschauerraumes hinaufgeftihrt, sondern auch mit diesem zu einem ein- 
zigen Gebäude verbunden werden. Diese Verbindung fehlte in älterer Zeit voll- 
ständig, war aber in mehreren griechischen Theatern [z. B. in Epidauros, Delos 
und Pergamon) durch Thorbauten in den Parodoi schon einigermassen hergestellt. 
Besonders wichtig ist in dieser Beziehung das Theater von Delos, weil dort 
nicht wie in Epidauros die Thorgebäude mit eigener Architektur als selbständige 
Zwischenglieder zwischen Skene und Thcatron eingeschoben waren, sondern die 
Säulen- Architektur der Skene oder des Proskenion auf beiden Seiten bis an die 
Stützmauer des Zuschauerraumes durchgeführt war vgl. den Durchschnitt des 
hellenistischen Theaters auf Tafel VIII. und das perspektivische Bild in Figur 94). 

Die durch diese Thorbauten der Parodoi angebahnte Verbindung ist in den 
römischen Theatern weiter ausgebildet worden, indem Skene und Seitenthorc 
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mehrere Stockwerke hoch gebaut und mit den Stützmauern des Sitzraumes ver- 
bunden wurden. Da nun die Seitenthore meist nicht an den Enden des Proske- 
nion liegen, sondern die Paraskenien und auch die Rampen zum Dache des 
Proskenion noch zwischen sich einschliessen, und da sie ferner nur in dem Teile 
der Parodoi liegen können, wo die sehnigen Stützmauern schon eine gewisse 
Höhe erreicht haben, so ist ihr Abstand stets grösser als der Durchmesser der 
Orchcstra und erreicht oft die doppelte ESngc. So ist es gekommen, dass die 
römische Bühne und das römische Proskenion zuweilen doppelt so lang ist als 
das griechische Proskenion ; die Bühne umfasst dann nicht nur den Raum vor 
dem griechischen Proskenion, sondern auch diejenigen Teile der Parodoi, welche 
innerhalb der Seitenthore liegen vergl. Abbildung 99 . Es ist daher nicht ganz 
richtig, wenn die Seitenbauten der römischen Bühne stets für die griechischen 
Paniskenien gehalten werden, denn sie entsprechen den Seitenthoren, den Paro- 
doi des griechischen Theaters. Die alten Paraskenien sind entweder fortgefallen, 
wie sie schon in manchem griechischen Theater fehlten, oder dürfen in den 
äussersten Scitenthüren der Skenenwand wiedererkannt werden. Da das griechi- 
sche Proskenion höchstens drei Thüren hat, welche den mittelsten drei Thoren 
der römischen Skenenwand entsprechen, so liegt die Vermutung nahe, dass die 
beiden äussersten Thüren der fünfthürigen römischen Skenenwand die früheren 
griechischen Paraskenien sind. 

Das römische Theater, wie es von Vitruv beschrieben wird und in vielen 
Beispielen erhalten ist, entwickelte sich also nicht in der Weise aus dem grie- 
chischen Theater, dass das hohe und schmale Proskenion als unpraktisch er- 
kannt, in eine niedrige und breitere Bühne verwandelt und naher an die Zu- 
schauer herangerückt wurde, dass ferner der Zuschauerraum ohne Grund ver- 
kleinert und die Bühne verlängert wurde, sondern alle seine Besonderheiten er- 
gaben sich ausschliesslich aus der Teilung der alten kreisrunden Orchcstra und 
aus der Überdachung des ganzen Theaters. Der alte Spielplatz der griechischen 
Schauspieler, nämlich der zwischen Proskenion, Parodos -Thoren und Thymele lie- 
gende Raum, blieb in seinem Grundriss, seiner Höhenlage, seinen Abmessungen 
und seinem Abstände von den Zuschauern unverändert ; sogar der alte Name 
Orchestra haftete zuweilen noch an ihm. Die Skene und ihre Schmuckwand lagen 
noch an ihrer alten Stelle unmittelbar neben dem Spielplätze und waren nur in 
Folge ihrer organischen Verbindung mit dem Zuschauerraum in ihrer architekto- 
nischen Ausstattung etwas verändert worden. Die vertiefte Konistra hatte neben 
der alten Parodos einen neuen Zugang notwendig gemacht, der als gewölbter 
Gang unter den Stufen angelegt war ; durch ihn wurde von dem Zuschauerraum 
ein Stück abgeschnitten, sodass dieser in seinem unteren Teile nur noch einen 
Halbkreis bildete. In seinem oberen Teile blieben dagegen die über den Halb- 
kreis hinaus liegenden Sitze zuweilen bestehen und wurden dann gewöhnlich 
parallel zur Skene abgeschnitten. Die alten Parodoi verblieben an derselben 
Stelle und in derselben Höhe ; sie führten noch wie ehemals auf den Spielplatz. 

50 
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wurden aber von den Zuschauern nicht mehr benutzt, weil diese durch die neuen 
gewölbten Zugange das Theater zu betreten pflegten. 

Diese Kntwickelung des römischen Theaters aus «lein griechischen sucht der 
nebenstehende Grundriss iFig. 99) zu veranschaulichen. In der linken Hälfte ist 
der griechisch -hellenistische Theatertypus nach den Theatern von Athen und 
Epidauros gezeichnet, wahrend rechts der daraus abgeleitete römische Theater- 
plan (Herodes- Theater in Athen und Theater in Pompeji) dargestellt ist. Links 




Figur 99, Kntwickelung des römischen Theaters au» 



griechischen. 



sind ausserdem die wichtigsten Linien des römischen Baues und rechts die des 
griechischen Planes zur Erleichterung der Vergleichung durch punktirte Linien 
angedeutet. Die Teilung der alten Orchestra in zwei Teile, die Anlage des neuen 
Zuganges und die genaue Übereinstimmung der Skenc, des Proskenions und der 
alten Parodoi in beiden Theatern sind aus dem Plane leicht zu erkennen. 

Zur Veranschaulichung dieses wichtigsten Schrittes in der Entwickclung des 
Theaters, nämlich des Überganges vom griechischen zum römischen Theater, 
dienen auch die auf Tafel VIII gezeichneten Querschnitte. Zu oberst ist der 



Digitized b'y Google 



5- Da.« römische Theater. 



395 



Durchschnitt durch ein griechisches Theater (I) abgebildet, das den Bauten von 
Athen, Epidauros und Delos entspricht. Wir haben sowohl hier wie bei den an- 
deren Durchschnitten kein bestimmtes Theater, sondern mehrere zugleich genom- 
men, um den allgemeinen Typus besser und reiner wiedergeben zu können. 
Die einzelnen Theater enthalten oft einige durch die Bodenverhältnisse oder 
andere örtliche Umstände veranlasste Eigentümlichkeiten, welche bei einer Ver- 
gleichung mit einem anderen Theatertypus nur störend wirken. Rechts sieht 
man den Zuschauerraum, der nicht bis zur ganzen Höhe gezeichnet ist, weil das 
für unseren Zweck nicht nötig war. Die Anzahl der radial gerichteten Treppen 
ist beliebig angenommen, aber der besseren Vergleichung halber auch bei den 
anderen Durchschnitten beibehalten. Dass die Orchestra einen ganzen Kreis bil- 
det, ist durch einen punktirten Halbkreis angedeutet. Weiter nach links sieht 
man die Skene, die zweistöckig angenommen ist, mit einer vorgebauten ein- 
stöckigen Schmuckwand, dem Proskenion. Das Dach des l'roskcnion wurde nach 
Vitruv und Pollux I^ogcion genannt und auch als Theologcion benutzt. Zwischen 
l'roskcnion und Zuschauerraum zeigt sich im Hintergrunde die Parodos, cinge- 
fasst von Stützen, die mit denen des Proskenion übereinstimmen (nach dem 
Vorbilde des Theaters von Delos). 

Der zweite Querschnitt (II) stellt ein römisches Theater des kleinasiatischcn 
Typus dar, das nach den Ruinen der Theater von Aspendos, Aezani, Pcrgamon 
und Assos gezeichnet ist. Es unterscheidet sich von dem griechischen Theater 
(I) durch diejenigen Einrichtungen, welche die Vertiefung der einen Hälfte der 
Orchestra und die Überdachung des Theaters im Gefolge gehabt haben. Man 
sieht die vertiefte Konistra, die kleinen Treppen, welche einerseits zu den Sitzen 
der Zuschauer utid andererseits zu dem neuen Logeion führen, ferner den über- 
wölbten Zugang, welcher unter Abschneidung eines Teiles der Sitzreihen auf dem 
Konistraboden angelegt ist und endlich die zur Unterstützung des Daches höher 
hinaufgeführten Mauern der Skene und der Parodos, welche in mehreren Thea- 
tern mit einer zweiten oder dritten Säulenreihe ausgestattet sind. In unserer 
Zeichnung sind die oberen Säulen weggelassen, im Durchschnitt III aber gezeich- 
net, um die allmählich erfolgte reichere Ausstattung der Proskenien zur Darstel- 
lung zu bringen. Wie wenig sich das klcinasiatisch- römische Theater vom grie- 
chischen unterscheidet, zeigt folgende Überlegung : Wenn man in einem Theater 
von dem Typus II die vertiefte Konistra wieder mit Erde anfüllt und zwar bis 
zu der Höhe des durch eine besonders hervortretende Linie bezeichneten alten 
Orchcstrabodens, so erhält man das griechische Theater des Typus I, sobald der 
überwölbte Zugang als überflüssig gestrichen und sein Platz wieder durch Sitz- 
reihen eingenommen wird. 

In dem III. Querschnitt ist ein römisches Theater des italischen Typus dar- 
gestellt, wie es z. B. in Pompeji erbaut ist und später bei allen Neubauten in 
Griechenland zur Ausführung gelangte. Von dem Theater II unterscheidet es 
sich nur dadurch, dass von der früheren untersten Sitzreihe, welche in der Höhe 
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des alten < )rchcstrahotlcns lag, weitere Stufen bis zum unteren Hoden der Ko- 
nistra angelegt sind, sei es als besondere Sitzbänkc für bevorzugte Personen, 
wie es in Pompeji der Fall ist, sei es als gewöhnliche Sitzreihen, wie im Mero- 
des -Theater von Athen. Die Skcne mit dem Proskenion, die alten Parodoi, der 
Spielplatz der Schauspieler und der Zuschauerraum sind noch an denselben Stel- 
len und in demselben Verhältnis zu einander wie im griechischen Theater; nur 
reicher und hoher sind sie geworden, namentlich das Proskenion und die Sci- 
tenthore. L'm einen Vergleich mit den anderen Theatern zu erleichtern, ist auch 
hier durch einen punktirten Halbkreis die Lage und Grosse der alten Orchestra 
angegeben. Der volle Orchestrakreis wurde auch hier wieder vorhanden sein 
und überhaupt würde das griechische Theater wieder entstehen, wenn die ver- 
tiefte Konistra bis zur Logeionhöhe, also in unserem Plane bis zu der besonders 
hervorgehobenen Linie, angefüllt würde 

Die drei Durchschnitte veranschaulichen uns aber nicht nur die Entwicke- 
ln g des römischen aus »lern griechischen Theater, sondern zeigen zugleich auf 
das Klarste, dass die Schauspieler im hellenistischen Theater unmöglich irgend 
wo anders gestanden und gespielt haben können, als auf dem Boden der alten 
Orchestra, unmittelbar vor den Säulen des Proskenion. Wir fanden sie dort im 
griechischen Theater und sehen sie jetzt auch im römischen an derselben Stelle. 
Wer dagegen die Schauspieler im griechischen Hau stets oben auf das Dach 
des Proskenion setzt, der müsste sie notwendiger Weise auch im römischen 
Theater oben über den Siiulcn des Proskenion auftreten lassen ! 

Zum Schlüsse haben wir uns noch die Frage vorzulegen, ob sich die Zeit 
bestimmen lasst, in welcher der Übergang vom griechischen zum römischen Thea- 
ter stattgefunden hat. Leitler kennen wir den genauen Zeitpunkt dieser Verän- 
derung nicht. Wir können nur vermuten, dass entweder die Theater der grossen 
hellenistischen Städte, namentlich Alexandriens, oder die prächtigen Theater, 
welche im ersten vorchristlichen Jahrhundert in Rom erbaut wurden, es gewe- 
sen sind, bei denen zuerst die Zerlegung der Orchestra in Logeion und Ko- 
nistra vorgenommen worden ist. Vielleicht wird eine genaue Untersuchung der 
erhaltenen Theater in Italien und Sicilien hierüber Aufschluss geben. In Grie- 
chenland selbst scheint die Zerlegung der alten Orchestra in Bühne und Konistra 
zum ersten Male zur Zeit Neros erfolgt zu sein, als im Dionysos-Theater in 
Athen, vermutlich für das Auftreten des Kaisers selbst, eine erhöhte Buhne nach 
römischem .Muster errichtet wurde. 



(W. ü.) 
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